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ПРЕДГОВОР 


Руско-българският  електротехнически  речник,  който  е  съвместно  изда¬ 
ние  на  издателство  «Русский  язьгк»  —  Москва,  и  издателство  «Техника»  — 
София,  съдържа  около  25  000  термина  от  областта  на  електротехниката  и 
сродните  й  отрасли.  Включени  са  също  и  някои  основни  термини  от  дру¬ 
ги  области  (математика,  физика,  химия,  машиностроене  и  др.),  необходими 
за  специалните  технически  преводи. 

Речникът  е  предназначен  за  научни  и  инженерно-технически  работници, 
презодачи,  преподаватели  и  студенти  от  учебните  заведения  и  за  всички, 
които  използуват  богатата  съветска  литература  и  документация  в  област¬ 
та  на  електротехниката. 

При  съставянето  на  речника  взеха  участие  следните  специалисти  по 
електротехника  и  преподаватели  по  руски  език: 

Доц.  к.т.н.  инж.  Ангел  Писарев,  Елена  Найденова  (теоретични  основи 
на  електротехниката,  електрически  измервания,  електрически  апарати, 
електротермия,  заваръчна  техника),  к.т.н.  инж.  Недялко  Аврамов,  Надеж¬ 
да  Славова  (електротехнически  материали,  електрохимия,  техника  на  висо¬ 
ките  напрежения,  електрически  мрежи  и  системи,  техника  на  високите 
напрежения  осветителна  техника,  релейна  защита,  .  електротранс 
порт),  инж.  Никола  Любенов,  Мария  Радонова,  инж.  Павел  Мартинов, 
Сребряна  Ноева  (радиотехника,  радиоразпръскване,  усилватели,  електро- 
акустика,  измервания  в  радиотехниката  и  електроакустиката,  техника 
на  свръхвисоките  честоти,  телевизия,  електроника,  обработване  на  ин¬ 
формацията),  доц.  инж.  Стефан  Рабов,  Драга  Рафаилова  (физика,  съоб¬ 
щителна  техника,  телемеханика),  проф.  к.т.н.  инж.  Хинко  Хинов,  Лидия 
Задорожная  (математика,  електрически  машини,  електрообзавеждане, 
автоматика). 

Това  е  първият  руско-български  електротехнически  речник,  който 
се  издава  у  нас,  и  всички  забележки  и  предложения  авторският  колек¬ 
тив  ще  приеме  с  благодарност  и  ще  ги  има  пред  вид  при  евентуално  второ 
преработено  и  разширено  издание  на  речника. 


От  съставителите 


УКАЗАНИЯ 

ЗА  ПОЛЗУВАНЕТО  НА  РЕЧНИКА 


Руските  термини  в  речника  са  подредени  по  азбучен  ред.  При  подрежда¬ 
нето  е  използувана  гнездовата  система  по  съществително  име.  Това  дава  въз¬ 
можност  да  се  групират  на  едно  място  всички  разновидности  (съставни  тер¬ 
мини)  на  водещите  (основните)  термини. 

Подреждането  вътре  в  гнездото  става  по  азбучен  ред,  като  определенията 
се  поставят  след  знака  «тилда»  (~),  която  заменя  водещия  термин.  Когато 
терминът  се  дава  с  обратен  ред  на  думите,  след  тилдата  се  поставя  запетая. 
Напр. 

аберрация  ж  .  .  . 

апертурная 
~  вмсшего  порядка 
геометрйческая 

Съществителните  се  поставят  в  именителен  падеж  единствено  число,  като 
родът  се  означава  с  буквите  м  (мъжки  род),  ж  (женски  род),  с  (среден  род), 
а  за  множествено  число  е  прието  означението  мн. 

В  множествено  число  съществителните  се  дават,  когато  не  се  употребяват 
в  единствено  число,  когато  формата  в  множествено  число  се  употребява  по- 
често  или  има  друго  значение. 

Всички  руски  думи,  с  изключение  на  едносричните  и  на  тези,  които  имат 
ударение  е,  са  с  означено  ударение('). 

Поясненията  към  превода  на  термините  се  поставят  в  кръгли  скоби  и  се 
набират  с  курсив.  Напр. 

компаунд  м  1.  компаунд  (изолационна  маса).  2.  смесено  възбуждане  (при 
постоянно  токова  електрическа  машина) 

Приета  е  следната  система  на  разделителни  знаци:  думи  и  изрази  с  еднакви 
значения  се  отделят  със  запетая,  по-далечните  по  значение  понятия  —  с  точ¬ 
ка  и  запетая,  а  различните  понятия  —  с  цифри.  Напр. 

аккумулйрование  с  акумулиране,  натрупване;  задържане,  събиране 
полоса  ж  1.  пояс,  зона  2.  шина  3.  лента,  ивица 

Синонимните  варианти  на  българските  еквиваленти  се  поставят  в  квад¬ 
ратни  скоби.  Напр. 

дальность  передачи  далечина  {обсег]  на  предаване 
кабел ь,  гйбкий  гъвкав  (еластичен]  кабел 


В  края  на  речника  са  подредени  по  азбучен  ред  най-употребяваните  съкра 
щения,  които  се  срещат  в  руската  електротехническа  терминология. 


УСЛОВНИ  СЪКРАЩЕНИЯ  В  ТЕКСТА  НА  РЕЧНИКА 


ав. 

авиация 

мет. 

металургия 

авт. 

автоматика 

метео 

метеорология 

авто 

автомобилна  промишленост; 

мех . 

механика 

автотранспорт 

мин. 

минно  дело 

акуст. 

акустика 

минер. 

минералогия 

арх . 

архитектура 

мн. 

множествено  число 

астр . 

астрономия 

остар. 

остарял  термин 

биол. 

биология 

радио 

радиотехника 

еж. 

виж 

с 

среден  род 

гоен. 

военна  техника 

стр. 

строителство 

геод. 

теодезия 

стъкл. 

стъкларска.  промишленост 

ж 

женски  род 

съобщ. 

съобщителна  техника 

жп. 

железопътен  транспорт 

текст. 

текстилна  промишленост 

изч. 

и зч и с л ител на  тех н и к а 

тлв. 

телевизионна  техника 

икон. 

икономика 

тлг. 

телеграфия;  телеграфна  тех¬ 

инф. 

и  кформ аци о  н  н  а  техн  и  ка 

ника 

кауч . 

каучукова  промишленост 

тлф. 

телефония;  телефонна  тех¬ 

керам . 

керамика 

ника 

киб. 

кибернетика 

физ. 

физика 

каем. 

космонавтика 

фирм. 

фирмено  название 

кфт . 

кин  офототех  н  и  к  а 

хидр. 

хидротехника 

м 

мъжки  род 

хим. 

химия;  химическа  промиш¬ 

мат. 

математика 

леност 

абажур  м  абажур 
аберрация  ж  аберация 

апертурная  апертурна  аберация 
~  вь!Сшего  порядка  аберация  от 
висш  ред  [порядък] 
геометрическия  геометрична  абе¬ 
рация 

объектйвная  обективна  аберация 
~  первого  порядка  аберация  от  пър¬ 
ви  ред  [порядък] 
сфери ческая  сферична  аберация 
фазовая  фазова  аберация 
хроматйческая  хроматична  абе¬ 
рация 

:•  злектронно-оптйческая  електрон¬ 
но-оптична  аберация 
абонент  м  абонат 

— ,  вмзмваемьш  викан  [търсен]  або¬ 
нат 

вмзмвающий  викащ  абонат 
~  дистанционно»  записи  абонат  на 
телезапис 

~  радио  радиоабонат 

телевизибнньш  телевизионен  або¬ 
нат 

телеграфни#  телеграфен  абонат 
~  телетайпной  связи  абонат  на  те¬ 
лекс,  телексов  абонат 
телефон ний  телефонен  абонат 
абсорбйровать  абсорбирам,  поглъ¬ 
щам 

абсорбция  ж  поглъщане,  абсорбция 
~  заряда  абсорбция  на  заряд  [то¬ 
вар] 

~  радиовблн  поглъщане  на  радио¬ 
вълни 

~  света  абсорбция  [поглъщане]  на 
светлина 

спонтанния  спонтанна  абсорбция, 
спонтанно  поглъщане 
абсцйсса  ж  мат.  абсциса 


аварййность  ж  аварийност,  повреда 
аварййньгй  авариен 
авария  ж  авария,  повреда 
авометр  м  авометър,  амперволтом- 
метър 

автоблокировка  ж  автоблокировка, 
самоблоки ровка 

автовибор  м  сигналов  автоматично 
избиране  на  сигнали 
автовиключение  с  автоматично  из¬ 
ключване 

автогенератор  м  автогенератор;  ос- 
цилатор 

асинхронни#  асинхронен  авто¬ 
генератор  ]осцилатор] 

вь1сокостабйльнь1Й  автогенера¬ 
тор  с  висока  стабилност 
—  гармонйческих  колебания  хармо¬ 
ничен  автогенератор  [осцилатор] 

двухконтактнмй  двукръгов  авто¬ 
генератор 

диапазоннмй  съгласуващ  авто¬ 
генератор 

ймпульснмй  импулсен  автогене¬ 
ратор 

кварцевьш  кварцов  автогенера¬ 
тор  [осцилатор] 

ламповьш  лампов  автогенератор 
[осцилатор] 

магнетрбнньш  магнетронен  авто¬ 
генератор 

многоконтурньш  многокръгов 
автогенератор 

~  на  туннельном  дибде  автогенера¬ 
тор  с  тунелен  диод 

несинхронизйруемий  несинхро- 
низиращ  автогенератор;  свободен 
вибратор 

однокбнтурнмй  еднокръгов  автб- 
генератор 
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параметрйческий  параметричен 
автогеиератор 

^  по  слеме  Кблпитса  автогеиератор 
на  Колгппе 

~  по  схеме  Хартли  автогеиератор 
на  Хартли 

почти  гармонйческий  квазихар- 
моничен  автогснсратор 
^  разрмвнмх  колебай  и  й  автогене- 
ратор  на  прекъснати  трептения 
~  релаксационнь!Х  колебаний  ре- 
лаксационен  автогеиератор,  ре- 
лаксатор 

~  с  автотрансформаторной  обрат- 
иой  связью  автогеиератор  с  транс¬ 
форматорна  обратна  връзка 
~  с  емкостной  обратной  связью  ав- 
тогенератор  с  капацитивна  обрат¬ 
на  връзка 

~  с  запаздмвающей  обратной  свй- 
зью  автогеиератор  със  закъснител- 
на  обратна  връзка 
~  с  индуктивно»  обратной  связью 
автогеиератор  с  индуктивна  обрат¬ 
на  връзка 

~  синусоидальнмх  колебаний  авто- 
генератор  със  сннусоиднн  трепте¬ 
ния 

синхронизйрованнмй  синхрони¬ 
зиран  автогеиератор 

синхронизйруемь1Й  синхронизи¬ 
ращ  автогеиератор 

~  с  кварцевой  стабилнзацией  часто- 

тм  автогеиератор  с  кварцово  ста¬ 
билизиране  на  честотата 

~  с  настрбенньш  контуром  в  цепи 
анода  автогеиератор  с  настроен 
аноден  кръг 

~  с  настроен нь!м  контуром  в  цепй 
сетки  автогеиератор  с  настроен 
кръг 

~  с  обратной  свйзью  автогеиератор 
с  обратна  връзка 

~  с  параметри ческим  возбуждением 

автогеиератор  с  параметрично  въз¬ 
буждане 

~  с  параметрйческой  стабилиза- 
цией  частотьг  автогеиератор  с 
параметрично  стабилизиране  на 
честотата 

стабйльньш  стабилен  автогене- 
ратор  (със  стабилна  честота) 


~  с  трансформаторно#  обратной 
связью  автогеиератор  с  трансфор¬ 
маторна  обратна  връзка 
с  управляемо»  начальной  фазой 

автогеиератор  с  управлявал  на¬ 
чална  фаза 

~  с  злектронной  обратной  сайзью 

автогеиератор  с  електронна  обрат¬ 
на  връзка 

томсоновский  Томсонов  аатоге- 
нератор 

транзйсторньш  транзисторен  ав- 
тогенератор 

управлйеммй  по  частоте  авто- 

генератор,  управляван  лс>  честота 
автодйн  м  автодин,  автохетеродин 
автоионизация  ж  автойонизация 
автокалибровка  ж  автокалибровка 
автокатод  м  автокатод  (катод  С 
излъчване  на  поле) 
автоколебания  с  мн.  автотрептения, 
собствени  трептения,  автоколеба¬ 
ния 

вйнужденнме  принудени  авто- 
трептения 

паразити  ме  паразитни  автотреп- 
тения 

~  первого  рода  автотрептения  от 
първи  род 

разрмбнме  прекъснати  автотреп¬ 
тения 

свободнме  свободни  авготрепте- 

н  VI 51 

~  усилйтеля  автотрептения  на  усил¬ 
вател 

автоколлимация  ж  автоколимация 
автокомпенсатор  м  автокомпенсатор 
автокомпенсация  ж  автокомпеисация 
автокоррелограмма  ж  автокорело- 
грама 

автокоррелйтор  м  автокорелатор 
автокорреляция  ж  автокоредация 
оптйческая  оптична  автокоре- 
лация 

автомат  м  автомат;  прекъсвач,  авто¬ 
матичен  изключвател 
бмстродействующий  бързодей- 
ствуващ  ( автоматичен )  прекъс¬ 

вач 

воздушнмй  въздушен  [автома¬ 
тичен)  прекъсвач 

/-V  вцчислйтельннй  изчислителна 
машина 

дискретнмй  дискретен  автомат 
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АВТ 


— '  для  видувания  колб  автомат 
[машина]  за  надуване  на  колби 
~  для  сменьг  лластйнок  автомат  за 
сменяване  на  грамофонни  плочи 

кибернетйческий  кибернетичен 
автомат 

конечньгй  краен  автомат  (. мате - 
машинен  модел) 

намоточнь1й  автомат  [машина] 
за  намотаване  на  бобини 
— программн  ьш  програмен  автомат 

самообучающийся  автомат  за 
самообучаванс 

читающий  устройство  за  авто¬ 
матично  четене 

автоматизация  ж  автоматизация 
~ ,  комплексния  комплексна  авто¬ 
матизация 

последовател ь на я  последовател - 
„  на  автоматизация 
~  программйрования  автоматиза¬ 
ция  на  програмиране 
производства  автоматизация  на 
производство 

промишлен  на  я  промишлена  ав¬ 
томатизация 

частйчная  частична  [непълна] 
автоматизация 
■автоматйзм  м  автолгатизъм 
автоматика  ж  автоматика 
~  управления  автоматика  на  уп¬ 
равление  1комапдуване1 
двтоматйческий  автоматичен,  само- 
действуващ 

автомодуляция  ж  автоматична  мо¬ 
дулация,  автомодулация 
автонастрбйка  ж  еж.  автоподстройка 
автонбмность  ж  автономия,  автоном¬ 
ност 

лвтопараметрйческий  автопараме- 
тричен 

автопилот  м  автопилот,  автомати¬ 
чен  пилот 

автоподстройка  ж  автонастройка, 
автоматична  настройка,  авторе- 
гулиране 

~  резкости  авторегулиране  на  рез- 
костта  ( при  телевизионна  камера) 

~  фазь<  автоматично  настройване  на 
фаза;  автоматично  привеждане  във 
фаза 

частотй  авторегулиране  на  че¬ 
стота 


~  частотм,  ймпульсно»  фазова  я  им¬ 
пулсно-фазово  автоматично  ре¬ 
гулиране  на  честота 
~  чистоти  строк  автоматично  на¬ 
стройване  честотата  на  линии  ]  ре¬ 
дове] 

~  частотм,  фазовая  автоматична 
настройка  на  честотата  чрез  под¬ 
тискане  на  фазата 

автопбиск  м  автоматично  търсене 
автопуск  м  автоматично  пускане 
авторегулятор  м  авторегулатор 
~  усиления  авторегулатор  на  усил¬ 
ване 

авторезонанс  м  авторезонанс 
авторадиодальномер  м  радар  за  ав- 
топреследване 

авторегенерация  ж  авторегенерация 
автосмещение  с  автополяризация 
автосопровождение  с  автосъпровож- 
дане,  автоматично  преследване 
~  по  дальности  дистанционно  авто- 
съпровождяие,  автосъпровожда- 
не  от  разстояние 

по  угловьш  координатам  ъглово 
автосъпровождане 

автостабилизация  ж ,  температур- 
ная  температурна  автостабилиза¬ 
ция 

автостоп  м  уредба  [уред]  за  автома¬ 
тично  спиране,  автостоп 
автосъем  м  координат  автоматично 
отчитане  на  координати 
автогелеуправление  с  автогелеун- 
равление,  дистанционно  автома¬ 
тично  управление,  автоматично  уп¬ 
равление  от  разстояние 
автотелеуправляеммй  автотелеуп- 
равляем,  управляем  от  разстоя¬ 
ние 

автотермостабилизатор  м  автотер- 
мостабилизатор,  автоматичен  тер¬ 
морегулатор 

автотрансформатор  м  автотрансфор- 

матор 

измерйтельньш  измервателен  ав¬ 
тотрансформатор 

междйннмй  междинен  автотранс¬ 
форматор 

повмшающий  повишаващ  авто¬ 
трансформатор 

понижающий  понижаващ  авто¬ 
трансформатор 
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АВТ  _ 

регулйруеммй  регулируем  транс¬ 
форматор 

регулируем  ми  подмагнйчива- 

нием  автотрансформатор,  регули¬ 
руем  с  намагнитване 
с  настрбемной  обмбткой  авто¬ 
трансформатор  с  регулируема  на¬ 
мотка 

согласбвмвающий  съгласуващ 
автотрансформатор 
~  с  переключаемой  обмбткой  авто¬ 
трансформатор  с  превключваща 
намотка 

~  с  регулируем  мм  козффициентом 
трансформации  автотрансформа¬ 
тор  с  регулируем  коефициент  на 
трансформация 

автофокусирбвка  ж  автофокуси ров¬ 
ка,  автофокусиране 
автозмйттер  м  автоемитер 
агент  м ,  активйрующий  активатор, 
активиращ  агент 
агрегат  м  агрегат 

~  возбуждения  агрегат  за  възбуж¬ 
дане;  възбудителен  агрегат 
вьтрямйтельньш  група  изправи¬ 
тели 

генераторнмй  генераторен  агре¬ 
гат 

гидрозлектрйческий  хидроелек- 
тричен  агрегат 

громкоговорящий  група  високо¬ 
говорители 

зарядньш  заряден  агрегат,  аг¬ 
регат  за  зареждане  (на  акумула¬ 
торни  батерии) 
каскади Ь1Й  каскаден  агрегат 
котел ьньж  котелен  агрегат,  ко¬ 
тел,  котлоагрегат 

~  настройки  настройващ  блок,  син- 
тонизатор,  тюнер 
откачнбй  агрегат  за  изпомпване 

~  резервното  питания  агрегат  за 
резервно  захранване 

~  ртутно-вьшрямйтельньш  група 
живачни  токоизправители 
агрегати мй  агрегатен 
адаптация  ж  адаптация,  приспосо¬ 
бяване;  нагаждане 

~  глаза  адаптация  на  окото,  очна 
адаптация 

световая  светлинна  адаптация 
слуховая  слухова  адаптация 


темновая  адаптация  към  тъм¬ 
нина 

цветовая  адаптация  към  цве¬ 
тове,  цветова  адаптация 
адаптер  м  1.  адаптер,  звуков  преоб- 
разовател  2.  грамофонна  мембра¬ 
на  3.  фотоелектричсски  преобра- 
зовател  на  звука 

адгезия  ж  адхезия,  прплепваемост 
аддитйвность  ж  адитивност 
~  воспрйятия  яркости  способност 
да  се  възприема  силата  на  светли¬ 
ната 

адиабата  ж  физ.  адиабата 
адиабатйческий  адиабатен 
адмитанц  м  пълна  [привидна]  про¬ 
водимост,  адмитанс 
отрицательньш  отрицателен  ад¬ 
митанс 

еквиваленти ьш  еквивалентна  про¬ 
водимост 
адрес  м  адрес 

~  адреса  вж .  адрес,  косвени  мй 
~  возврата  обратен  адрес 

временнмй  временен  адрес 
действйтельнмй  действителен  [ис¬ 
тински]  адрес 
~  кода  адрес  на  кода 
~  команди  адрес  на  команда 
~,  косвен ньш  индиректен  [косвен, 
непряк]  адрес 

символйческий  символичен  адрес 
адресация  ж  изн.  адресиране 

непрямая  непряко  [индиректно) 
адресиране 

адсбрбция  ж  физ .  адсорбция 
азбука  ж  азбука 
~  Бодо  азбука  на  Бодо 
~  Мбрзе  Морзова  азбука 

телеграфная  телеграфна  азбука 
азимут  м  азимут 

измереннмй  наблюдаван  [изме¬ 
рен]  азимут 

исправленнмй  точен  азимут 
~ ■,  магнйтнь1Й  магнитен  азимут 

относйтельнмй  относителен  ази¬ 
мут 

текущий  действителен  азимут 

тбчньш  вж.  азимут,  исправлен- 
НЬ1Й 

упрежденнмй  бъдещ  азимут 

~  цели  азимут  на  една  цел 
азот  м  хим.  азот 
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аккумулирование  с  акумулиране, 
натрупване,  задържане,  събиране 
~  знергии  акумулиране  на  енергия 
аккумулятор  м  акумулатор 

железо-нйкелевьш  желязно-ни- 
кслов  акумулатор 

~  накала  акумулатор  за  нагряване 
нйкелево-кадмиевьш  кадмиево- 
никелов  акумулатор  (на  лампи ) 
свин цбво-кислбтньш  оловен  аку¬ 
мулатор 

свинцбвьш  вж.  аккумулятор, 

свинцбво-  кислбтньш 
силовбй  силов  [мощностен]  аку¬ 
мулатор 

злектрнческий  електрически  аку- 
мулато р 

аккумуляторная  ж  акумулаторно 

помещение,  акумулаторна 
аккумуляторннй  акумулаторен 
аккумуляция  ж  акумулация,  на¬ 
трупване,  задържане 
акселербграф  м  акселерограф  ( уред 
за  записване  на  ускорение ) 

пьезокварцевьш  пиезоелектри- 
чен  (кварцов]  акселерометър 
активация  ж  активиране;  активация 
активйрование  с  активиране 
активйровать  активирам 
актйвность  ж  активност 
~  йонизатора  активност  на  йониза¬ 
тор 

актиний  м  хим.  актиний 
акустика  ж  акустика 

архитектурная  архитектурна  аку¬ 
стика 

~,  подвбдная  подводна  акустика 
~  помещений  акустика  иа  помеще¬ 
ния  [зали] 

прикладная  приложна  акустика 
технйческая  техническа  акусти¬ 
ка 

акустйческий  акустичен 

акцелербметр  м  вж.  акселербметр 
акцептор  м  акцептор 

~  злектрбнов  акцептор  на  елек¬ 
трони 

алгебра  ж  алгебра 

булева  Булова  алгебра,  алгебра 
на  логиката 

коммутацибнная  комутационна 
алгебра 

~  логики  вж.  алгебра,  булева 


_ АЛЬ 

~  переключений  вж.  алгебра,  ком¬ 
мутацибнная 

~  цепей  алгебра  иа  мрежите 
алгблл<  изч.  алгол  (международен  ал¬ 
горитмичен  език) 
алгорйтм  м  алгоритъм 
~  вьшисления  алгоритъм  на  изчис¬ 
ление 

дискретнмй  дискретен  алгори¬ 
тъм 

~,  информационния  информацио¬ 
нен  алгоритъм 

~  квантования  алгоритъм  па  кван- 
товане 

машйнньгй  машинен  алгоритъм 
~  наведения  алгоритъ.м  на  водене 
~  обработки  сигнала  алгоритъм  за 
обработка  на  сигнал 
~  обучения  алгоритъм  на  обучение 
опознания  алгоритъм  за  опозна¬ 
ване 

~  оптимизации  алгоритъм  за  опти¬ 
мизация 

~  поиска  алгоритъм  за  търсене 
[изследване] 

~  решения  алгоритъм  за  решение 
~  самонастраивающийся  самона- 
стройващ  се  алгоритъм,  алгори¬ 
тъм  за  самоприспособяване 
~  управления  алгоритъм  за  управ¬ 
ление  [командуване] 
алгоритмизация  ж  алгоритмизиране 
алнй  м  вж.  альнй 
алникб  м  вж.  альникб 
алнисй  м  вж.  альиисй 
алсифер  м  вж.  альсифер 
алурей  м  фирм.  алурей  (материал 
за  проводници) 

алфавйт  м  азбука  (вж.  също  азбука) 
входнбй  входна  азбука 
~,  вмходной  изходна  азбука 
алфавйтно-цифровбй  азбучно-циф¬ 
ров 

альбедо  с  албедо  (отражателна 
способност) 

алькатрбн  м  алкатрон 
альнй  м  фирм.  ални  (сплав) 

альникб  м  фирм .  алнико  (сплав) 
альнисй  м  фирм .  алниси  (сплав) 
альсифер  м  фирм.  алсифер  (сплав) 

альтиметр  м  алтиметър,  висотомер 
(вж.  също  вмсотомер) 
альфа-лучй  м  мн.  алфа-лъчи 
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АЛЬ 


альфатрон  м  алфатрон,  радиоакти¬ 
вен  вакуумметър 
альфа-частйца  ж  алфа-частица 
алюмель  м  фирм.  алюмел  (сплав) 
алюмйниевьш  алуминиев,  съдържащ 
алуминий 

алюмйний  м  ким.  алуминий 
Злюминйрование  с  алуминиране 
(покриване  с  алуминий) 
Злюминоксйд  м  алуминиев  окис 
(диелектрик) 

амбушюр  м  защитна  [предпазна] 
капачка  на  микрофон,  мундщук 
на  микрофон 

амортизатор  м  амортисьор,  демп- 
фср,  гасител,  затихвател  на  им¬ 
пулси 

~  акустйческих  ймпульсов  аморти¬ 
сьор  на  акустични  импулси 
~  ударов  амортисьор  на  удари 
амортизация  ж  амортизиране,  за¬ 
миране,  затихване 
амортизйровать  амортизирам,  зами¬ 
рам,  затихвал! 
ампер  м  ампер 

абсолютньш  абсолютен  ампер 
междунарбдньш  международен 
ампер 

ампер-витбк  м  ампер-навивка 
ампервольтомметр  м  амиер-волт- 
омметър,  мултицет 
амперметр  м  амперметър,  ампермер 
~  актйвного  тока  амперметър  за 
активен  ток 

~  анбдной  цепи  амперметър  в  анод¬ 
на  верига 

~  високото  класса  точности  ампер¬ 
метър  с  висок  клас  на  точност 
дифференциальний  диференциа¬ 
лен  амперметър 

~  индукцибнной  системи  амперме¬ 
тър  от  индукционна  система,  ин¬ 
дукционен  амперметър 
ламповьш  лампов  амперметър 
~  магнитозлектрйческой  системи 
амперметър  от  магнитноелектрн- 
ческа  система,  магнитоелектри- 
чески  амперметър 
образцбвий  вж.  амперметр,  зта- 
лбнньш 

~  постоянното  тока  амперметър  за 
постоянен  ток 

~  реактйвного  тока  амперметър  за 
реактивен  ток 


самопй шущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  амперметър 
~  с  телеметрйческой  системой  ам¬ 
перметър  с  телеметрична  система 
стрелочний  стрелков  амперметър 
струнний  струнен  амперметър 
~  тепловбй  системи  амперметър 
от  топлинната  система 
~  термозлектрйческой  системи  ам¬ 
перметър  от  термоелектрическата 
система 

ферродинамйческий  феродинамн- 
чен  амперметър 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  амперметър 
злектродинамйческий  електро- 
динамичен  амперметър 
~  злектромагнйтной  системи  ам¬ 
перметър  от  електромагнитната 
система 

зталбнньж  еталонен  [образцов] 
амперметър 

ампер-секунда  ж  амперсекунда 
ампер-час  м  амперчас 
амплитрбн  м  амплнтрон  (усилвател 
на  сантиметрови  или  милиметро¬ 
ви  вълни) 

амплитуда  ж  амплитуда 

возрастающая  нарастваща  [ра¬ 
стяща]  амплитуда 
~  волни  амплитуда  па  вълна 
двойная  тотална  [обща,  пълна, 
двойна]  амплитуда,  амплитуда 
«връх  с  връх» 

единйчная  единична  амплитуда 
~  записи  амплитуда  на  запис 
~  ймпульса  амплитуда  на  импулс 
~  колебаний  амплитуда  на  трепте¬ 
ния  [колебания] 

кбмплексная  комплексна  ампли¬ 
туда 

максимальная  максимална  ам¬ 
плитуда 

медленно  меняющаяся  бавиопз- 
меняща  се  амплитуда 
~  модуляции  връх  на  модулация 
~  на  виходе  амплитуда  на  изход 
начальная  начална  амплитуда 
~  несущей  волни  амплитуда  на 
носеща  вълна 

~  несущей  частоти  амплитуда  па 
носеща  честота 

~  основнбй  волни  амплитуда  на 
основна  вълна 
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~  основнбй  гармонйческой  ампли¬ 
туда  на  основния  хармоник 
~  отклонения  амплитуда  на  от¬ 
клонение 

~  отраженного  сигнала  амплитуда 
на  отразения  сигнал 
~  первой  гармбники  амплитуда  на 
първия  хармоник 

~  пилообразнмх  колебаний  ампли¬ 
туда  на  трионообразни  трептения 
полная  вж.  амплитуда,  двойная 
постоянная  постоянна  ампли¬ 
туда 

резонансная  резонансна  ампли¬ 
туда 

~  синхронизйрующего  сигнала  ам¬ 
плитуда  на  синхронизиращ  сигнал 
стационарния  стационарна  ам¬ 
плитуда 

установйвшаяся  вж.  амплитуда, 
стационарния 

флуктуйрующая  флуктуираща 
(люлееща  се,  колебаеща  се]  ам¬ 
плитуда 

амплитудно-модулйрованний  ампли¬ 
тудно  модулиран 
амплитудния  амплитуден 
ампула  ж  ампула 
анализ  м  анализ 

вектори Ь1Й  векторен  анализ 
вероятностнмй  вероятиостен  ана¬ 
лиз,  анализ  на  вероятности 
временной  временен  анализ 
гармонйческий  вж.  анализ  Фурье 
графйческий  графичен  анализ 
~  данних  анализ  на  данни 

дифракцибннмй  дифракционен 
анализ 

~  записи  анализ  на  запис 
~  изображения  анализ  на  образ 
~  ймпульсов,  временной  анализ  на 
импулси  по  време 
интерферометрйческий  интерфе- 
рометричен  анализ 
комбинатбрний  комбинаторен 
анализ 

корреляцибннин  корелационен 
анализ 

магнйтньш  магнитен  анализ 
математйческий  математичен  ана¬ 
лиз 

матричний  матричен  анализ 

многолараметровьж  многопара- 
метров  анализ 


_ АНА 

непрермвньж  непрекъснат  ана¬ 
лиз 

оператйвний  оперативен  анализ 
опережающий  предсказващ  {из¬ 
преварващ]  анализ 
~  лерехбдних  процессов  анализ  на 
преходни  процеси 
последовательн Ь1Й  последовате¬ 
лен  анализ 

позлементний  поелементен  ана¬ 
лиз 

приближени ий  приблизителен 
анализ 

рентгеноструктурньш  рентгено- 
структурен  анализ 
~  системи  анализ  на  система 
~  системи,  колйчественний  коли¬ 
чествен  анализ  на  система 
спектральний  спектрален  анализ 
статистйческий  статистичен  ана¬ 
лиз 

~  устбйчивости  анализ  на  устой¬ 
чивост 

~  Фурье  анализ  на  Фурие,  хармони 
чен  анализ 

частбтний  честотен  анализ 
^  злектрйческих  цепен  анализ  на 
електрически  вериги 
злектрохимйческий  електрохи- 
мически  анализ 
анализатор  м  анализатор 

автоматйческий  автоматичен  ана¬ 
лизатор 

амплитудньш  амплитуден  ана¬ 
лизатор 

аналоговий  аналогичен  [анало¬ 
гов]  анализатор 

~  антисовпадений  анализатор  на 
антисъвпадения 

вероятности  и  й  вероятиостен  ана¬ 
лизатор 

~  времени  задержки  анализатор 
на  закъснение 

~  времени  пролета  анализатор  на 
времето  на  прелитане 

временной  анализатор  на  време 

~  времени их  интервалов  анализа¬ 
тор  на  интервали  от  време 
газов  ий  газов  анализатор 

~  гармбник  анализатор  на  хармо¬ 
нични  [хармоници] 

гармонйческий  хармоничен  ана¬ 
лизатор 
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~  гармонйческих  составляющих  вж. 
анализатор  гармбник 
дифференциальньш  диференциа¬ 
лен  анализатор 

—  звука  анализатор  на  звука 

~ ,  зрйтельнмй  зрителен  [визуа¬ 
лен!  анализатор 

ймпульснмй  импулсен  анализа¬ 
тор 

ймпульсов  анализатор  на  импулси 
~  искажений  анализатор  на  изкри¬ 
вявания 

корреляцибнньш  корелационен 
анализатор 

магнйтний  магнитен  анализатор 
механйческий  механичен  анали¬ 
затор 

многовхбдовмй  многовходов  ана¬ 
лизатор 

многоканальрмй  многоканален 
анализатор 

многопараметровий  многопара- 
метров  анализатор 
~  нагрузки  анализатор  па  товар 
одноканальньш  едноканален  ана¬ 
лизатор 

оптимальнмй  оптимален  анали¬ 
затор 

— ■  остаточного  газа  анализатор  на 
остатъчен  газ 

панорамний  панорамен  анали¬ 
затор 

~  перехбдних  процессов  анализатор 
на  преходни  процеси 
~  помех  анализатор  на  смущения 
поляризации  анализатор  на  по¬ 
ляризация 

порбговнй  прагов  анализатор 

—  прохождения  сигналов  анализа¬ 
тор  за  преминаване  на  сигнали 

релейнмх  схем  анализатор  па 
релейни  схеми 

~  сигналов  анализатор  на  сигнали 
~  скоростей  злектрбнов  анализатор 
на  скоростта  на  електрони 

случайних  функций  анализатор 
на  случайни  функции 

совпадений  анализатор  на  съвпа¬ 
дения 

составляющих  переменного  на- 
пряжения  вж.  анализатор  гармб- 
ник 


~  с  памятью  анализатор  с  памет, 
анализатор  със  запомнящо  ус¬ 
тройство 

~  спектра  спектрограф,  спектра¬ 
лен  анализатор 

~  спектра  звуковйх  чаетбт  спектра¬ 
лен  анализатор  на  звукови  честоти 
~  спектра  ймпульсов  анализатор 
за  спектъра  на  импулси 
~  спектра,  панорамния  анализатор 
на  панорамен  спектър 
~  спектра  радиосигналов  радио¬ 
електронен  спектрограф 
~  спектра  чаетбт  спектрограф  на 
честотата,  честотен  спектрограф 
спектральимй  вж.  анализатор 
спектра 

статистйческий  статистически 
анализатор 

узкополбенмй  теснолентов  ана¬ 
лизатор 

~  уровней  анализатор  на  нива 
~  форми  сигнала  анализатор  на 
формата  на  сигнал 
~  характерйстик  анализатор  на  ха¬ 
рактеристики 

~  цепей  анализатор  на  вериги 
цифровбй  дифференциальньш 
диференциален  анализатор 
~  чаетбт  анализатор  11а  честоти 
~  чаетбтних  характерйстик  ана¬ 
лизатор  на  честотни  характери¬ 
стики 

широкополбений  широколентов 
анализатор 

алектрйческий  електрически  ана¬ 
лизатор 

злектрбнний  електронен  анали¬ 
затор 

анализйровать  анализирам 
аналог  м  аналог 

цифровбй  цифров  аналог 
аналогия  ж  аналогия,  подобие,  сход¬ 
ство 

злектрйческая  електрическа  ана¬ 
логия 

злектродинамйческая  електроди- 
намична  аналогия 
злектромеханйческая  електроме¬ 
ханична  аналогия 
аналоговий  аналогов 
анаморфбза  ж  анаморфоза 
~  изображения  анаморфоза  на  об¬ 
раза 
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ангстрем  м  ангстрьом  (мярка  за 
дължина  на  една  стомилионна 
нает  от  сантиметъра) 
анемометр  м  аиемометър,  ветромер 
(уред  за  измерване  на  въздушно 
течение  ) 

аналоговьш  аналогов  анемометър 
чашечнмй  чашков  анемометър 
злектрйческий  електрически  ане- 
момстър 

анизотропйя  ж  анизотропия 
~  кристалла  анизотропия  на  кри¬ 
стала 

~  кристаллйческой  структури  кри- 
сталинна  анизотропия 
магнйтная  магнитна  анизотро¬ 
пия 

оптйческая  оптична  анизотропия 
проводймости  анизотропия  на 
проводимост 

~  средм  анизотропия  на  среда 
анизотропньш  анизотропен 
анион  м  анион,  негативен  йон 
аннекс  м  анекс,  добавка  (при  мно¬ 
гократните  телефонни  номератори 
головной  начален  анекс 
начальний  вж.  аннекс,  головной 
оконечньж  краен  анекс 
ан,  д  м  анод 

~овозбуждения  възбуждащ  анод 
~ ,  вращающийся  въртящ  се  анод 
— ■,  вспомогательнмй  спомагателен 
анод 

второй  втори  анод 
главини  главен  анод 
графйтовмй  графитен  анод 
дежурннй  дежурен  анод 
дйсковнй  дисков  анод 
зажигания  запалващ  анод 
зажигающий  вж.  анод  зажигания 
— индикаторнмй  флуоресцентен 
анод  (на  декатронна  тръба) 
кольцевой  пръстеновиден  анод 
матйрованнмй  матиран  анод 
многощелевой  многопроцепен 
анод 

неразрезной  нераз рязан  анод 
повторното  зажигания  анод  за 
повторно  запалване 
поджигающий  вж.  анод  зажига¬ 
ния 

полмй  кух  анод 
— пусковой  пусков  анод 
резервньш  резервен  анод 


^  с  встречнмми  штнрями  анод  с 
насрещни  пръчки  (цилиндрични 
пръчки  със  заострени  краища) 
~  с  резонаторньши  связками  анод 
с  резонаторни  свръзки 
стержневой  пръчковиден  анод 
танталовмй  танталов  анод 
ускоряющий  ускоряващ  анод 
фокуейрующий  фокусиращ  анод 
цилиндрйческий  цилиндричен 
анод 

черненмй  оксидиран  анод 
шунтйрующий  шунтиращ  анод 
анод-коллектор  м  анод-колектор 
анодйрованне  с  аноди  райе 
аноди  мй  аноден 
аномалия  ж  аномалия 

ионосферная  йоносферна  ано¬ 
малия 

оптйческая  оптична  аномалия 
~  распространения  аномалия  на 
разпространение 
антенна  ж  антена 

абонентская  абонатна  антена 
аварййная  аварийна  [резервна] 
антена 

автомобйльная  автомобилна  ан¬ 
тена 

~  азимута  азимутиа  антена 

антифединговая  противошумова 
[аитипаразитна |  антена 
— ,  апериодйческая  апериодична  ан¬ 
тена 

апланатйческая  апланатична  ан¬ 
тена 

башенная  антена  върху  кула 
~  бегущей  волни  антена  за  бягаща 
вълна 

биконйческая  двойноконусна  ан¬ 
тена 

боковая  странична  антена 
бортовая  бордова  антена 
веерная  ветрилообразна  антена 
вертикальная  вертикална  антена 
вертикально-ромбйческая  вер- 
тикално-ромбична  антена 
вибраторная  вибраторна  антена 
внешняя  външна  антена 
внутренняя  вътрешна  антена 
внутрисамолетная  вътрешноса- 
молетна  антена 

волноводная  вълноводна  антена 
~  в  плоском  зкране,  щелевая  про- 
цепна  антена  в  равнинен  екран 
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вращающаяся  въртяща  се  антена 
вращающаяся  рамочная  въртя¬ 
ща  се  [ротативна]  рамкова  антена 
всевблновая  широкодиапазонна 
антена 

всенаправленная  кръгово  насо¬ 
чена  антена 

встрбенная  вградена  антена 
~  в  фбрме  сигарь!  антена  във  фор¬ 
ма  на  пура,  антена-пура 
вмдвижная  разгъваща  се  антена 
~,  вьщвижная  телескоп  йческая  те¬ 
лескопична  разгъваща  се  антена 
вьапускная  свободно  висяща  ан¬ 
тена 

вмтянутая  сфероидальная  сфе¬ 
рично  удължена  антена 
гармбниковая  хармоникообраз- 
на  антена 

гиростабилизбванная  жироскоп- 
но  стабилизирана  антена 
Г-образная  Г-образна  антена 
гониометрйческая  гониометрич- 
на  антена 

горизонтальная  хоризонтална 
антена 

~  горизонтального  обзора  антена 
с  хоризонтална  плоскост  на  по¬ 
криване 

двойная  рамочная  двойна  рам¬ 
кова  антена 

двумерная  двудимерсионна  [дву¬ 
мерна]  антена 

двунаправленная  двунасочена 
антена 

двухзеркальная  антена  с  два 
рефлектора,  двуогледална  антена 
двухкбнусная  двуконусна  [бн- 
конусна]  антена 
двухлучевая  двулъчева  антена 
двухзтажная  телевизибнная  дву¬ 
етажна  [двустепенна]  телевизион¬ 
на  антена 

дефокусйрованная  дефокусира- 
на  антена 

~  дециметрбвих  волн  антена  за  де- 
цихметрови  вълни 
диапазбнная  широколентова [об¬ 
хватна,  диапазонна]  антена 
дипбльная  диполна  антена 
директорная  директорна  [на¬ 
сочваща]  антена 
дйско-кбнусная  диско-конусна 
антена,  дискон-антена 


дискретно  коммутйруемая  дис¬ 
кретно  комутираща  антена 
дифракцибнная  дифракционна 
антена 

дизлектрйческая  диелектрнческа 
антена 

длинновблновая  антена  за  дълги 
вълни 

~  для  дальнего  приема  антена  за 
далечно  приемане 

~  для  космйческих  кораблей  антена 
за  космически  кораби 
—  для  местного  приема  локална  ан¬ 
тена,  антена  за  местно  приемане 
~  для  передачи  и  приема,  ббщая 
обща  предавателно-приемна  антена 
~  для  приема  с  разлйчнкх  напран- 
лений  антена  за  приемане  от  раз¬ 
лични  посоки 

~  для  разнесенного  приема  антена 
за  разпръснато  приемане,  антена 
за  приемане  с  минимален  фадинг 
~  для  связи  за  пределами  горизбнта 
транехоризонтна  антена,  антена  за 
връзки  зад  границите  на  хори¬ 
зонта 

елочная  елховидиа  антена 
емкостная  капацитивна  антена 
жесткая  фикс-антена,  статична 
антена 

заземленная  заземена  антена 
замкнутая  затворена  антена 
звездообразная  звездообразна 
антена 

зеркальная  огледална  [рефлек¬ 
торна!  антена 

зигзагообразна#  зигзагообраз¬ 
на  антена 

зонйрованная  зони рана  антена 
збнтичная  чадърообразна  антена 
измерйтельная  измервателна  ан¬ 
тена 

изотрбпная  изотропна  антена 
~  из  скрещенних  дипблей  антена  с 
пресичащи  се  диполи 
импеданеная  импеданена  антена 

искусственная  изкуствена  [екви¬ 
валентна,  фиктивна]  антена 

исп ьлтательная  пробна  антена 
каркасная  скелетна  антена 

каркасно-щелевая  скелетна  ан¬ 
тена  с  процеп 

~  Кассегреиа  антена  на  Касегрев 


квадрупбльная  квадрополна  ан¬ 
тена 

коаксиальная  коаксиална  антена 
коллектйвная  приемная  колек¬ 
тивна  (обща)  приемна  антена 
коллектйвного  пбльзования,  те- 
левнзибнная  телевизионна  антена 
за  колективно  ползуване 
кольцевая  пръстеновидна  антена 
— кольцевая  щелевая  пръстено¬ 
видна  антена  с  процепи 
— кбмнатная  стайна  [вътрешна] 
антена 

компенсйрованная  компенсира¬ 
на  антена 

компенсйрованная  рамочная  ком¬ 
пенсирана  рамкова  антена 
— ,  конйческая  спиральная  конусна 
спирална  антена 
контрольная  контролна  антена 
кбнусная  конусна  антена 
V--,  корабельная  корабна  [параход¬ 
на]  антена 

коротковблновая  антена  за  къси 
вълни 

крестообразная  кръстовндна  [X- 
в ид па |  антена 

криволинейная  криволинейна  ан¬ 
тена 

круговая  кръгова  антена,  анте¬ 
на  за  кръгов  обзор 
~  круговбго  излучения  антена  с 
кръгово  излъчване 
~  круговбго  приема  антена  за  кръ¬ 
гово  приемане 
линейная  линейна  антена 
лйнзовая  лещова  антена,  Хер¬ 
цова  леша,  радиолеща 
~  логопериодйческая  антена  с  лога¬ 
ритмична  периодичност,  логопс- 
риодична  антена 

%  логоспиральная  антена  с  лога¬ 
ритмични  спирали 
лучевая  лъчева  антена 
магнйтная  магнитна  антена 
— ,  максимально  направленная  мак- 
симално-насочена  антена,  антена 
с  максимална  насоченост 
манжетная  маншетна  антена 
метелочная  метловидна  антена 
~  метрбвмх  волн  антена  за  метрови 
вълни 

многоапертурная  антена  с  мно¬ 
го  отвори 


многовибраторная  многовибра- 
торна  антена 

многодиапазбнная  многодиапа- 
зонна  [многолентова]  антена 
многодипбльная  многодиполна 
антена 

многозеркальная  многоогледал- 
на  антена 

многолучевая  многолъчева  анте¬ 
на 

многопроводная  многожична  ан¬ 
тена 

многорупорная  многорупорна  ан¬ 
тена 

многорядная  многоредна  антена 
многосекцибнная  турникетная 
многосекциопна  туртгикетпа  антена 
многоугбльная  многоъгълна  ан¬ 
тена 

многощелевая  антена  с  много  про¬ 
цепи 

миогозлементная  многоелемеит- 
на  антена 

миогозтажная  многоетажна  ан¬ 
тена 

многоярусная  вж.  антенна,  мно¬ 
гозтажная 

моноймиульсная  моноимпулсна 
антена 

~  наведения  навигационна  антена, 
антена  за  насочване 
нагруженная  натоварена  антена 
нагруженная  емкостью  капаци¬ 
тивно  натоварена  антена 

надувная  надуваща  се  антена 
наземная  земна  [ниска]  антена 

наклбнная  наклонена  антена 
направленная  насочена  антена, 
антена  с  насочено  действие  (из¬ 
лъчване  или  приемане ) 

~  направлението  излучения  антена 
с  насочено  излъчване 
наружная  външна  антена 

~  на  стабилизйрованной  платфбрме 
антена  на  стабилизирана  плат¬ 
форма  [поставка] 

настрбенная  настроена  [перио¬ 
дична]  антена 

ненаправленная  ненасочена  ан¬ 
тена,  антена  с  ненасочено  излъч¬ 
ване 

ненастрбенная  ненастроена  (апе- 
риодична]  антена 
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неподвйжная  неподвижна  [ста¬ 
тична]  антена 

нерезонансная  нерезонансна  ан¬ 
тена 

незквидистантная  нееквидистант- 
на  антена  (с  нееквидистантни  еле¬ 
менти  ) 

~  нйжнего  питания  антена  с  долно 
захранване 

одновибраторная  едновибратор- 
на  [моновибрагорна]  антена 
одновиткбвая  рамочная  рамкова 
антена  с  една  навивка 
одновблновая  антена  на  цяла 
вълна 

однозеркальная  антена  само  с 
един  рефлектор 

однолучевая  !.  антена  с  дна 
жица  2.  антена  само  с  един  сноп 
однонаправленная  насочена  ан¬ 
тена,  антена  с  насочено  излъч¬ 
ване 

однопроводная  еднопроводна  ан¬ 
тена 

однсстержневая  дизлектрйческая 
диелектрична  антена  с  една  пръчка 
~  оптйческого  диапазона  антена  за 
оптични  вълни 

ориентйруемая  ориентираща  се 
антена 

остронаправленная  остронасоче- 
на  антена 

открьг  тая  отворена  антена 
панельная  панелна  антена 
параболйческая  параболоидна 
антена 

~  пеленгатора,  вспомогательная 

спомагателна  антена  на  пеленга- 
тор 

пеленгаторная  пеленгаторна  [ра- 
диогониометрична]  антена 

передающая  предавателна  антена 
перенбсная  портативна  антена 
перископйческая  пернскопичиа 
антена 

петлевая  затворена  [рамкова] 
антена 

плбекая  коммутационная  плоска 
комутационна  антена 
плоскостная  плоска  антена 
~  поверхностной  волни  антена  за 
повърхностна  вълна 
поворбтная  въртяща  се  антена 
подвбдная  подводна  антена 


подземная  подземна  антена;  ан¬ 
тена,  закопана  в  земята 
поискбвая  търсеща  | радарна,. 
радиолокационна|  антена 
полигональная  полигопална  ан¬ 
тена 

полигбнная  <м.  антенна,  поли¬ 
гональная 

полувблновая  полувълнова  ан¬ 
тена 

полуромбйческая  полуромбична. 
антена 

помехозащищенная  антипара- 
.311  гн с!  антена,  антена  за  защита 
0  1  II' гмове 

поперечно-направленная  напреч¬ 
но  насочена  антена,  антена  за  на¬ 
пречно  [трансверсално]  излъчване- 
приемная  приемна  антена 
приемная  телевизионная  прием¬ 
на  телевизионна  антена 
приемно-передакицая  приемно - 
предавателна  антена 
приземная  приземна  антена 
призматйческая  призматична  ан¬ 
тена 

проволочная  жична  антена 
~  продольного  излучения  антена  за 
надлъжно  1лонгитудинално]  из¬ 
лъчване 

продбльно-направленная  на¬ 
длъжно  [лонгитудинално]  насоче¬ 
на  антена 

противофединговая  противофа- 
дингова  антена 

радиоастрономйческая  радио- 
астрономическа  антена 
радиолокацибнная  радиолока- 
ционна  антена 

~  радиомаяка  антена  па  радиофар- 
~  радиопеленгатора  антена  на  ра¬ 
диопеленгатор,  радиогониометрич- 
на  антена 

разббрная  разглобяваща  се  ан¬ 
тена 

раздвижная  разтягаща  се  антена 
рамочная  рамкова  антена 
резонаненая  резонанена  антена 
рефлекторная  рефлекторна  (ог¬ 
ледална!  антена 
решетчатая  решеткова  антена 
ромбйческая  ромбичиа  антена 
ромбйческая  горизонтальная  хо¬ 
ризонтална  ромбичиа  антена 
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рупорная  рупорна  антена 
рупорная  лйнзовая  рупорна  лс- 
щова  антена 

рупорная  параболйческая  рупор¬ 
на  параболоидна  антена 
рупорная  пирамидальная  рупор¬ 
на  пирамидална  антена 
рупорно-отражательная  рупор- 
ноотразяваща  антена 
самолетная  самолетна  антена 
самонаводящаяся  самоиасочва- 
ща  се  антена 

самофокусйрующаяся  самофоку- 
сираща  се  антена 
сбалансйрованная  балансирана 
антена 

~  с  бегущей  волнбй  антена  с  бяга¬ 
ща  вълна 

^  с  большйм  козффициентом  усиле¬ 
ния  антена  с  голям  коефициент  на 
усилване 

~  с  большйм  раскрмвом  антена  с  го¬ 
лям  отвор 

~  с  большбй  зффектйвной  ловерх- 
ностью  антена  с  голяма  ефектив¬ 
на  повърхност 

~  с  веерной  диаграммой  направ- 
ленности  антена  с  вертикална  диа¬ 
грама  на  насоченост 
~  с  веерообразнмм  лучом  антена  с 
ветрилообразен  лъч 
свисающая  висяща  антена 
~  с  вращающейся  диаграммой  на- 
правленности  антена  с  въртяща  се 
диаграма  на  насоченост 
~  с  вращающейся  поляризацией  ан¬ 
тена  с  въртяща  се  поляризация 
~  с  вращающимея  лучом  антена  с 
въртящ  се  лъч 

~  с  вращающимея  пблем  антена  с 
въртящо  се  поле 

~ ,  связная  радиосъобщителна  ан¬ 
тена 

с  гиростабилизацией  антена  с 
жироскопична  стабилизация 
~  с  горизонтальной  поляризацией 
антена  с  хоризонтална  потярнзп- 
ция 

~  с  двустранньш  уголкбвьш  отра- 
жателем  антена  с  рефлектоп  с  фор¬ 
ма  на  двустранен  правоъгълник 
~  с  диаграммой  направленности 
тйпа  «Косеканс-квадрат»  антена 
тип  «Косеканс-квадрат» 


сетевая  мрежова  антена 

~  с  излучением  вдоль  оси  антена  с 
аксиално  излъчване 
симметрйчная  симетрична  антена 
синтетйческая  синтетична  ан¬ 
тена 

синфазная  синфазна  антена,  ан¬ 
тена  със  захранване  на  лъчевите 
елементи  във  фаза 
с  искусственной  апертурой  анте¬ 
на  с  изкуствен  отвор 
с  качающимея  лучом  антена  с  лю¬ 
леещ  се  лъч 

~  с  коаксиальньш  фйдером  антена 
с  коаксиален  фидер 

~  с  концевмм  питанием,  верти- 
кальная  вертикална  антена  с 
крайно  захранване 

~  с  кбевеннмм  возбуждением  анте¬ 
на  с  индиректно  1косвено]  възбуж¬ 
дане 

~  с  косекансной  диаграммой  направ¬ 
ленности  косекансна  антена,  ан¬ 
тена  с  косекансна  диаграма  на  на  - 
соченост 

~  с  круглмм  раскрьтом  антена  с 
кръгъл  отвор 

~  с  круговбй  диаграммой  направ¬ 
ленности  антена  с  кръгова  диа¬ 
грама  на  насоченост 

~  с  круговбй  поляризацией  поля 

антена  с  кръгова  поляризация 

слабонаправленная  слабоиасо 
чена  антена 

следящая  следяща  антена 

~  с  линейной  поляризацие-"  потя 
антена  с  линейно  поляризирана 
поле 

~  с  линейнмм  раскрмвом  антена  с 
линеен  отвор 

~  с  логаоифмйческой  периодйч- 
ностью  антена  с  логаритмична  пе¬ 
риодичност,  лог-периодична  ан¬ 
тена 

елбжная  сложна  антена 

~  с  магнйтньш  сердечником  антена 
с  магнитна  сърцевина 

~  с  направляющими  поверхностя- 

ми  антена  с  насочващи  повърх¬ 
ности 

~  с  настраиваемьш  рефлектором  ан¬ 
тена  с  настройващ  се  рефлектор 


лнт _ _ _ 

~  с  непрермвнмм  распределением 
тока  антена  с  непрекъснато  раз¬ 
пределение  на  ток 
-  с  несимметрйчнмм  возбуждением 
антена  с  несиметрично  възбуждане 

—  с  несимметрйчнмм  питанием  ан¬ 
тена  с  несиметрично  захранване 
[възбуждане] 

—  с  нйзким  уровнем  боковмх  ле- 
лесткбв  антена  с  ниско  ниво  на 
страничните  излъчвания 

с  нйзкой  шумовбй  температурой 
антена  с  ниска  шумова  температу¬ 
ра,  студена  антена 
с  облучателем  антена  с  облъчвател 
с  обработкой  принимаемого  сиг¬ 
нала  антена  с  обработка  на  прие¬ 
мания  сигнал 

~  с  объемнмм  распределением  из- 
лучателей  антена  с  обемно  разпре¬ 
деление  на  излъчването 
~  сопровождения  цели  антена  за 
следене  на  целта 
со  сверхвмсокой  направленностью 
супернасочена  антена,  антена  със 
свръхголяма  насоченост 
~  со  скрещенньши  вибраторами  ан¬ 
тена  с  пресичащи  се  вибратори 
с  отражателем  антена  с  рефлектор 

~  с  отражающей  плбскостью  ан* 
тена  с  отразяваща  плоскост,  ан* 
тена  с  рефлекторно  пано 
~  с  параболйческим  отражателем  ан¬ 
тена  с  параболичен  рефлектор 

~  с  параллелънмм  питанием,  вер- 
тикальная  вертикална  антена  с 
паралелно  захранване 
с  парциальной  диаграммой  на- 
правленности  антена  с  частична 
[парциална]  диаграма  на  насоче¬ 
ност 

~  с  переключаемой  диаграммой  на- 
правленности  антена  с  превключ- 
ваема  диаграма  на  насоченост 

~  с  перекрестной  поляризацией  ан¬ 
тена  с  две  кръстосани  поляриза¬ 
ции 

—  с  переменнмм  поверхностнмм  им- 
педансом  антена  с  променлив  по¬ 
върхностен  импеданс 

с  переменнмм  раскрмвом  антена  с 
променлив  отвор 
— ',  спиральная  спирална  антена 
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~  с  плбским  отражателем  антена  с 
плосък  рефлектор 

~  с  плбским  раскрмвом  антена  с 
плосък  отвор 

~  с  поворбтом  диаграммм  на- 
правленности  антена  със  завърта¬ 
не  на  диаграмата  на  насоченост 
~  с  пблем  круговбй  поляризации 
антена  с  кръгова  поляризация 
~  с  лоперечнмм  резонансом  антена 
с  напречен  резонанс 
~  с  продбльнмм  резонансом  антена 
с  надлъжен  резонанс 
~  с  противовесом  антена  с  противо¬ 
вес  (на  плоскостта  на  земята ) 
~  с  регулйруемой  диаграммой  на- 
правленности  антена  с  регулируе¬ 
ма  диаграма  на  насоченост 
~  с  регулируем  мм  раствбром  луча 
антена  с  регулируема  ширина  на 
лъча  [снопа] 

~  с  рефлектором  антена  с  рефлектор 
—  с  рефлектором  переменного  про¬ 
фили  антена  с  променлив  рефлек¬ 
тор 

~  с  симметрйчнмм  питанием  антена 
със  симетрично  захранване  [въз¬ 
буждане] 

~  с  уголкбвмм  отражателем  антена 
с  ъглов  рефлектор 
~  с  узким  лучбм  антена  с  тесен  лъч 
[сноп] 

~  с  управляемой  диаграммой  на- 
правленности  антена  с  регулируе¬ 
ма  [управляема]  диаграма  на  на¬ 
соченост 

~  с  управляемой  поляризацией  ан¬ 
тена  с  управляема  поляризация 
~  с  управляемой  поляризацибнной 
характерйстикой  антена  с  управ- 
ляема  поляризационна  характери¬ 
стика 

суррогатная  помощна  [замести- 
телна]  антена 

сферйческая  сферична  антена 
~  с  феррйтовмм  сердечником  вж. 

антенна,  феррйтовая 
~  с  алектромеханйческим  качанием 
луча  антена  с  електромеханично 
люлеене  на  лъча,  антена  с  елек¬ 
тромеханично  сканиране 
~  с  злектрбннмм  качанием  диаграм- 
мм  антена  с  електронно  люлеене 
[сканиране]  на  диаграмата 
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~  с  злектронним  качанием  луча 
антена  с  електронно  люлеене  [из¬ 
менение]  на  лъча  [снопа] 

~  с  зллиптйческой  поляризацией  ан¬ 
тена  с  елиптична  поляризация 
телевизибнная  телевизионна  ан¬ 
тена 

телеметрйческая  телеметрична 
антена 

телескоп йческая  телескопична 
антена 

~  тйпа  «Бабочка»  антена  тип  «Пе¬ 
перуда» 

~  тйпа  «Волновой  канал»  антена 
тип  «Вълнов  канал»,  антена  тип 
«Уда-Яги» 

~  тйпа  «Клевернмй  лист»  антена 
тип  «Детелина» 

~  тйпа  «Наклони ь!й  луч»  антена  тип 
«Наклонен  лъч» 

Т-образная  Т-образна  антена 
трубчатая  щелевая  вж.  антен¬ 
на,  цилиндрйческая  щелевая 
турникетная  въртяща  се  [тур- 
никетна]  антена 

убирающаяся  прибираща  се  ан¬ 
тена 

~  угла  места  вдигаща  се  антена, 
антена  по  ъгъл  на  място 
уголкбвая  У-образна  антена 
уголкбвая  щелевая  V -образна 

процепна  антена 

~  «Уда-Яги»  еж.  антенна  «Волно- 
вбй  канал» 

узконаправленная  тяснонасо- 
чена  антена 

узкополбсная  теснолентова  ан¬ 
тена 

~  утбпленного  тйпа,  самолетная  по¬ 
тапяща  се  антена  самолетен  тип 

феррйтовая  феромагнитна  анте¬ 
на  (във  вид  на  феритна  пръчка) 
фюзеляжная  корпусна  антена 

~  центрального  питания  антена  с 
централно  захранване 
частбтно-незавйсимая  честотно- 
независима  антена 
четвертьвблновая  четвъртвъл но¬ 
ва  антена 

широкодиапазбнная  широколен¬ 
това  антена 

широкололбсная  вж.  антенна, 
широкодиапазбнная 


~,  штьфевая  пръчковидна  антена,, 
щи  р-антена 

щелевая  процепна  антена 
~  Здкбка  антена  на^  Едкок 

зквивалектная  еквивалентна 
[фиктивна]  антена 
зкранйрованная  екранирана  ан¬ 
тена 

~  зллиптйческой  поляризации  анте¬ 
на  с  елиптична  поляризация 
антенна-башня  ж  антена-кула 
антенна- дипбль  ж_антена-дипол,  ди- 
пол на  антена 

антенна-звездочка  ж  звездовидна  ан¬ 
тена 

антенна-зонд  ж  антена-сонда 
антенна-мачта  ж  антена-мачта,  ан¬ 
тена-пилон 
антеннмй  антенен 
антикатбд  м  антикатод 
антилогарйфм  м  антилогаритъм 
антимагнйтньш  немагнитен,  анти- 
магнитен 

антимикрофбнний  антимикрофонен 
антимонйд  м  антимонид 
антинейтрйно  с  антинеутрино 
антинейтрбн  м  антинеутрон 
антипараллельньш  антипаралелен 
антирезонанс  м  антирезонанс 
антисегнетозлектрик  м  антисегне- 
тоелектрик 

антисовпадение  с  антисъвпадение 
антиферромагнетйзм  м  антиферомаг- 
нетизъм 

антиферромагнетик  м  антиферомаг- 
нетик 

античастйца  ж  античастица 
антизлектрбн  м  антиелектрон 
апериодйческий  апериодичен 
апериодйчность  ж  апериодичност 
апертура  ж  апертура,  отвор 
~  антенни  отвор  на  антена 
~  лйнзи  отвор  на  леща 
~  пучка  апертура  [отвор,  широ¬ 
чина]  на  сноп  лъчи 
числовая  числова  апертура 
апохромат  м  апохромат 
апларат  м  апарат 

абонентский  абонатен  пост  (апа¬ 
рат] 

автоматйческий  1,  автоматичен 
апарат  2.  автоматичен  прекъсвач 
автоматйческий  телефбнний  ав¬ 
томатичен  телефонен  апарат 
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~  Бодо,  телеграфнмй  телеграфен 
апарат  Бодо 

буквопечатакнций  буквопечатащ 
( телегр афен  )  а  п  а  р  ат 
взрмвобезопаснмй  взривобезопа¬ 
сен  апарат 

вмеоковбльтнмй  апарат  за  висо¬ 
ко  напрежение 

гидроакустйческий  хидроакус¬ 
тичен  (морски)  апарат 
~  для  внутренней  установки  апарат 
за  вътрешен  монтаж,  апарат  за 
монтаж  на  закрито 
~  для  записи  речи  апарат  за  запис¬ 
ване  на  говор 

~  для  намагнйчивания  апарат  за 
намагнитване 

~  для  наружной  установки  апарат 
за  външен  монтаж,  апарат  за  мон¬ 
таж  на  открито 

—  для  размагнйчивания  апарат  за 
размагнитване 

закрмтмй  затворен  апарат  със 
защитна  обвивка 
запмемвающий  записващ  [ре¬ 
гистриращ]  апарат 
защищеннмй  от  внешних  воз- 
действий  апарат  със  защитна 
обвивка;  апарат,  защитен  от  вън¬ 
шни  въздействия 
защищеннмй  от  случайното  ири- 
косновения  апарат,  защитен  от 
случаен  допир 

звуковоспроизводящий  звуко- 
възпроизвеждащ  апарат 
— ,  звукозалйсь1вающий  звукозапис- 
ващ  апарат,  апарат  за  записване 
на  звук 

~  звуколокации  звуколокационен 
апарат 

коммутацибннмй  комутационен 
апарат 

копировальнмй  копирен  апа¬ 
рат,  копир-апарат,  апарат  за  ко¬ 
пиране 

ленточнмй  телеграфнмй  лентов 
телеграфен  апарат 
~  магнйтной  записи  апарат  за 
магнитен  запис 

мгновенного  действия  апарат  с 
моментно  [мигновено]  задейству- 
зане 

^  местной  батареи,  телефони  мй  те¬ 
лефонен  апарат  с  местна  батерия 


~  механйческой  записи  апарат  за 
механичен  запис 

многократнмй  многократен  (те¬ 
леграфен)  апарат 

~  Мбрзе,  телеграфнмй  Морзов  те¬ 
леграфен  апарат 
наетбльнмй  телефон ньгй  теле¬ 
фонен  апарат  за  маса 
низковбльтнмй  апарат  за  ниско 
напрежение 

~  нйзкого  напряжения  апарат  за 
ниско  напрежение 
однократнмй  телеграфнмй  ед¬ 
нократен  телеграфен  апарат 
оконечнмй  краен  апарат 
~  оптйческой  записи  апарат  за  оп¬ 
тичен  запис 

отключающий  комутационен  апа¬ 
рат,  прекъсвач 

открмтмй  незащитен  [отворен! 
апарат  (без  обвивка) 

~  переговбрною  устройства  апарат 
за  разговорно  устройство 
переговбрнмй  интерфон 
передающий  предавателен  апа¬ 
рат,  предавател 
передающий  фототелеграфнмй 
фототелеграфен  предавателен  апа¬ 
рат 

переноснмй  преносим  [портати¬ 
вен!  апарат 

,  приемньж  апарат  за  приемане, 
приемник 

пускорегулйрующий  лускорегу- 
лиращ  апарат 

регулйрующий  регулиращ  апа¬ 
рат 

рулон  нмй  телеграфнмй  бланков 
телеграфен  апарат 
^  с  автоматйческим  управлением 
апарат  с  автоматично  комаидуваие 
[управление! 

сварочнмй  апарат  за  заваряване 
с  вмдержкой  вре  мен  и  апарат  със 
забавяне  (на  задействуването) 
~  связи  апарат  за  връзка 

с  громкоговорйтелем,  телефбн- 
ний  телефонен  апарат  с  високо¬ 
говорител 

с  завйсимой  вмдержкой  времени 

апарат  със  зависимо  забавяне  (на 
задействуването  ) 

~  сигнализации  апарат  за  сигнали¬ 
зация 
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~  с  индукторньш  визовом,  теле- 
фбннь1Й  телефонен  апарат  с  ин- 
дукторно  повикване 
синхрбнний  телеграфний  син* 
хронен  телеграфен  апарат 
слаботочний  слаботоков  апара 
слуховой  слухов  апарат 
слуховой  телеграфний  слухов 
телеграфен  апарат,  клопфер,  дум 
ник 

старт- стоп н ми  буквопечатаю- 

щий  старт-стопен  буквопечатащ 
апарат,  телетип,  далекопечатаща 
машина 

студййнмй  студиен  апарат 
~  с  фонйческим  визовом,  телефон- 
нь1Й  телефонен  апарат  с  фони- 
ческо  повикване 
телеграфний  телеграфен  апарат 
телеграфний  многократньш  мно¬ 
гократен  телеграфен  апарат 
телеграфний  приемний  приемен 
телеграфен  апарат 
телефбннмй  телефонен  апарат 
~  теллового  действия  апарат  с. 
термично  действие 

токоогранйчивающий  токоог- 
раничаващ  апарат;  максимално 
токово  реле 

~  управления  команден  апарат,  апа¬ 
рат  за  управление 
фототелеграфний  фототелегра- 
фен  апарат 

~  центральной  батареи,  телефдн- 

ньш  телефонен  апарат  с  цен¬ 
трална  батерия 

шифровальньж  шифроваш,  апа¬ 
рат 

злектрйческий  електрически  апа¬ 
рат 

злектрйческий  кассовий  елек¬ 
трически  касов  апарат 

злектромагцйтний  телеграф¬ 
ний  електромагнитен  телеграфен 
апарат 

злектронний  телеграфний  елек¬ 
тронен  телеграфен  апарат 

алпаратная  ж  апаратна,  апаратно 
помещение,  апаратна  зала 

аппаратура  ж  апаратура,  уредба, 
инсталация 

автоматйческая  автоматична  апа¬ 
ратура 


~  автоматйческого  контрбля  апа¬ 
ратура  за  автоматичен  контрол 
~  автоматйческой  коммутации  апа¬ 
ратура  за  автоматична  комутация. 

бортовая  злектрбнная  бордова 
електронна  апаратура 
бмтовая  битова  [домашна]  апа¬ 
ратура 

входная  входна  апаратура 
вмеоковольтная  апаратура  за 
високо  напрежение 

вмходная  изходна  апаратура 
вмчислйтельная  изчислителна 
апаратура 

~  дистанционното  управления  апа¬ 
ратура  за  дистанционно  управ¬ 
ление 

звуковоспроизводя щая  звуко- 

възпроизвеждаща  апаратура 
звукозапйсивающая  звукозапис¬ 
ната  апаратура 

измерйтельная  измервателна  апа¬ 
ратура 

испмтательная  пробна  апара¬ 
тура 

квммутацибнная  комутационна 
апаратура 

лабораторния  лабораторна  апа¬ 
ратура 

линейная  линейна  апаратура 
любйтельская  любителска  апа¬ 
ратура 

малогабарйтная  маломерна  [ма¬ 
логабаритна]  апаратура 
низковбльтная  нисковолтова  апа¬ 
ратура  (за  ниско  напрежение) 
оконечная  крайна  апаратура 
~  передачи  данних  апаратура  за 
предаване  на  данни 
передающая  предавателна  апа¬ 
ратура 

~  подслушивания  апаратура  за. 
подслушване 

приемная  приемна  апаратура 

произвбдетвенная  производст¬ 
вена  апаратура 

пускорегулйрующая  пускорегу- 
лираща  апаратура 

радиоизмерйтельная  радиоиз- 
мервателна  апаратура 

радиолокацибнная  радиолока- 
ционна  апаратура 
студййная  студийна  апаратура 


АПП 
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телевизибнная  телевизионна  апа¬ 
ратура 

телеизмерйтельная  телеизмер- 
вателна  апаратура 
фототелеграфная  фототелеграф- 
иа  апаратура 

широковещательная  широкосъ- 
общнтелна  апаратура 
аппаратурньш  апаратурен 
алпроксимйция  ж  апроксимация, 
приближение 

аппроксимйровать  апроксимирам, 
приближавам 
аргон  м  хим.  аргон 
аргумент  м  мат.  аргумент 
ареометр  м  ареометър,  гъстомер 
арифмометр  лг  аритмометър 
арматура  м  арматура 

защйтная  защитна  арматура 
линейная  линейна  арматура 
( фитинги  за  стълбове  на  електри¬ 
чески  линии) 

осветйтельная  осветителна  арма¬ 
тура 

светосигнальная  светлинно-сиг- 
нална  арматура 

злектрйческая  електрическа  ар¬ 
матура 

арматури  ьж  арматурен 
армко-железо  м  армко-желязо  (тех¬ 
нически  чисто  желязо ) 
арретйр  м  аретир,  спирачно  [бло¬ 
киращо]  устройство  . 
арретйрование  с  аретиране,  спиране, 
блокиране 

арретйровать  аретирам,  спирам,  бло¬ 
кирам 

арсеннд  м  арсен ид 
артикуляция  ж  разбираемост,  арти¬ 
кул  ация 

~  звуков  разбираемост  [артикула- 
цпя]  на  звукове 
идеал ь на я  идеална  разбираемост 
[артикулация] 

— ■  изречений  разбираемост  [арти- 
кулация]  на  изречения 
отноейтельная  относителна  раз¬ 
бираемост  [артикулация] 

~  елбгов  артикулация  на  срички, 
яснота  на  логатрми 
фраз  еж.  артикуляция  изречений 
асбест  м  азбест 

асимметрйя  ж  асиметрия,  несимет- 
ричност 


емкостная  капацитивна  асиме¬ 
трия 

~  напряжений  асиметрия  на  напре¬ 
жения 

асимптбта  ж  мат.  аснмптота 
асимптотйческий  асимптотичен 
асинхронний  асинхронен 
ассоциатйвность  ж  мат.  асоциатив¬ 
ност 

астазйрование  с  астазиране 
астатйзм  м  авт.  астатнзъм 
астатйческий  астатичен 
астрорадионавигация  ж  астрорадио- 
навигация 

атмосфера  ж  1.  атмосфера  2.  изм. 
атмосфера 

земная  земна  атмосфера 
междунарбдная  стандартная  меж¬ 
дународна  стандартизирана  атмос¬ 
фера 

технйческая  техническа  атмосфе¬ 
ра 

физическая  физическа  атмосфера 
атмосфери к и  м  мн.  атмосферни  сму¬ 
щения 

атом  м  атом 

акцепторньж  акцепторен  атом 
возбужденньш  възбуден  атом 
донори ьш  донорен  атом 
излучающий  излъчващ  атом 
~,  метастабйльнмй  метастабилен 
атом 

многозлектрбннмй  многоелек- 
тронен  атом 

нейтральнуй  неутрален  атом 
парамагнйтньм  парамагнитен 
атом 

примеси  ий  1.  чужд  атом  2.  не¬ 
чист  атом 

связанньж  свързан  атом 
атомарний  атомен,  атомарен 
атомихрон  м  атомихрон 
атом  ний  вж.  атомарнмй 
аттенюйтор  м  атенюатор,  затихвател 

антени ьш  антенен  атенюатор 
волновбдньш  в-ълноводен  атеню¬ 
атор 

вращающийся  въртящ  се  ате¬ 
нюатор 

входнбй  входящ  атенюатор 

вмеокочаетбтньж  високочесто¬ 
тен  атенюатор 

виходнбй  изходящ  атенюатор 
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~,  градуйровашшй  градуиран  [ка- 
либрован,  еталонен]  атенюатор 
декади мй  декаден  атенюатор 
дйсковьш  дисков  атенюатор 

диссипатйвньж  атенюатор  за 
разходване  на  енергия 
~  для  развязки  антени  атенюатор 
за  отделяне  на  антени 

емкостньш  капацитивен  [елек¬ 
тростатичен]  атенюатор 
~  звука  звуков  атенюатор 

калибрбванньж  вж.  аттенюатор, 
градуйрованнмй 

коаксиальньж  коаксиален  ате¬ 
нюатор 

многозвенньж  многозвенен  ате¬ 
нюатор 

~  на  резйсторах  атенюатор  с  ло¬ 
кализирани  съпротвления 

~  на  сопротивлениях  вж.  аттенюа¬ 
тор  на  резйсторах 

невзаймньж  нереципрочен  [не- 
взаимен]  атенюатор 

нерегулйруеммй  нерегулируем 
| фиксиран]  атенюатор 

~  ножевбго  типа  атенюатор  ножов 
тип 

образцов ьж  образцов  атенюатор 
одноналравленньж  еднопосочен 
атенюатор 

оптйческий  оптичен  атенюатор 

переменньш  променлив  атеню¬ 
атор 

плавньш  атенюатор  с  плавно  ре¬ 
гулиране 

плазменний  плазмен  атенюатор 

поглощакиций  поглъщащ  [аб¬ 
сорбиращ]  атенюатор 

поляризацибнньш  поляризацио- 
неи  атенюатор  (за  вълни ) 
поршневой  бутален  атенюатор 
постоянньзй  вж.  аттенюатор,  не- 
регулйруеммй 

предел ьньш  1.  граничен  [пре¬ 
делен]  атенюатор  2.  атенюатор 
«Си(-о//»,  разделителен  атенюа¬ 
тор 

прецизибнний  прецизен  атенюа¬ 
тор 

развязмвающий  вж.  аттенюйтор 
для  развязки  антени 


_ _ _ __ _ БАЗ 

реактивни й  реактивен  атенюа¬ 
тор 

~  регулировки  ^ровня  атенюатор 
за  регулиране  на  ниво 

~,  регулйруеммй  регулируем  ате¬ 
нюатор 

сверхвмсокочастотньж  свръхви- 

сокочсстотен  атенюатор 

~  с  вращающейся  пластйной  ате¬ 
нюатор  с  въртяща  се  пластина 
~  с  емкостньш  пбршнем  атенюатор 
с  капацитивно  бутало 

~  сигнал- генератора  атенюатор  на 

сигнал-генератор 

согласующий  1 .  съгласуващ  ате¬ 
нюатор  2.  атенюатор-адаптор 

~  с  переключением  секции  атенюа¬ 
тор  с  превключващи  секции 

~  с  плавной  регулировкой  вж.  ат¬ 
тенюатор,  плавньш 

~  с  поглощающей  пластйной  ате¬ 
нюатор  с  поглъщаща  пластина 

ступенчатмй  стъпков  атенюатор 

тбчньж  вж.  аттенюатор,  пре- 
цизибнньш 

феррйтовьш  феритен  атенюатор 

фиксйрованньш  вж.  аттенюатор, 
нерегул  йруем  и  й 

флажковьж  флажков  атенюатор 

четвертьвблновьж  четвъртвъл- 

нов  атенюатор 

широкополбснь1й  широколентов 
атенюатор 

зталонньж  атенюатор  еталон 
аудибметр  м  аудиометър,  звукомер 
ахроматизация  ж  ахроматизация 
ахроматйческий  ахроматичен 
азрорадиометрия  ж  аерорадиометрия 

азрорадионавигация  ж  аерорадиона- 

вигация 

Б 

баббйт  м  бабит,  бял  метал,  компо¬ 
зиция 

баббйтовьш  бабитен 
бйза  ж  база,  основа 
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антенная  антенна  основа  [база] 
зарядная  зарядна  база  [станция] 
~  измерения  измервателна  база 
злектрознергетйческая  електро¬ 
енергийна  база 

базис  м  базис,  основна  площ 
базисньш  базисен 

байдрат  м  байдрат  (съпровождащ 
проводник ) 

бак  м  резервоар,  кутия 

аккумуляторннй  акумулаторна 
кутия 

~  масляного  вьгключателя  резер¬ 
воар  на  маслен  прекъсвач 
~  с  маел  ом  резервоар  |  кутия]  с 
масло 

~  трансформатора  трансформато¬ 
рен  резервоар 

бакелит  м  бакелит,  фенолова  смола 
бакелйтовьш  бакелитен 
баланс  м  съобщ.  баланс,  равновесие, 
еквивалентна  схема,  еквивалент, 
балансен  контур 

~  амплитуд  баланс  на  амплитуди 
гармонйческий  хармоничен  ба¬ 
ланс 

~  емкостей  баланс  на  капацитети 
~  моста  баланс  па  мост 
~  мостовой  схемьс  баланс  на  мосто¬ 
ва  схема 

~  мощностей  мощностен  баланс 
~  реактйвнмх  мощностей  баланс  на 
реактивни  мощности 
~  фаз  равновесие  [баланс]  на  фази 
злектрйческий  електрически  ба¬ 
ланс 

знергетйческий  енергиен  баланс 
баланейр  м  балансьор 
баланейрование  с  балансиране 
балансировка  ж  балансиране,  урав¬ 
новесяване 

~  нуля  балансиране  [уравновеся¬ 
ване]  на  нула 

злектронная  електронно  балан¬ 
сиране 

баллон  м  балон 

~  разрядника  балон  на  разрядиик 

стеклянньш  стъклен  балон 
банка  ж  стъклен  съд,  буркан 

аккумуляторная  стъклен  съд  на 
акумулатор,  акумулаторна  кутия 

лейденская  лайденска  стъклени¬ 
ца 


бар  м  бар  ( единица  мярка  за  наля¬ 
гане  ) 

барабан  м  барабан 

красящий  оцветяващ  барабан 
лентопротяжнмй  лентоизтеглящ 
барабан 

магнйтнъш  магнитен  барабан 
печатающий  печатащ  барабан 
подвйжньш  подвижен  барабан 
приводнбй  задвижващ  барабан 
приемньш  приемащ  [приемен] 
барабан 

—  самопйшущего  прибора  барабан 
на  самопишещ  [регистриращ] 
уред 

бареттер  м  баретер  (шокорегули- 
раща  лампа ) 

~  с  железоводорбдньш  сопротив- 
лением  баретер  с  желязо-водород- 
но  съпротивление 

бареттйрование  с  баретиране  ( под¬ 
държане  на  контактен  ток  чрез 
желязо-водородно  съпротивление ) 
барий  м  хим.  барий 
барибн  м  физ.  барион 
барогр?'ша  ж  барограма 
барбграф  м  барограф,  самопишещ 
барометър 

барбметр  м  барометър 
барометрйческий  барометричен 
барьер  м  бариера,  преграда 
звуковбй  звукова  бариера 
потенциала  ний  потенциална  ба¬ 
риера 

знергетйческий  енергетична  ба¬ 
риера 

батарейньш  батериен 
батарея  ж  батерия 

аккумуляторная  акумулаторна 
батерия 

анбдная  анодна  батерия 
атомная  атомна  батерия 
бортовая  бордова  батерия 
буферная  буферна  батерия 
гальваническая  галванична  ба¬ 
терия 

~  измерйгельной  цепи  батерия  на 
измервателна  верига 
~  конденсаторов  кондензаторна  ба¬ 
терия 

микрофонная  микрофонна  бате¬ 
рия 

на  кала  батерия  за  нажежаване 
(на  катод ) 
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сеточная  решетъчна  батерия,  ба¬ 
терия  за  решетка 

~  сеточного  сметения  батерия  за 
решетъчно  нреднапрежение 
стацибнная  стационна  [централ- 
наГ  батерия 

стационарния  неподвижна  бате¬ 
рия 

сухая  суха  батерия 
термозлектрйческая  термоелек- 
трическа  батерия 
злектрйческая  електрическа  ба¬ 
терия 

аталбнная  еталонна  батерия 
башмак  м  обувка,  накрайник 

кабельннй  кабелна  обувка,  ка¬ 
белен  накрайник 
пблюсньтй  полюсен  накрайник 
башня-антенна  ж  антенна  кула 
безаварййнь|й  безавариен 
безбатарейньш  безбатериен 
безг истерезисн Ь1Й  безхистерезисен 
безламповьш  безлампов 
безмоментньш  безинерционен,  безмо- 
ментен 

безнулевбй  безнулеп 
безразмерньш  безразмерен 
безьшдукцибннмй  безиндукционен, 
безиндуктивен 

безьшерцибнньш  безинерционен,  без- 
инертен 

бел  м  бел  (акустична  единица  за  из¬ 
мерване  на  звуково  ниво) 
бесколлекторнмй  безколекторен 
бесконечность  ж  безкрайност 
бесконтактньш  безконтактен 
беспараллакснмй  безпаралаксен 
беспереббйность  ж  непрекъснатост; 
безспирност 

~  злектроснабжения  непрекъсна¬ 
тост  на  електроснабдяването 
беспереббйньш  непрекъснат;  безспи¬ 
рен;  редовен;  без  прекъсване; 
без  смущения 
беспблюснмй  безполюсеи 
беслрбволочнмй  безжичен 
бестбковмй  безтоков 
бестрансформаторньш  безтрлнсфор- 
маторен 

бесцбкольньш  без  цокъл 
бета^дефектосколйя  ж  бета-д ефек- 
тоскопия 

бета-излучение  с  бета-излъчване 
бета- измерители  м  бета-измервател 


_ БЛА 

бета-спектрограф  м  бета-спектро  • 
граф 

бета-спектрбметр  м  бета-спектроме¬ 
тър 

бета-спектроскоп  йя  ж  бета-спектро- 
скопия 

бетатрбн  м  бетатрон 
бивектор  м  бивектор 
биение  с  биене 

затухающее  затихващо  биене 
биения  с  мн.  биения;  пулсации 
акустйческие  акустични  биения 
~  напряжения  биения  [пулсиране] 
на  напрежение 

алектрйческие  електрически  бие¬ 
ния 

бильдаппарат  м  апарат  за  фототе- 
леграфия,  фототелеграфен  [обра¬ 
зен]  апарат 
биметал  м  би  метал 
биметаллйческий  биметален 
бинарньш  бинарен,  двоичен 
бинауральннй  бинаурален  {за  аку 
етично  ориентиране ) 
бинбм  м  бином,  двучлен 

дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  бином 

~  НмЪтона  бином  на  Нютон,  Ню- 
тонов  бином 
бинормаль  ж  бинормала 
биол юм инесценция  ж  биолуминес- 
ценция 

бионика  ж  бионика 
бипрйзма  ж  двойна  призма 

електронно  оптйческая  електрон- 
нооптична  двойна  призма 
биспираль  ж  биспирала,  двойна  спи¬ 
рала 

битум  м  битум,  кабелна  маса  (ди¬ 
електрик-дериват  на  нефта  или 
природен  като  асфалт ) 
бифиляр  м  бифилярна  [двойна]  на¬ 
мотка 

бифилярн ь|й  бифилярен,  с  две  ниш¬ 
ки,  двупроводников 
бланк  м  бланка 

прием  ний  приемна  [телеграфна] 
бланка 

приемннй  фототелеграфйческий 

приемна  фотографска  бланка 
бланкйрование  с  изпробване;  гасене, 
изтриване 

кадровое  гасене  на  кадър 
~  луча  изпробване  на  лъч 
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БЛЕ _ _ _ 

^  полукадров  гасене  на  полукадри 
стрбчное  изпробване  на  редове 
бленкер  м  бленкер  (оптичен  знак  за 
сигнализация) 

визмвнбй  повиквателен  бленкер 
индукторньш  индукторен  блен¬ 
кер 

~  перемениого  тока  бленкер  за  про¬ 
менлив  ток 

~  постоянното  тока  бленкер  за  по¬ 
стоянен  ток 

с  блокйрующей  обмбткой  блен¬ 
кер  с  блокираща  намотка 
близкодействие  с  близко  действие 
блик  м  светло  [светлинно]  нетно 
блйнкер  вж.  бленкер 
блок  м  блок 

~  автоматическо#  настройки  блок 
за  автоматично  настройване 
анод  ний  аноден  блок 
вставнбй  подвижен  [щепселен] 
блок 

видвижнбй  подвижен  блок 
~  горизонтальной  развертки  блок 
за  хоризонтално  отклонение 
~  дистанцибнной  настройки  блок 
за  дистанционна  настройка 
~  задержки  блок  на  закъснение 
~  запаздмвания  вж.  блок  задержки 
звуковбй  звуков  блок 
измерйтельнмй  измервателен 
блок 

калибрбвочний  калибровъчен 
блок 

~  катушек  блок  на  бобини 

кнбпочний  блок  с  ключ,  блок  с 
бутони 

~  комбинйрованного  питания  блок 
за  комбинирано  захранване 
~  конденсаторов  блок  за  конденза¬ 
тори,  кондензаторен  блок 
~  конденсаторов  переменной  емко- 
сти  блок  за  кондензатори  с  про¬ 
менлив  капацитет 
логйческий  логичен  блок 

~  магнйтной  записи  блок  на  маг¬ 
нитен  запис 

~  модулатора  блок  на  модулатор 
~  настройки  блок  за  настройка 

~  образцов  и х  емкостей  блок  за 
еталонни  кондензатори 

~  памяти  запомнящ  блок 
~  питания  захранващ  блок 


~  питания  от  сети  блок  за  захран¬ 
ване  от  мрежа 

~  подгбнки  блок  за  нагласяваме 
(настройване] 

~  лроизводних  блок  за  производни 
~  промежуточной  частотн  блок  за 
междинна  честота  4 

~  развертки  блок  за  развивка,  от- 
клонителен  блок 
регистрйрующий  регистриращ 
блок 

решающий  решаващ  блок 
—  синхронизации  блок  за  синхро¬ 
низация 

сменньш  сменяем  блок 
~  сменних  катушек  блок  със  сме¬ 
няеми  бобини 

смесйтельнмй  смесителен  блок 
~  согласования  съгласуващ  блок 
~  со  штепсельньш  контактом  блок 
с  щепселна  контактна  система, 
блок  с  щепселно  присъединяване 
~  специального  назначения  блок 
със  специално  предназначение 
~  сравнения  сравняващ  блок,  блок  за 
сравняване 

~  управления  блок  за  управление, 
управляващ  блок 
функциональний  функционален 
блок 

~  зталбнних  емкостей  блок  за 
еталонни  капацитети 
блок-конденсатор  м  блок-конденза¬ 
тор 

блок-контакт  м  блок-контакт,  бло¬ 
киращ  контакт 

блок-схема  ж  блок-схема  (за  свърз¬ 
ване) 

блбкинг  м  блокинг,  блокиране 
блбкинг-генерйтор  м  блокинг-гене- 
ратор 

~  кадровой  развертки  блокинг-гс- 
нератор  за  кадрово  отклонение 
моностабйльний  моностабилен 
блокинг-генератор 
одноперйодний  еднопериодичеи 
блокинг-генератор 

~  с  лйнией  задержки  блокннг-ге- 
нератор  с  линия  за  забавяне 
~  стрбчной  развертки  блокинг-ге¬ 
нератор  за  редово  отклонение  [раз¬ 
виване] 

~ транзйсторнмй  транзисторен  бло¬ 
кинг-генератор 
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БУМ 


блок инг- трансформатор  м  блокмнг- 
трансформатор 
блокйрование  с  блокиране 
блокйровать  блокирам 
блокировка  ж  I.  блокиране  2.  блоки¬ 
ровка 

— ,  автоматическа»  автоматична  бло¬ 
кировка 

внутреиияя  вътрешна  блоки¬ 
ровка 

генератора  блокиране  на  гене¬ 
ратор 

обратна»  обратно  блокиране 
~  от  перехбднмх  разговбров  бло¬ 
киране  от  намесващи  се  разговори 
полуавтоматйческая  полуавто¬ 
матична  блокировка 
— '  приемника  блокиране  на  прием* 
-  ник 

пряма»  пряко  блокиране 
релейна»  релейна  блокировка 
ручная  ръчна  блокировка 
електрическа»  електрическа  бло¬ 
кировка 

електромагнитна»  електромагнитна 
блокировка 

блбчнмй  блоков,  модулен 
бобина  ж  бобина,  намотка 
бод  м  тлг.  бод  (единица  мярка  за 
скогост  на  телеграфирането) 
бозбн  м  бозон 
ббйлер  .V»  бойлер 

злектрйческий  бьгговбй  електри¬ 
чески  домашен  бойлер 
бокс.#  кутия;  разпределителна  кутия 
линейньш  линейна  разпредели¬ 
телна  кутия 

болометр  м  боло.метър  (уред  за  из¬ 
мерване  на  енергията  на  излъч¬ 
ват  } 

вакуумнмй  вакуумен  болометър 
ленточнмй  лентов  болометър 
нигевйдний  жичковиден  бодо- 

метъз 

полупроводников мй  полупровод¬ 
ников  болометър 

болт  м,  заземлйтельнмй  заземнте- 
лен  [заземяващ]  болт 
бомбардировка  ж  бомбардировка 
ионная  йонно  бомбардиране 
злектрбнная  електронно  бомбар¬ 
диране 
борбздка  ОЮ  | 

^  звукова»  звукова  бразда 


борьба  ж  борба 

~  с  замираниями  борба  със  затихва- 
пия 

~  с  помехами  борба  със  смущения 
~  с  шумом  борба  с  шум 
бра  с  аплик,  стенен  светилник  (вид 
осветително  тяло ) 
бронза  ж  бронз 

бросок  м  хвърляне,  скок,  бързо  дви¬ 
жение;  удар 
~  тока  токов  удар 
бризгозащищешшй  капконепрони- 
цаем,  защитен  от  капки  вода 
бризгонепроницаемьлй  вж.  брмзго- 
защищенньш 

б^гель  м  лира,  тролей,  дъговиден 
токовземател  (напр.  при  трам¬ 
ваите) 

~  антенной  связи  дъга  на  антенна 
връзка 

закорачивающий  дъговидно  при¬ 
способление  за  включване  накъсо 
сеточнмй  решетъчна  дъга 
буй  м  шамандура 

радиолокацибннмй  радиолока- 
ционна  шамандура,  радиолока- 
ционно  средство  за  означаване  на 
дълбочина 

букса  ж  букса,  гнездо 
бумага  ОЮ  хартия 

асбестовая  азбестова  хартия 
восковая  восъчна  хартия 
диаграммная  диаграмна  хартия 
индикаторния  индикаторна  хар¬ 
тия 

кабельная  кабелна  (изолацион¬ 
на)  хартия 

конденсаторная  кондензаторна 
(изолационна)  хартия 
логарифмйческая  логаритмична 
хартия 

металлизйрованная  метализнра- 
на  хартия 

микалентная  микалентова  хар¬ 
тия 

осцнллографная  осцилографна 
хартия 

пропйточная  изолационна  хар¬ 
тия  за  направа  на  гетинакс  на 
плочи 

~  с  графйтним  слоем  хартия  с  гра¬ 
фитен  слой  1пласт] 
светочувствйтельная  светочув- 
ствителна  хартия 


БУМ 


слюдинйтовая  слюдена  хартия 
слюдяная  вж.  бумага,  слюди¬ 
нйтовая 

сульфатная  сулфатна  хартия 
— телефонния  телефонна  хартия 
(за  изолация  жилата  на  телефо¬ 
нен  кабел ) 

/-«*■,  токопроводящая  токопроводима 
хартия 

злектропроводящая  електропро¬ 
водима  хартия 

алектротермйческая  електротер- 
мична  хартия 

бумага-оснбва  ж  хартия-основа 
буря  ж  буря 

ионосферная  йоносферна  буря 
магнитния  магнитна  буря 
бусина  ж  мънисто,  пъпка 
~  термйстора  пъпка  на  тсрмистор 
бустер  м  бустер 

дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  бустер 

обрат ймьш  обратим  бустер 

повмсйтельнмй  повишаващ  бу¬ 
стер 

понизйтельньш  понижаващ  бу¬ 
стер 

буен  мн.  мъниста 

изолйрующие  изолационни  мъ¬ 
ниста 

бутон  м  бутон,  копче 
буфер  м  буфер 

бьютродействие  с  бързодействие 
~  регулатора  бързодействие  на  ре¬ 
гулатор 

~  систем  регулйрования  бързодей¬ 
ствие  на  системи  за  регулиране 

~  системи  бързодействие  на  система 
~,  зффектйвное  ефективно  бързо¬ 
действие 

бистродействующий  бързодейству- 
ващ 

В 

вазелин  м  вазелин  (изолационен  ма - 
шериал) 

вакансия  ж  кристаллйческой  решет¬ 
ки  свобода  на  кристална  решетка 


вакуум  м  вакуум 

внебкий  висок  вакуум 
нйзкий  нисък  вакуум 
предварйтельнмй  предварителен 
вакуум 

предельнмй  граничен  вакуум 
сверхвьгсбкий  свръхвисок  ва¬ 
куум 

средний  среден  вакуум 
вакуум-насос  м  вакуум-помпа 
вакуум-спектрограф  м  вакуумен 
спектрограф 

вакуумметр  м  вакуумлютър 

ионизацибшшй  йонизацирнен 
вакуумметър 

магнитозлектроразрядннй  маг- 
нитоелектрически  разряден  вакуум- 
метър 

радиоактйвньт  радиоактивен 
вакуумметър,  алфатрои 
радиометрйческий  радиометри- 
чен  вакуумметър 
теплозлектрйческий  термоелек- 
трически  вакуумметър 
вакуум ньш  вакуумен 
вал  м  вал 

входнбй  входящ  вал 

вмходной  изходен  вал 

злектрйческий  електрически  вал 
валик  м  валче;  валяк;  ролка 

бумагопротяжньш  валяк  за  из¬ 
тегляне  на  хартиена  лента,  лен¬ 
тов  одещ  вал 

измерителни мй  измервателен  вал 

лентопротяжими  лентоизтеглящ 
валяк 

нажимнбй  притискащ  валяк 
отжимнбй  обтягаща  ролка,  об¬ 
тягащ  валяк 

прием ньш  приемен  валяк 

приводнбй  задвижващ  валяк 
резйновьш  гумен  вал 

суммйрующий  сумиращ  вал 
ванна  ж  вана;  баня 

жйдкостная  течна  баня 

температурная  температурна  ва¬ 
на,  термостат 

злектрйческая  електрическа  ва¬ 
на  (за  топене ) 
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ВАТ 


злектродная  соляная  солно- 
електродна  вана 

злектролитйческая  електролит¬ 
на  вана 

вапотрон  м  вапотрон 
вар  м  гудрон,  катран 
варактор  м  варактор  (диод  с  промен¬ 
ливо  привидно  съпротивление) 
вариатор  м  вариатор 
~  козффициентов  вариатор  на  кое¬ 
фициенти 

~  козффициентов,  злектромеханй- 
ческий  електромеханичен  вариа¬ 
тор  на  коефициенти 
~  козффициентов, злектрбнньш  елек¬ 
тронен  вариатор  на  коефициенти 
вариация  ж  вариация;  вариране 
~  емкости  вариране  на  капацитет 
~  показани»  прибора  вариране  на 
показанията  на  уред 
~  частоти  вариране  па  честота 
варикап  м  варнкан  (парамешричен 
диод  ) 

варикбнд  м  вариконд  ( кондензатор 
с  рязко  изразени  не  линейни  свойст¬ 
ва) 

варимю  с  варимю  (лампа  с  удължена 
характеристика  ) 
вариокуплер  м  вариокуплер 
варибметр  м  вариометър 

анод  ний  аноден  вариометър 
магнйтний  магнитен  вариометър 
~  настройки  вариометър  за  на¬ 
стройка 

~  приемника  вариометър  на  прием¬ 
ника 

~  с  вращающенся  катушкой  варпо- 
метър  с  въртяща  се  бобина 
~  с  вндвигающейся  катушкой  ва¬ 
риометър  с  движеща  се  бобина 
~  со  сферйческими  катушками  ва-. 

риометър  с  кълбовидни  бобини 
~  с  поворотной  катушкой  варио¬ 
метър  със  завъртаща  се  бобина 
~  с  подвйжной  катушкой  вне  ста- 
тора  вариометър  с  подвижна  бо¬ 
бина  извън  статора 

шаровой  сферичен  вариометър 
варйстор  м  варистор  (активно  не- 
линейно  ЛП  съпротивление) 
варметр  м  варметър,  УАК-метър 
самопйшущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  варметър 
трехфазньш  трифазен  варметър 


ватт  м  ват 

ватт-варметр  м  ват-варметър 

самопйшущий  самопишещ  (ре¬ 
гистриращ)  ват-варметър 

ваттметр  м  ватметър 

актйвньш  активен  ватметър 
болометрйческий  болометрнчен 
ватметър 

~  високото  класса  точности  ватме¬ 
тър  с  висок  клас  на  точност 
вь1сокочастотнь!Й  високочесто-* 
тен  ватметър 

~ ■,  двухзлементнмй  дву елементен 

ватметър 

двухзлементнмй  трехфазньш  дву- 
елементен  трифазен  ватметър,  ват¬ 
метър  на  Арон 
диоднмй  диоден  ватметър 

~  для  измерения  проходя щей  мощ¬ 
ности  ватметър  за  измерване  на 
преминаващата  мощност 
дифференциальньш  диференциа- 
лен  ватметър 

индукцибннмй  индукционен  ват- 
метър 

~  индукционной  системи  ватметър 
от  индукционната  система 
калориметрйческий  калор  и  мет¬ 

ричен  ватметър 
лам повий  лампов  ватметър 
малосйнуснмй  ватметър  за 
нисък  фактор  на  мощността 
многозлементний  многослемен- 
тен  ватметър 

образцбвмй  еталонен  ватметър 
односистемньш  едносистемсн  ват- 
метър 

однофазний  еднофазен  ватметър 
однозлементнмй  едпоел ементен 
ватметър 

—  поглощающего  типа  поглъщащ 
ватметър 

реактйвнмй  реактивен  ватметър 

самопйшущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  ватметър 

~  с  датчиками  зде  ватметър  с  дат¬ 
чици  на  Хол 

~  тепловбй  системи  ватметър  от 
топлинната  система 

термйсторнмй  термистореп  ват¬ 
метър 

термозлектрйческий  термоелек- 
трически  ватметър 
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~  термозлектрйческой  системм  ват- 
метър  от  термоелектрическата  си¬ 
стема 

трехфазньш  трифазен  ватметър 
трехзлементньш  триелементен 
ватметър 

ферродинамйческий  феродинами- 
чен  ватметър 

фотометрйческий  фотометричен 
ватметър 

злехтродинамйческий  електро- 
динамичен  ватметър 
~  злектродинамйческой  системи  ват¬ 
метър  от  електроди намичната  си¬ 
стема 

зталбннмй  еталонен  ватметър 
введение  с  въвеждане 
~  дифференцйрующего  звена  въвеж¬ 
дане  на  диференциращо  звено 
ввод  м  1.  въвеждане,  вкарване,  въ- 
вод  2.  входящ  кабел,  входен  изо¬ 
латор 

антенньш  антенен  вход 
вмеокочаетбтньш  високочесто¬ 
тен  вход 

глуббкий  дълбоко  въвеждане,  дъл¬ 
бок  въвод 

даннмх  въвеждане  на  данни 
дйсковмй  дисков  въвод 
кабельнмй  кабелен  въвод 
катодньш  катоден  вход 
кольцевбй  пръстеновиден  вход 
маслоналблненнмй  маслен  вход 
[въвод] 

~  перфокарт  вход  за  перфокарти 
~  лрограммь!  въвеждане  на  програ¬ 
ма 

штепсельньш  щепселен  вход 
~  знергии  довеждане  [подаване]  на 
енергия 

~  резервов,  автоматйческий  авто¬ 
матично  включване  на  резервното 
захранване 

~  с  зластйчннм  уплотнением,  ка¬ 
бельнмй  кабелен  въвод  с  еластич¬ 
но  уплътнение 

трубчатнй  тръбен  вход  [въвод] 
вебер  м  вебер 

веберметр  м  веберметър,  флукеметър 
фотозлектрйческий  фотоелек- 
трически  веберметър 
вектор  м  вектор 

аксиальньш  аксиален  вектор 
волновбй  вълнов  вектор 


■,  вращающийся  въртящ  се  вектор 
~  времени  вектор  на  времето 
единйчнмй  единичен  вектор 
~  излучения  вектор  иа  излъчването 
~ ■,  коллинеарньш  колинеарен  вектбр 
~  магнйтной  индукции  вектор  на 
магнитната  индукция 
^  магнйтного  потока  вектор  на  маг¬ 
нитния  поток 

напряжения  вектор  на  напреже¬ 
нието 

~  напряженности  вектор  на  напрег¬ 
натостта 

~  перемещения  вектор  на  премест¬ 
ването 

~  поля  вектор  на  полето 
полярньш  полярен  вектор 
своббднмй  свободен  вектор 
скользящий  плъзгащ  се  вектор 
~  тока  вектор  на  тока 
~  угловбго  ускорения  вектор  на 
ъгловото  ускорение 
~  Умова — Пбйнтинга  вектор  на 
Умов — Пойнтинг 

~  злектрйческой  индукции  вектор 
на  електрическата  индукция 
~  зде  вектор  на  едн 
вектор-потенциал  м  вектор-потенциал 
векториальность  ж  векторност 
векторметр  м  векторметър 
векторния  векторен 
величина  ж  величина,  размер,  голе¬ 
мина,  стойност  (в ж.  също  вели¬ 
чини) 

абсолютния  абсолютна  величи¬ 
на  [стойност] 

аналоговая  аналогова  величина 
безразмерная  безразмерна  вели¬ 
чина 

бесконечно  большая  безкрайно 
-  голяма 

бесконечно  малая  безкрайно 
малка 

векторная  векторна  величина 
веществен  вая  действителна  ве¬ 
личина 

влияющая  влияеща  величина 
вспомогательная  спомагателна 
величина 

вторичния  вторична  величина 
входния  входна  величина  [стой¬ 
ност] 

~  вмброса,  отноейтельная  относи¬ 
телна  стойност  на  изхвърляне 
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вмходная  изходна  величина  [стой¬ 
ност] 

геометрйческая  геометрична  ве¬ 
личина 

~,  данная  дадена  величина 

двумерния  двумерна  величина 
директная  директна  величина, 
дискретния  дискретна  величина 
[стойност] 

~  для  группм  параметров,  характе- 
ристйческая  характеристична  ве¬ 
личина  за  група  параметри 
допустймая  допустима  величина 
[стойност] 

~  §мкости  стойност  на  капацитет 
завйсимая  переменная  зависима 
променлива  величина 
задай  на  я  дадена  величина  [стой¬ 
ност] 

задающая  задаваща  величина 
замещающая  заместваща  вели¬ 
чина 

~  затухания  стойност  на  затихва¬ 
нето 

идеальная  идеална  величина 

[стойност] 

известная  известна  величина 
измеряемая  измервана  величина 
искбмая  търсена  величина  [стой¬ 
ност] 

йстинная  истинска  величина 

[стойност] 

иехбдная  изходна  величина  [стой¬ 
ност] 

колебательная  променлива  вели¬ 
чина  [стойност] 

комллексная  комплексна  вели¬ 
чина  [стойност] 

кбмплексно-сопряженная  ком- 
плексно-спрегната  величина 
компенейрующая  компенсираща 
величина  [стойност] 
контролйруемая  контролирана 
величина 

магнйтная  магнитна  величина 

максимальная  максимална  стой¬ 
ност 

механйческая  механична  величи¬ 
на 

минимальная  минимална  вели¬ 
чина  [стойност] 

мнймая  мнима  стойност,  имаги¬ 
нерна  величина  [стойност] 
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многомерная  многомерна  вели¬ 
чина 

неизвестная  неизвестна  вели- 
чина  [стойност] 

непрермвная  непрекъсната  вели¬ 
чина  [стойност] 

несоизмерймая  несъизмерима  ве¬ 
личина 

незлектрйческая  неслектрическа 
величина 

номинальная  номинална  стой¬ 
ност 

образцбвая  еталонна  величина 
обратная  реципрочна  величина, 
обратна  стойност 
обратно-пропорциональная  об¬ 
ратно  пропорционална  величина 
огранйченная  ограничена  вели¬ 
чина  [стойност] 

огранйчивающая  ограничаваща 
стойност 

олбрная  опорна  стойност 
отноейтельная  относителна  ве¬ 
личина  [стойност] 

переменная  променлива  вели¬ 
чина 

~  погрешности  стойност  на  греш¬ 
ката 

порбга  переключения  стойност 
на  прага  на  превключване 
пордговая  допустима  [гранична] 
стойност 

постоянная  постоянна  величина, 
константна 

предельная  пределна  (гранична] 
величина  [стойност! 

промежуточная  междинна  вели¬ 
чина  [стойност] 

— ■ лропорциональная  пропорцио¬ 
нална  величина 

прямо  лропорциональная  право 
пропорционална  величина 
~у  пульейрующая  пулсираща  стой¬ 
ност  [величина] 

^  раббтн  злектрйческой  машини, 
номинальная  номинална  работна 
величина  на  електрическа  машина 
^  работи  злектрйческой  машйньь 
нормальная  нормална  работна  ве¬ 
личина  на  електрическа  машина 
/-V  регулируема я  регулируема  ве¬ 

личина  [стойност] 
регулйрующая  регулираща  ве¬ 
личина 
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результйрующая  резултантиа 
величина  [стойност] 
сравниваемая  сравнима  величи¬ 
на  [стойност] 
средняя  средна  стойност 
статйческая  статична  [постоян¬ 
на]  стойност 

управляющая  управляваща  ве¬ 
личина 

~  ухбда  частотй  стойност  на  от¬ 
клонението  на  честота 
зквивалентная  еквивалентна  ве¬ 
личина 

алектрйческая  електрическа  ве¬ 
личина 

велнчйнм  ж  мн.  величини 

разнорбднме  разнородни  вели¬ 
чини 

зквивалентнме  еквивалентни  ве¬ 
личини 

вентилйрование  с  вентилиране 
вентил йровать  вентилирам 
вентиль  м  вентил,  изправител 
вакуум  ний  вакуумен  вентил 
газоразрядния  газоразряден  вен¬ 
тил 

германиевмй  германиев  вентил 
дуговбй  дъгов  вентил 
залаяннмй  ртутнмй  запоен  жи¬ 
вачен  вентил 

запирающий  запушващ  [блоки¬ 
ращ]  вентил 
ибнньш  йонен  вентил 
кремниевмй  силициев  вентил 
кристаллйческий  кристален  вен¬ 
тил 

купрбкенмй  вж.  вентиль,  мед- 
нозакиснмй 

меднозакиеньш  медноокисен  вен¬ 
тил 

многоанбднмй  многоаноден  вен¬ 
тил 

многоанбднь1Й  ртутнмй  много- 
а йоден  живачен  вентил 
одиоанбднмй  едноаноден  вентил 
одиоанбднмй  ртутнмй  едноано- 
ден  живачен  вентил 
откачиваеммй  ртутнмй  вакууми¬ 
ран  живачен  вентил 
'■м,  полу проводи икбвмй  полупро¬ 

водников  вентил 
регулйрующий  регулиращ  вен¬ 
тил 

ртутнмй  живачен  вентил 


с  воздушнмм  принудйтельнмм  ох- 
лаждением,  ртутнмй  живачен  вен¬ 
тил  с  принудително  въздушно  ох¬ 
лаждане 

дуговбго  возбуждения,  ртутнмй 

живачен  вентил  с  дъгово  възбуж¬ 
дане 

~  с  дуговмм  разрядом  вентил  с 
електродъгов  разряд,  вентил  с 
електродъгово  разреждане 
селеновмй  селенов  вентил 
~  с  жйдким  катбдом  вентил  с  течен 
катод 

с  жйдкостнмм  охлаждением, 
ртутнмй  живачен  вентил  с  течно 
охлаждане 

^  со  стальнмм  кбрпусом  вентил  със 
стоманен  корпус 
стекляннмй  ртутнмй  стъклен 
живачен  вентил 

~  с  тлеющим  разрядом  вентил  с 
тлеещо  изпразване,  вентил  с  тлеещ 
разряд 

термоибннмй  термойонен  вентил 
~  тлеющего  разряда  вж.  вентиль 
с  тлеющим  разрядом 
управляеммй  управляем  вентил 
феррйтовмй  феритов  вентил 
шунтйрующий  шунтиращ  вентил 
злектрйческий  електрически  вен¬ 
тил 

злектролитйческий  електролитен 
вентил  [изправител! 
злектрбннмй  електронен  вентил 
вентилатор  м  вентилатор 

всасмвающий  смукателен  венти¬ 
латор 

вмтяжнбй  вж.  вентилатор,  вса¬ 
смвающий 

~  для  охлаждения  злектрбннмх  ус- 
трбйств  вентилатор  за  охлаждане 
на  електронни  устройства 
дутьевбй  вж.  вентилятор,  наг- 
нетательнмй 

мембрани мй  мембранен  венти¬ 
латор 

нагнетательнмй  нагнетателен 
[вдухващ]  вентилатор 
осевбй  витлов  [осов]  вентилатор 
центробежния  центробежен  вен¬ 
тилатор 

вентиляцибнннй  вентилационен 
вентилация  ж  вентилация,  провет¬ 
ряване 
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естествевная  естествена  венти¬ 
лация,  аерация 

искусственная  изкуствена  вен¬ 
тилация 

деерность  ж  точност 
~  воспроизведения  цветов  точност 
при  възпроизвеждане  на  цветове 
«ерньер  м  изм.  нониус 
«ероятность  ж  вероятност 

апостериорная  апостериорна  ве¬ 
роятност 

априорная  априорна  вероятност 
безусловния  безусловна  вероят¬ 
ност 

^  вмхода  злектрона  вероятност  за 
излитане  на  електрон 
— '  за  ня  тост  и  вероятност  на  заетост 
~  ионизации  вероятност  на  йони¬ 
зиране 

лом нои  тревоги  вероятност  за 
лъжлива  тревога 
обнаруження  вероятност  [въз¬ 
можност]  за  откриване 
отказов  вероятност  на  отказ 
[  незадействуване] 

-  ошйбки  вероятност  на  грешка 
совместная  съвместна  вероятност 
—  соударения  вероятност  на  сблъск¬ 
ване  (на  молекула ,  йон ,  атом,  с 
електрон  ) 

~  срабатмваяия  вероятност  на  за¬ 
действува  не 

термодинамйческая  термодина- 
мична  вероятност 
условния  условна  вероятност 
яертикаль  ж  вертикала 
вертикальннй  вертикален 
вершйна  ж  връх 

~  диагонали  връх  на  диагонал  (от 
измервателен  мост) 

~  ймпульса  връх  на  импулс 
~  кри вой  връх  на  крива 
-вее  м  I.  маса  2.  тегло,  тежест 
атоми Ь1Й  атомно  тегло 
~  брутто  бруто  [брутно]  тегло 
валовбй  вж.  вее  брутто 
молекулярни й  молекулно  тегло 
нетто  нето  [чисто]  тегло 
общий  общо  тегло 
объемнмй  обемно  тегло 
полезни  й  полезно  тегло 
лолнмй  общо  тегло 
статистйческий  статистично  те¬ 
гло 


_ ВЕТ 

удельньш  специфично  [относи¬ 
телно)  тегло 

чйстмй  вж.  вее  нетто 
веем  мн.  везни 

автоматйческие  автоматични  вез¬ 
ни 

азродинамйческие  аеродинамич¬ 
ни  везни 

бистродействующие  магнйтнме 

бързодействуващи  магнитни  везни 
гидростатйческие  хидростатични 
везни 

магнйтнме  магнитни  везни 
~  непрермвного  действия  везни  с 
непрекъснато  действие 
платформеннме  кантар  с  плат¬ 
форма 

лорцибннме  порционни  везни 
~  с  автоматйческим  уравновеши- 
ванкем  везни  с  автоматично  урав¬ 
новесяване 

с  дистанционно#  передачей  и  ре- 
гистрацией  показаний  везни  с 
дистанционно  предаване  и  реги¬ 
стриране  на  показания 
токовме  токови  везни 
злектродинамометрйческие  елек- 
тродинамометрични  везни 
злектрбннме  електронни  везни 
злектротензометрйческие  елек- 
тротензометрични  везни 
ветвь  ж  клон;  отклонение,  разкло¬ 
нение 

вспомогательная  спомагателен 
клон 

измерйтельная  измервателен 
клон 

индикаторная  индикаторен  клон 
комленсационная  компенсацио¬ 
нен  клон 

нулевая  нулев  клон 
~  обмотхи  клон  на  намотка 
~  с  гальванбметром  клон  с  галви- 
нометър 

~  с  источником  питания  клон  със 
захранващо  устройство 

~  сопротивления  клон  от  съпроти¬ 
вление 

средняя  среден  клон 

~  термозлемента  клон  на  термоеле- 
мент 

термозлемента,  отрицательная 
отрицателен  клон  на  термоелемент 
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^  термозлемента,  положйтельиая 

положителен  клон  на  термоелемент 
уравновешивающая  уравнове- 
еяващ  клон 

~  характеристики,  соответствую- 
щая  проббю  клон  от  характери¬ 
стиката,  съответствуващ  на  про¬ 
бива 

ветрозлектростанция  ою  вятърна 
електроцентрала 
вещание  с  лрецаване 

проводнбе  предаване  по  провод¬ 
ник 

телевизибнное  телевизионно  пре¬ 
даване 

вещество  с  вещество 

активйрующее  активизиращо 
вещество 

диамагнйтное  диамагнитно  ве¬ 
щество 

замедлякнцее  забавящо  [задър¬ 
жащо!  вещество 

магнйтно-мягкое  магнитно  ме¬ 
ко  вещество 

—  мазера  вещество  на  мазера 
парамагнйтное  парамагнитио  ве¬ 
щество 

связ^ющее  свързващо  вещество 
связмвающее  еж.  вещество, 
связующее 

ускоря ющее  ускоряващо  веще¬ 
ство 

ферромагнйтное  феро.магнитно 
вещество 

чйстое  чисто  вещество 
взаимодействие  с  взаимодействие 
кулбновское  Кулоиово  взаимо¬ 
действие 

магнйтное  магнитно  взаимодей¬ 
ствие 

~  молекул,  дипольное  дилолно  взаи¬ 
модействие  на  молекулите 
~  молекул,  дисперсионное  диспер¬ 
сионно  молекулно  взаимодействие 

~  молекул,  индуцйрованное  ин- 

дуктирано  молекулно  взаимодей¬ 
ствие 

~  молекул,  орие  нтационное  ориен¬ 
тиращо  молекулно  взаимодействие 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  взаимодействие 

злектронно-дмрочное  електрон- 
цо-дупчесто  взаимодействие 


злектростатйческое  електроста¬ 
тично  взаимодействие 

ядерное  ядрено  взаимодействие 
взаимозаменяемость  ж  взаимозаме¬ 
няемост 

~  ламп  взаимозаменяемост  на  лампи 
взаимозаменяемия  взаимозаменяем 
взаимоиндукция  ж  взаимоиндукция 
взаимоотталкивание  с  взаимно  от¬ 
блъскване 

взаимосвязь  ж  взаимна  връзка 
взрьшание  с  взривяване 
взриватель  м  взривател 

автоматйческий  неконтйктньш 
автоматичен  безконтактен  взрива- 
тел 

акустйческий  дистанционни^ 
акустичсски  дистанционен  взри¬ 
вател 

взривобезопасния  взривобезопасен 
взр  и  воза  щ  и  ще  н  и  и  й  взри  в  озащит  ен 
взятие  с  пеленга  хващане  [засичане! 
на  нелеп гатор 

вибратор  м  вибратор  на  вибрационен 
осцилограф 

актйвньш  активен  вибратор 
~  Герца  вибратор  на  Херц 

кольцевой  магнйто-стрикцибн- 
иь!Й  кръгов  магнитострикционеп 
вибратор 

кольцевой  пьезозлектрйческий 
кръгов  пиезоелектрически  вибра¬ 
тор 

короткозамкнутий  накъсо  съеди¬ 
нен  вибратор,  вибратор  накъсо 
магнитострикцибнний  магнито- 
стрикцноиен  вибратор 
~  мощности  вибратор  иа  мощност, 
мощностеи  вибратор 
пьезозлектрйческий  пиезоелек¬ 
трически  вибратор 
петлевбй  шлейфов  вибратор  (за 
вибрационен,  осцилограф) 
рамочнмй  рамков  вибратор 
~  с  металлйческой  струнбй  вибра¬ 
тор  с  метална  струна 
~  светолучевбго  осциллбграфа  ви¬ 
братор  на  светлинен  осцилограф 
сегнетовий  сегиетов  вибратор 
струнний  струнен  вибратор 
ультразвуковбй  ултразвуков  ви¬ 
братор 

злектростатйчеекий  електроста¬ 
тичен  вибратор 


39 


вин 


злементарннй  елементарен  ви- 
братор 

вибрацибнньш  вибрационен 
вибрация  ж  вибрация»  трептене 
~  контактов  вибрация  на  контакт¬ 
на  система,  вибрация  на  контакти 
вибрйровать  вибрирам 
вибровьшрямйтель  м  вибропреоб- 
разуватсл 

виброгаейтель  м  виброгасител 
виброграф  м  виброграф 

уейливающий  усилващ  вибро¬ 
граф 

вибродатчик  м  вибродатчик 
виброзбнд  м  вибросонда 
вибрбметр  м  виброметър 

раббтающий  по  прйнципу  изме¬ 
рения  перемещений  виброметър, 
работещ  на  принципа  измерване 
на  премествания 

~  с  щупом  виброметър  с  опиивач 
виброплекс  м  виброплекс  (изпроб¬ 
ване  на  вибрациите  от  двете  стра¬ 
ни) 

вибропреобразователь  м  вибропре- 

образувател 

измерйтельнмй  измервателен  ви- 
бропреобразувател 

тбчнмй  точен  [прецизен!  вибро- 
преобразувател 

вибропрбчность  ж  издръжливост  на 
вибрации,  ьиброустойчивост 
вибростенд  м  станок  за  вибрации 
виброустбйчивость  ж  устойчивост  на 
вибрации 

виброщуп  м  виброметър  с  опиивач 
вид  м  вид 

^  замираиия  вид  затихване 
- —  колебаний  вид  трептения 
~  коррекции  вид  корекция 
~  модулации  вид  модулация 

настрбечньш  настройващ  вид 
~  передачи  вид  на  предаването 
регулировочннй  вид  регули¬ 
ровка 

~  связи  вид  на  свръзката 
-  шкалм  вид  на  скалата 
видеовхбд  м  видеовход 
видео детектор  м  видеодстектор 
— кристаллйческий  кристален  ви- 
деодетектор 

видеозаписъ  ж  видеозапис 

магнйтная  магнитен  видеозапис 
видеоймпульс  м  видеоимпулс 


видеомагнитофбн  м  видеомагнето¬ 
фон  (магнетофон  за  записване 
на  образи) 

видеопереприем  м  видеопреприемане 
видеопункт  м  видеопункт 
видеосигнал  м  видеосигнал 

квантбваннь1Й  кваитован  видео¬ 
сигнал 

лблньш  пълен  видеосигнал 
~  цветности  видеосигнал  за  цве¬ 
тове 

~  яркости  видеосигнал  за  яркост 
видеотелефон  м  видеотелефон 
видеотелефонйя  ж  видеотелефон  и  я 
видеоусилйтель  м  видеоусилвател 
видеочастота  ж  видеочсстота 
видикбн  м  видикон  (предавателна 
телевизионна  тръба) 
вйдимость  ж  видимост 

оптйческая  оптична  видимост 
~  сигналов  видимост  на  сигнали 
визйрование  с  визиране 
визйровать  визирам 
визуализация  ж  визуализация 
визуальньш  визуален 
вйлка  ж  вилка,  щепсел 

двойная  штепсельная  двоен  щеп¬ 
сел 

контактная  контактен  щепсел 
короткозаммкающая  свързващ 
накъсо  щепсел 

ответвйтельная  разклонителен 
щепсел 

—  с  пружйнящим  контактом,  одно- 
пблюсная  штепсельная  еднополю- 
есн  щепсел  с  пружиниращ  кон¬ 
такт 

штепсельная  щепсел,  щепселца 
вилка 

вилкообразнмй  вилкоооразен,  вилко- 
виден 

виллемйт  м  минер.  вилемит 
винипласт  м  фирм.  винипласт 

(пластифициран  поливинилхло¬ 
рид) 

винифлекс  м  фирм.  винифлекс 

(емайллак,  от  поливинилформал- 
етилат  ) 
винт  м  винт 

динамйческий  динамичен  винт 
зеркальньш  огледален  [обратен] 
винт 

измерйтельньш  измервателен 
винт 
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кинематйческий  кинематичен 
винт 

корректйрующий  коригиращ  винт 
крепежннй  винт  за  закрепване 
~,  регулирбвочньш  регулиращ  винт 
~,  устанбвочньш  фиксиращ  [регу¬ 
лиращ,  стопорен]  винт 
ходовбй  двигателен  винт 
вискозиметр  м  вискозиметър 

компенсационни  й  компенсацио¬ 
нен  вискозиметър 
раббчий  работен  вискозиметър 
ротацибнньш  ротационен  виско¬ 
зиметър 

~  с  пада  ющ  им  шариком  вискозиме¬ 
тър  с  падаща  сачма 
самопйшущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  вискозиметър 
ультразвуковбй  ултразвуков  ви¬ 
скозиметър 

~  Фнглера  вискозиметър  на  Енглер 
витбк  м  навивка,  контур 

демпфйрующий  затихваща  [ус¬ 
покоителна,  демпфираща!  навивка 
короткозамкнутьш  накъсо  съеди¬ 
нена  навивка 

~,  мертвмй  мъртва  навивка 
~,  намагнйчивающий  намагнитващ 
контур,  намагннтваща  навивка 
размагнйчивающий  размагнит- 
ваща  навивка 

~  рамки  навивка  на  подвижна  бо¬ 
бина 

~  с  пблнмм  шагом  навивка  с  пълна 
стъпка 

~  с  укорбченньш  шагом  навивка  със 
скъсена  стъпка 
~  связи  свързваща  навивка 
~,  успокойтельньш  вж.  витбк,  демп¬ 
фйрующий 
вихревбй  вихров 
вихрь  м  вихър 

~  векторното  поля  ротация  и а  век¬ 
торно  поле 
включать  включвам 
~  многократно  мултиплирам,  вклю¬ 
чвам  многократно 

~  параллельно  включвам  паралелно 
~  по  мостовбй  схеме  включвам  по 
мостова  схема 

включение  с  включване,  свързване, 
съединяване 

автоматйческое  автоматично 
включване 


автоматйческое  повтбрное  пов¬ 
торно  автоматично  включване 
~  в  сеть  включване  в  мрежа 

воздушное  шупла  в  изолационен 
материал  или  конструкция 
~  вручную  ръчно  включване  (напр.. 
на  прекъсвач) 

встречное  насрещно  свързване 
[включване] 

двойнбе  двойно  съединяване 
[свързване] 

дополнйтельное  допълнително 
включване 

—  звездбй  включване  [свързване] 
в  звезда 

каскадное  каскадно  [стъпално] 
включване  [свързване] 
квадратное  квадратно  включване 
[свързване] 

~  на  «горение»  включване  на  «го¬ 
рене» 

~  на  параллельную  раббту  включ¬ 
ване  в  паралелна  работа,  включ¬ 
ване  в  синхронизъм 
~  на  «потухание»  включване  на» 

«угасване» 

~  на  свет  вж  включение  на  «горе¬ 
ние» 

~  на  темноту  вж.  включение  на 
«потухание» 

~  отклоняющих  пластйн,  симме- 
трйчное  симетрично  включване  но 
отклоняващи  пластини 
параллельное  паралелно  включ¬ 
ване  [свързване] 
повтбрное  повторно  включване 
~  под  тбком  включване  под  товар 
последовательное  последовател¬ 
но  [серийно]  включване  [свърз¬ 
ване] 

последовательное  параллельное 

последователно-паралелно  [сме¬ 
сено]  свързване 

посторбннее  странично  включ¬ 
ване 

промежуточное  междинно  включ¬ 
ване 

прямбе  директно  включваие 
~  резерва,  автоматйческое  автома¬ 
тично  включване  на  резервното» 
захранване 

согласное  последователно  свърз¬ 
ване 

ступенчатое  стъпално  включване 
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~  треугбльником  свързване  в  три¬ 
ъгълник 

триодное  триодно  включване 
фиксйрующее  фиксиращо  включ¬ 
ване 

включеннмй  включен 
влагомер  м  влагометър,  влагомер 
злектрйческий  електрически  вла¬ 
гомер 

«лагопоглощаемость  ж  влагопоглъ- 
щаемост,  хигроскопичност 
влагопроницаемость  ж  влагопрони- 
цаемост 

«лагосодержание  с  влагосъдържание 
влагостойкостъ  ж  влагоустойчивост 
влажность  ж  влажност 
~ •,  абсолютная  абсолютна  влажност 
относйтельная  относителна  влаж¬ 
ност 

равновесния  равновесна  влаж¬ 
ност 

влияние  с  влияние 
— '  времени  пролетя  влияние  на  вре¬ 
мето  на  прелитане  (напр.  на 
електрони) 

•-+>  замирания  влияние  на  затихване 
мешакшее  смущав.ащо  влияние 
~  поляризации  влияние  на  поляри¬ 
зация 

помех  влияние  на  смущения 
пролетното  времени  вж.  влияние 
времени  пролета 

*~  пространственного  заряда  влия¬ 
ние  на  пространствен  заряд 
внесение  с  внасяне,  поправяне 
~  поправок  коригиране  на  резултат 
(от  измерване ) 
внятность  ж  разбираемост 
~  речи  разбираемост  на  говор 
вобулйровать  вобулирам 
«обул я тор  м  вобулатор 
вобуляция  С ЛС  вобулация 
вода  ж  вода 

дистиллйрованная  дестилирана 
вода 

питательная  питателна  вода,  во¬ 
да  за  захранване 

водонагреватель  м  водонагревател 

злектрйческий  електрически  во¬ 
донагревател  (за  течаща  вода ) 

водоочистйтель  м  водопречиствач, 
водочистител 

водоочйстка  ж  водопречистване 


_ воз 

водопоглощаемость  ж  водопоглъщае- 
мост 

водоподготовка  ж  подготвяне  [пред¬ 
варителна  обработка)  на  вода 
водоподогреватель  м  водонагревател, 
бойлер 

водопроницаемость  ж  водопронацае- 
мост,  водопропускливост 
водосборния  м  каптаж,  водосъбирач. 
водосбрбс  м  преливник,  отливник 
(общо  название  на  различни  съоръ¬ 
жения  и  отвори  за  изпускане  на 
излишната  вода  от  язовира ) 
водослйв  м  преливник  (преграда  по 
пътя  на  водното  течение ,  през 
която  то  прелива ) 
водоснабжение  с  водоснабдяване 
водостойкость  ж  водоустойчивост, 
устойчивост  срещу  вода 
водохранилище  с  водохранилище, 
язовир,  басейн 
водя нбй  воден 
возбудйтель  м  възбудител 
~  антенни  възбудител  иа  антена 
зуммернмй  зу мерен  възбудител 
злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  възбудител 
возбуждать  възбуждам 
возбуждение  с  възбуждане 

автопараметрйческое  автопара- 
метрично  възбуждане 
~  атома  възбуждане  на  атом 
~  атома,  ступенчатое  стъпално  въз¬ 
буждане  на  атом 
бь!строотзь1вчивое  бързореаги- 
рашо  възбуждане 
внещнее  външно  [независимо] 
възбуждане 

~  волн  възбуждане  на  вълни 

~  волновбда  възбуждане  на  вълно- 
вод 

дифференциальное  диференциал¬ 
но  възбуждане 

— '  звука  възбуждане  на  звук 

ймпульсное  импулсно  възбуж¬ 
дане 

ионное  йонно  възбуждане 

~  колебаний  възбуждане  на  треп¬ 
тения 

~  колебаний,  жесткое  устойчиво 
възбуждане  на  трептения 

~  колебаний,  мягкое  плавно  въз¬ 
буждане  на  трептения 
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воз _ 

компаундное  вж.  возбуждение, 
смешанное 

многократное  многократно  въз» 
буждане 

недокомпаундйрованное  недо- 
компаунди рачо  възбуждало  ^ 
незавйсимое  вж.  возбуждение, 
внешнее 

параллельное  паралелно  [шун« 
тово!  възбуждане 

перекомпаундйрованное  преком- 
паундировано  възбуждане 
последовательное  последовател¬ 
но  [серийно]  възбуждане 
серййное  вж.  возбуждение,  по¬ 
следовательное 

синфазное  сиифазно  възбуждане 
смешанное  смесено  [компаундно] 
възбуждане 

ступенчатое  стъпално  [последо¬ 
вателно]  възбуждане 
~  флуоресцйрующего  зкрана  въз¬ 
буждане  на  флуоресциращ  екран 
~,  шунтовбе  вж.  возбуждение,  па¬ 
раллельное 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  възбуждане 
~  злектрбнньш  потбком  възбужда¬ 
не  от  електронен  поток 
возбужденнмй  възбуден 
воздействие  с  въздействие 

возмущающее  смущаващо  въз¬ 
действие 

задающее  задаващо  [водещо, 
управляващо]  въздействие 
ймпульсное  импулсно  въздей¬ 
ствие 

компенсйрующее  компенсиращо 
въздействие 

корректйрующее  коригиращо 
въздействие 

непрермвное  непрекъснато  въз¬ 
действие 

~,  периодйческое  периодично  въз¬ 
действие 

~  по  интегралу  въздействие  по  ин¬ 
теграла 

~  по  положению  въздействие  на  по¬ 
ложение 

~  по  произвбдной  въздействие  на 
производна 

~  по  ускорению  въздействие  на  ус- 
скорение 


пропорциональное  пропорцио¬ 
нално  въздействие 
регулйрующее  регулиращо  въз¬ 
действие 

~  регулатора  въздействие  па  регу¬ 
латора 

ступенчатое  стъпалообразно 
[стъпално]  въздействие 
суммарное  управляющее  сумар¬ 
но  управляващо  въздействие 
тепловбе  топлинно  [термично] 
въздействие 

управляющее  еж.  воздействие, 
задающее 

воздухонагреватель  м  въздухонагре- 
вател 

воздухоохладйтель  м  въздухоохла- 
дител 

воздухоподогреватель  м  въздухопод- 
гревател 

регенератйвнь1Й  регенерат  вен 
въздухоподгревател 
трубчатмй  тръбен  въздухонод- 
гревател 

воздухопровбд  м  въздухопровод 
воздухопроницаемость  ж  въздухо- 
проницаемост,  въздухопропуск- 
ливост 

возмущение  с  смущение 

случайное  случайно  смущение 
возникновение  с  възникване,  появя¬ 
ване 

~  злектрйческого  разряда  възник¬ 
ване  на  електрическо  изпразване 
возрастание  с  нарастване 
~  тока  нарастване  на  ток 
вокодер  м  тлф.  вокодер 
волна  ж  вълна  {еж.  също  волни) 
бегущая  бягаща  вълна 
блуждающая  блуждаеща  вълна 
~  в  волновбде  вълна  във  вълновод 
вертикально  поляризбванная  вер¬ 
тикално  поляризирана  вълна 
~  вторйчной  группи,  пилбтная  пи¬ 
лотна  вълна  на  вторична  група 

визмвная  вълна  за  повикване 
--V-,  гармонйческая  хармонична  вълна 

гидромагнйтная  хидромагнитна 
вълна 

горизонтально  поляризбванная 

хоризонтално  поляризирана  вълна 

дифракцибнная  дифракциониа 
вълна 
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запаздьтающая  закъсняваща 
вълна 

запасна я  резервна  вълна 
зарядная  зарядна  вълна 
затухакмцая  затихваща  вълна 
звуковая  звукова  вълна 
~,  зеркальная  огледална  вълна 
излученная  излъчена  вълна 
измерйтельная  измервателна 
вълна 

ймпульсная  импулсна  вълна 
когерентная  кохерептна  вълна 
коммутационная  пилотная  ко¬ 
мутационна  пилотна  вълна 
косоугбльная  вълна  с  наклонено 
чело 

критйческая  критична  вълна 
линейно  поляризбванная  линей¬ 
но  поляризирана  вълна 
-магнитогидрожинамйческая  маг- 
нитно-хид  роди  нам  ична  вълна 
магнитозвуковДя  магнитно-зву¬ 
кова  вълна 

медленная  бавна  вълна 
мешающая  смущаваща  вълна 
модулйрованная  модулирана  въл¬ 
на 

~,  монохроматйческая  моиохрома- 
тична  вълна 

набегающая  настъпваща  вълна 
несущая  носеща  вълна 
обратная  обратна  вълна 
отраженная  отразена  вълна 
падающая  падаща  вълна 
паразйтная  паразитна  вълна 
~  первйчной  группьг,  пилотная  пи¬ 
лотна  вълна  на  първична  група 
пилотная  пилотна  вълна 
плазменная  плазмена  вълна 
плбская  плоска  вълна 
плоскополяризбванная  еж.  вол¬ 
на,  линейно  поляризбванная 
ловерхностная  повърхностна  въл¬ 
на 

погранйчная  гранична  вълна 
позьшная  вълна  за  повикване 
пблная  цяла  вълна 
поперечная  напречна  вълна 
предельная  гранична  вълна 
принимаемая  приемана  вълна 
продбльная  надлъжна  вълна 
промежуточная  междинна  вълна 
пространственнзя  пространст¬ 
вена  вълна 


вол 


проходя щая  преминаваща  вълна 
г*/ ,  прямая  пряка  (директна!  вълна 
прямоугбльная  правоъгълна  въл¬ 
на 

пульсйрующая  пулсираща  вълна 
регулйрующая  пилотная  пилот¬ 
на  регулираща  вълна 
световая  светлинна  вълна 
синфазная  синфазиа  вълна 
синхронизйрукнцая  пилотная  син¬ 
хронизираща  пилотна  вълна 
~  смешанного  типа  смесен  вид  вълна 
сопряжснная  спретната  вълна 
срезанная  срязана  вълна 
стончая  стояща  вълна 
сферйческая  сферична  вълна 
треу гдльиая  триъгълна  вълна 
убьщающая  затихваща  вълна 
ударная  ударна  вълна 
усечснная  еж.  волна,  срезанная 
фиксйрованная  фиксирана  вълна 
цилиндрическая  цилиндрична 
вълна 

злектромагннтная  олсктро.маг- 
интна  вълна 
вол новод  м  вълновод 

атмосфери Ь1Й  атмосферен  въл¬ 
нов  од 

вращающийся  въртящ  се  вълно¬ 
вод 

гиротропннй  жиротропен  въл 
новод 

гофрирбваннь1Й  гофриран  (на¬ 
гънат]  вълновод 

дизлектрйческий  диелектричен 
вълновод 

запблненньш  дизлектриком  за¬ 
пълнен  с  диелектрик  вълновод 
запблненньш  феррйтом  запъл¬ 
нен  е  ферит  вълновод 
избгнутъш  огънат  вълновод 
короткозамкнутмй  накъсо  съеди¬ 
нен  вълновод 
кругльш  кръгъл  ВЪЛНОВОД 
мостиковьш  мостов  вълновод 
нагруженнъш  натоварен  вълно¬ 
вод 

^  переменного  сечения  вълновод  с 
променливо  сечение 
~ ,  польж  кух  вълновод 

прямоугольнмй  правоъгълен  въл - 
новод 

сектори ьш  секторен  вълновод 
~ ■,  скрученнмй  усукан  вълновод 


~  со  щелью  вълнопод  с  процеп 
зллиптйческий  елиптичен  в ъл по¬ 
вод, 

вол номер  м  въл номер 

абсорбционни й  абсорбционеи 
вълномер 

гетеродйнньш  хетеродинен  въл¬ 
номер 

зуммерньш  зумерен  вълномер 
кварцевьш  кварцов  вълномер 
коаксиальньш  коаксиален  въл¬ 
номер 

лампов ьж  лампов  вълномер 
объемнмй  еж.  волномер  с  объ- 
емньш  резонатором 
~  поглощающего  типа  поглъщащ 
вълномер 

поршневбй  бутален  вълномер 
прецизибнньж  прецизен  вълно¬ 
мер 

резона нений  резонанссн  вълио- 
мер 

~  с  объемньш  резонатором  вълномер 
с  обемен  резонатор 
стержневбй  прътовиден  вълномер 
зталбнньш  еталонен  вълномер 
волни  ж  мн  вълни 
~  в  волнцвбде  вълни  във  «зълновода 
~  в  объемном  резонаторе  вълни  в 
обемен  резонатор 
декаметрбвме  декаметрови  вълни 
дециметрбвме  дециметрови  въл¬ 
ни 

длйнние  дълги  вълни 
километровне  километрови  въл¬ 
ни 

корбткие  къси  вълни 
метров  ме  метрови  вълни 
миллиметровме  милиметрови  въл¬ 
ни 

радиовещательн не  радиопреда¬ 
вателни  вълни 
~  Релея  вълни  на  Релей 

сантиметрбвме  сантиметрови  въл¬ 
ни 

сверхзвуковме  свръхзвукови  въл¬ 
ни 

средние  средни  вълни 
субмиллиметрбвне  субмилимет- 
рови  вълни 

ультразвуковме  ултразвукови 
вълни 

ультракорбткие  ултракъси  вълни 
злектрбннме  електронни  вълни 


волокнйт  м  фирм.  волокнит  ( прес - 
материал  с  бакелитов  лак  и  с  пъл¬ 
нител  органични  влакна) 
волокнб  с  влакно 

оптйческое  оптично  влакно 
стекли нное  стъклено  влакно 
(за  електроизолация  ) 
волосбк  м  влакно 
волът  м  волт 
вольтаметр  м  волтметър 

весовбй  тегловен  волтметър 
ибдньш  йоден  волтметър 
медньш  меден  волтметър 
объемньш  обемен  волтметър 
ртутнмй  живачен  волтметър 
с  гремучим  газом  волтметър  с 
гърмящ  газ 

серебрянмй  сребърен  волтметър» 
вольтампер  м  волтампер 

реактиви  мй  реактивен  волтам¬ 
пер 

вольтамперметр  м  волтамперметър 
универсални м  й  универсален  волт- 
амперметър 

вольтметр  м  еж.  вольтамперметр* 
амплитуди Ь1Й  еж.  вольтметр»  пй- 
ковмй 

вибрационно -прбчнмй  вибраци- 
онноустойчив  волтметър 
— ,  вибрационно  -уетбйчивьж  еж.. 
вольтметр,  вибрационно  -прбчнмй' 
включенньш  в  цепь  синхрони¬ 
зации  волтметър  в  синхронизира¬ 
ща  верига 

вращающийся  ротативен  {вър¬ 
тящ,  генериращ]  волтметър 
вмеокобмнмй  високоомен  волт¬ 
метър  (волтметър  с  голямо  съ¬ 
противление ) 

генерйрующий  генериращ  волт¬ 
метър 

детекторнмй  детекторен  волт¬ 
метър 

дибднмй  диодеи  волтметър 
д ибдний  лампов нй  диоден  лам¬ 
пов  волтметър 

дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  волтметър 

~  звуковбй  частотм  волтметър  със 
звукова  честота 
карманнмй  джобен  волтмегър 
катоди  и  й  катоден  волтметър 
контрол ьнмй  контролен  волт¬ 
метър 
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купрбксньш  медноокисен  волт¬ 
метър 

лам повий  лампов  волтметър 

малогабаритни Й  малогабаритен 
волтметър 

магнитозлектрйческий  магнито- 
електрически  волтметър 
многокамерньш  многокамереи 
волтметър 

многопредельньж  многообхва¬ 
тен  волтметър 

многошкальньш  волтметър  с  мно¬ 
го  скали 

~  на  полулроводникбвмх  трибдах 
волтметър  с  полупроводникови 
триоди 

нулевбй  нулев  волтметър 
образ повий  зталонен  волтметър 
обикновеиньш  обикновен  волт¬ 
метър 

~  переменного  тока  волтметър  за 
променлив  ток 

перенбсньгй  преносим  (портати¬ 
вен]  волтметър 

пйковий  върхов  (амплитуден] 
волтметър 

~  постоянното  тока  волтметър  за 
постоянен  ток 

регистрнрующий  регистриращ 
[пишещ]  волтметър 
рбторний  роторен  волтметър 
самопйшущий  самопишещ  (ре¬ 
гистриращ]  волтметър 
~  с  болометром  волтметър  с  боло- 
метър 

сдвоен нмй  двоен  волтметър 
с  двойнбй  нагреваемой  нйтью 

волтметър  с  двойна  нагреваема 
нишка 

сетевбй  мрежов  волтметър 
~  с  защйтньш  кольцбм  волтметър 
със  защитен  пръстен 
~  с  игбльчатими  злектрбдами  волт¬ 
метър  с  игловидни  електроди 
~  с  непосредствени  мм  отсчетом 
волтметър  с  непосредствено  отчи¬ 
тане 

~  с  пластйнчатими  злектрбдами 
електростатичен  волтметър 
^  с  усилен ием  вьшрямленного  на¬ 
прежения  волтметър  с  усилване 
на  изправеното  напрежение 
термозлектрйческий  термоелек- 
трически  волтметър 


вое 


трибдний  тр йоден  волтметър  , 
универсальнмй  универсален  волт¬ 
метър 

— ,  ферродинамйческий  феродина- 
мичен  волтметър 

фотозлектрйческий  фотоелек- 
трически  волтметър 

цифровбй  цифров  волтметър 
щитоабй  волтметър  за  неподви¬ 
жен  монтаж,  волтметър  за  монти¬ 
ране  на  табла 

злектродинамйческий  електро- 
дина.мичен  волтметър,  волтметър 
от  електродинамичната  система 
електромагнити ьш  електромаг¬ 
нитен  волтметър,  волтметър  от 
електромагнитната  система 
злектромеханйческий  електро¬ 
механичен  волтметър 
злектрбнньш  електронен  (лам¬ 
пов]  волтметър,  волтметър  от  елек¬ 
тронната  система 
злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  волтметър,  волтметър  от 
електростатичната  система 
зталбннмй  еталонен  волтметър 
вольфрам  м  волфрам 
ворбнка  ж  фунийка;  конус,  глава 
кабельная  кабелна  глава 
концевая  кабельная  крайна  ка¬ 
белна  глава 
мертвая  глух  конус 
воронкообразньш  фуннеобразеи,  ко¬ 
нусообразен 
воск.  м  восък 

восприймчивость  ж  възприемчивост 
абсолютная  дизлектрйческая  аб¬ 
солютна  диелектрическа  възирием- 
чивост 

дизлектрйческая  диелектрическа 
възприемчивост 

~  к  ломехам  възприемчивост  към 
смущения 

магнйтная  магнитна  възприем¬ 
чивост 

молекулярная  магнйтная  моле¬ 
кулярна  магнитна  възприемчивост 
начальная  магнйтная  начална 
магнитна  възприемчивост 
относйтельная  дизлектрйческая 
еж.  восприймчивость,  дизлектрй¬ 
ческая 

злектрйческая  електрическа  въз¬ 
приемчивост 


вос 
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восприятие  с  възприемане,  възприя¬ 
тие 

зрйтельное  зрително  възприемане 
слуховое  слухово  възприемане 
воспроизведение  с  възпроизвеждане 
аналоговое  аналогово  възпро¬ 
извеждане 

запаздивания  възпроизвеждане 
на  забавяне  (закъснение! 

^  звука  възпроизвеждане  на  звук, 
звуков  ъзпроизвеждане 
~  зв>ка  с  искажениями  възпроиз¬ 
веждане  на  звук  с  изкривявания 
~  звука,  стереофонйческое  стерео- 
фонично  възпроизвеждане  на  звук 
~  звуковото  сигнала  възпроизвеж¬ 
дане  на  звуков  сигнал 
~  звукозаписи  възпроизвеждане  на 
звукозапис 

~  звукозаписи,  оптйческое  оптично 
възпроизвеждане  па  звукозапис 
~  изображения  възпроизвеждане  на 
образ 

мгновснное  моментно  възпроиз¬ 
веждане 

~  сигналов  възпроизвеждане  на 
сигнали 

телеизмеряемой  величини  въз¬ 
произвеждане  на  телеизмервана  ве¬ 
личина 

цифровое  цифрово  възпроиз¬ 
веждане 

частбтное  честотно  възпроизвеж¬ 
дане 

воспроизводймость  ж  възпроизвеж¬ 
дане 

воспроизводйть  възпроизвеждам 
восстановйтель  м  възстановител,  ре- 
генератор 

ймпульсн ь!и  импулсен  регсне- 
ратор  [възстановител! 

~  постоя нной  составляющей  въз¬ 
становител  на  постояннотокова  съ¬ 
ставяща 

«осстановление  с  възстановяване 
~  катода  възстановяване  па  катод 
~  комйнд  в  программах  възстано¬ 
вяване  на  команди  в  програми 
~  модулации  възстановяване  на 
модулация 

напряжения  възстановяване  на 
напрежение 

^  несущем  волни  възстановяване 
на  носеща  вълна 


постоянной  составляющей  въз¬ 
становяване  на  постояннотокова 
съставяща 

впадина  ж  впадина,  спадане 
~  волни  1 .  пропадане  на  вълна 
2,  спадане  на  вълна 
впаивание  с  запояване,  впояване 
впаивать  запоявам,  впоявам 
впай  м  запояване,  спойка 

вакуумнмй  вакуумно  запояване, 
вакуумна  спойка 
вращение  с  въртене 
~  антенни  въртене  на  антена 
~  диаграмми  направленности  вър* 
тене  на  диаграма  на  насоченост 
~  плоскости  поляризации  въртене 
на  плоскост  на  поляризация 
~  рамки  въртене  на  рамка 
фази  въртене  на  фаза 
цмклотрбнное  ци кл отромнв  вър¬ 
тене 

~  злектронов  въртене  на  електрони 
~ •  якоря  въртене  иа  котва 
время  с  време 

~  включения  време  на  включване 
~  включения,  общее  общо  време  на 
включване 

—  возврата  физ.  време  на  възвръ¬ 
щане  (на  затворена  система ) 

~  восстановления  време  за  възста¬ 
новяване 

~  виборки  данних  време  за  изби¬ 
ране  на  данни 

~  визова  време  за  повикване 
~  гашения  време  на  загасване 
~  горения  дугй  време  на  горене  на 
дъга 

~  деионизации  време  на  дейониза- 
ция 

~  действия  ймпульса  време  на  дейст¬ 
вие  на  импулс 

~  жйзни  дйрок  продължителност 
на  съществуване  на  дупки 
~  жйзни  ноейтелей  заряда  продъл¬ 
жителност  на  съществуване  на 
носители  на  заряд 
~  жйзни  злектронов  продължител¬ 
ност  на  съществуване  на  електрони 
~  задержки  време  на  забавяне  [за¬ 
дръжка! 

~  зажигания  разряда  време  за  за¬ 
палване  на  разряд 
— '  запаздивания  време  на  закъсне¬ 
ние  [забавяне] 
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~  запаздмвания  разряда,  стати- 
стйческое  статично  предпробивно 
забавяне 

~  запирания  време  на  спиране 
[затваряне] 

~  запоминания  време  за  запомняне 
~  затухания  време  на  затихване 
~  затухания  колебаний  време  на 
затихване  на  трептения 
~  звучания  време  за  звучене 
~  изодрбма  авт.  време  на  изодром 
~  коррекции  време  на  корекция 
машйнное  престой  на  машина 
~  нагрева  време  на  загряване 
~  наибольших  потерь  мощности 
фиктивно  времетраене  на  макси¬ 
малните  загуби  на  мощност 
~  накопления  време  на  натрупване 
~  нарастания  ймпульса  време  на 
нарастване  на  импулс 
~  нарастания  колебаний  време  на 
увеличаване  на  трептения 
~  нарастания  коллекторного  тока 
време  на  нарастване  [увеличава¬ 
не]  на  колекторен  ток 
~  нарастания  фронта  ймпульса 
време  на  нарастване  фронта  на 
импулс 

~  обращения  време  за  повикване 
~  обращения  к  запоминающему 
устрбйству  време  на  включване 
към  запомнящо  устройство 
~  ожидания  време  на  очакване 
~  ожидания,  минимальное  мини¬ 
мално  времечакане 
~  ожидания,  среднее  тлф.  средно 
времечакане  (за  международна 
верига  или  за  група  вериги ) 
оператйвное  оперативно  време 
(напр.  на  телефонистка  за  съз¬ 
даване  на  телефонна  връзка) 

~  осуществления  связи  време  за 
осъществяване  на  съобщение  [връз¬ 
ка] 

~  отключения,  пблное  общо  време 
на  изключване 

~  отключения,  собственное  собст¬ 
вено  време  за  изключване 
~  отпускания  реле  време  на  отпус¬ 
кане  на  реле 

~  передачи  време  на  предаване 
~  передачи  злемента  изображения 
време  за  предаване  на  елемент  от 
изображение 


_  ВРЕ 

~  переключения  време  на  превключ¬ 
ване 

~  плавления  предохранйтеля  време 
за  стопяване  на  предпазител 
~  последействия  време  на  после¬ 
ден  ств  и  ето 

~  послесвечения  време  на  остатъч¬ 
но  светене  (на  фосфоресценция) 
~  потерь  фиктивно  време  на  макси¬ 
малните  загуби  па  мощност 
~  предварйтельного  подогрева  вре¬ 
ме  на  предварително  загряване 
на  живачен  изправител 
~  приема  време  за  приемане 
~  пробега  време  на  пробег 
~  проббя  време  на  пробив 
~  прогрева  вж.  време  нагрева 
производйтельное  производител¬ 
но  време 

~  пролета  време  на  прелитане 
~  пролета,  ббщее  общо  време  на 
прелитане 

~  пролета  злектрбна  време  на  пре¬ 
литане  на  електрон 
пролетное  вж.  время  прелета 
пусковбе  време  на  пускане 
раббчее  работно  време 
~  разогрева  време  на  загряване 
(на  катод ) 

~  рассасьшания  ймпульса  време  на 
пропускане  [удължаване]  на  им¬ 
пулс 

~  разряда  време  на  разреждане 
~  расцепления  време  на  разкъс¬ 
ване  [разделяне] 

~  реагйрования  време  на  реагиране 
~  реверберации  време  на  ревербе- 
рация 

~  релаксации  релаксационно  вре¬ 
ме,  време  на  релаксация 
~  свечения  време  на  светене 
~  слабого  обмена  време  на  слаб 
обмен 

собственное  собствено  време 
~  спада  ймпульса  време  на  спадане 
на  импулс 

~  срабатьтвания  време  на  задейст- 
вуване 

~  старения  време  [продължител¬ 

ност]  на  стареене 

~  суммйрования  време  на  сумиране 

~  трбгания  време  на  задейству- 

ване  [тръгване] 
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~  убивания  коллекторного  тока 

време  на  спадане  [намаляване] 
на  колекторен  ток 
упреждения  време  на  изпревар¬ 
ване 

~  успокоения  време  на  успокояване 
~  усреднения  тока  електрода  време 
за  усредняване  тока  на  електрод 
установления  време  на  спиране 
фиктйвное  фиктивно  време 
^  формирования  разряда  време  за 
формиране  на  разряда 
~  холостбго  хода  време  на  празен 
ход 

холостбе  загубено  [празно]  вре¬ 
ме 

хранения  накбпленнмх  зарядов 

време  на  запазване  на  натрупани 
заряди 

цйкла  време  [времетраене]  па 
цикъл 

~ ,  зффекгйвное  ефективно  време 
всплеск  м  плясък,  илискане;  разсей¬ 
ване;  изменяне,  деформиране;  еруп- 
ция,  изригване 

~  напряжения  внезапно  скокооб- 
бразио  нарастване  на  напрежение 
~  радиоизлучения  разсейване  на 
радиоизлъчванс 

вспь1  шка  ж  избухване;  пламваме 
©ставка  ж  вложка 

кабел ьная  кабелна  вложка 
магнйтная  магнитна  вложка 
лйшущая  пишеща  вложка 
плавкая  стопяема  вложка 
струнная  струнна  вложка 
фильтрйрующая  филтрираща 
вложка 

вставлять  поставям,  монтирам,  вмък¬ 
вам 

втулка  ж  втулка,  жак 
~  гнезда  втулка  [дуло]  на  гнездо 
[жак],  гнездова  втулка 
~  коллектора  втулка  на  колектор, 
колекторна  втулка 
втягивание  с  въвличане 

в  синхронйзм  въвличане  [влиза¬ 
не]  в  синхронизация,  синхрони¬ 
зиране 

вулканизация  ж  вулканизация 
вход  м  вход 

антенньш  антенен  вход 
буквенньш  буквен  вход 
~  каскада  вход  на  стъпало  [каскада] 


~  моста  вход  на  мост 
~  приемника  вход  на  приемник 
~  усилйтеля  вход  на  усилвател 
~  фототрибда,  злектрйческий  елек¬ 
трически  вход  на  фототриод 
входнбй  входен 
вхождение  с  влизане 
~  в  синхронйзм  вж.  втягивание  в 
синхронйзм 

вмбор  м  избиране,  избор 
внешний  външен  избор 
~  времени,  предварйтельнмй  пред¬ 
варително  избиране  на  време 
—  кода,  групповой  групово  изби¬ 
ране  на  код 

~  кбдовьш  чиелбм  избор  с  кодово 
число 

~  направления  избиране  на  посо- 
к  ата 

~  обходнбго  путй,  автоматйческий 

автоматично  избиране  на  обходен 
път 

~  частотм  избиране  на  честота 
~  числа  ймпульсов  избиране  броя 
на  импулси 

~  числа  ймпульсов,  предварйтель- 
нь1Й  предварително  избиране  броя 
на  импулси 

вмборка  ж  избиране,  подбиране 
~  информации  подбиране [избор] на 
информация 

сигнала  избиране  на  сигнал 
вмброс  м  отделяне,  изхвърляне 
~  амплитуди  отделяне  на  ампли¬ 
туда 

~ нулевбй  отделяне  на  нула 
флуктуацибнньш  отделяне  па 
флуктуации 
вмвод  м  извод 

анбднь|й  аноден  извод,  извод 
на  анод 

базов  ьш  базов  извод 
~  бази,  дублйрующий  дублиращ 
извод  на  база 

~  базьг,  кольцевбй  пръстеновиден 
извод  на  база 
боковбй  страничен  извод 
~,  верхний  анодни  й  горен  извод 
на  анод 

верхний  сеточнъш  горен  извод 
на  решетка 

вол новбдн ьш  извод  на  вълновод, 
вълноводен  извод 
~  данних  извеждане  на  данни 
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~ ,  заземляющий  заземяващ  извод 
— -  катода,  високочастбтньш  висо¬ 
кочестотен  извод  на  катод 
~  лампи  извод  на  лампа 

линейньш  линеен  извод,  извод 
към  линия 
нулевой  нулев  извод 
результатов  вьшислений  извеж¬ 
дане  на  резултати  ог  изчисления 
сетни  извод  на  решетка 
,  сеточний  решетъчен  извод,  из¬ 
вод  на  решетка 

~  злектрода  извод  на  електрод 
~  злектрода,  дйсковьш  дисков  из¬ 
вод  па  електрод 

~  змйттера,  дублйрующий  дублиращ 
извод  на  емитер 

—  знергии  получаване  (на  изхода ) 
на  енергия,  извод  на  енергия 
«йвод-колпачок  м  качулка  (напр, 
на  радиолампа ) 
вигорание  с  изгаряне 

ибнное  йонно  изгаряне 
~  люминофбра  изгаряне  на  люми- 
нофор 

вмделение  с  отделяне,  разделяне 
ймпульсов  отделяне  [разделяне, 
селекция]  на  импулси 
~  каналов  отделяне  на  канали 
видержка  ж  издържане,  отлежа- 
ване  2.  задържане,  забавяне 
(на  някакъв  процес )  3.  експони¬ 

ране 

времени  1.  кфт .  време  за  експо¬ 
ниране  2.  авт.  закъснение  на  реле 
времени,  незавйсимая  независи¬ 
мо  забавяне 

~  времени,  огранйченно-завйси- 

мая  ограничено  зависимо  заба¬ 
вяне 

~  времени,  ступенчатая  стъпално 
забавяне 

видувание  с  издухване,  продухване; 
вдухване;  духане 
злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  издухване  [продухване] 
визов  м  повикване 
~  абонента  повикване  на  абонат 
автоматйческий  автоматично  по¬ 
викване 

акустйческий  акустическо  [зву¬ 
ково]  повикване 
избирательний  избирателно  по¬ 
викване 


ВБ1К 


кодов мй  кодово  повикване 
погрупповой  повикване  на  групи 
полуавтоматйческий  полуавто¬ 
матично  повикване 
ручнбй  ръчно  повикване 
тональнмй  тоново  повикване, 
повикване  с  тон 
фонйческий  фонично  [звуково] 
повикване 

циркуляри Ь!Й  циркулярно  [цир¬ 
кулиращо!  повикване 
визьшать  повиквам,  извиквам 
визивнбй  повиквателен 
вьшгриш  м  коефициент;  добив 
~  антенни  коефициент  на  насочено 
действие  на  антена 
викладка  ж  1.  пресмятане,  изчис¬ 
ляване  2,  изчисление 
вьгключатель  м  прекъсвач;  електри¬ 
чески  ключ 

аварййний  защитен  [запасен, 
авариен  1  прекъсвач 
автогазовьш  автогазов  [газо- 
струен,  газогенериращ]  прекъс¬ 
вач 

автоматйческий  автоматичен  пре¬ 
късвач 

антенньш  антенен  прекъсвач 
баковий  масляний  многомаслен 
прекъсвач  (с  маслена  кутия ) 
бистродействующий  бързодей- 
ствуващ  прекъсвач 
битовбй  прекъсвач  за  битови 
нужди,  електрически  ключ 
вакуумний  вакуумен  прекъсвач 
водянбй  воден  прекъсвач 
воздушний  въздушен  [въздухо- 
струен]  прекъсвач,  прекъсвач  със 
сгъстен  въздух 

воздушний  автопневматйческий 
въздушен  автопневматичен  пре¬ 
късвач 

вспомогательньш  помощен  пре¬ 
късвач 

високовбльтний  прекъсвач  за 
високо  напрежение 
~ ,  газовий  газов  прекъсвач 

газогенерйрующий  вж.  вмклю- 
чатель,  автогазовий 
~ ,  главнмй  главен  прекъсвач 
двойнбй  двоен  прекъсвач 
~ ,  дистанционни#  дистанционен 
прекъсвач,  прекъсвач  с  далечно 
[дистанционно]  командуваие 
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ВЬ1К _ 

~  для  вн^тренней  установки  пре¬ 
късвач  за  вътрешен  монтаж 
~  для  наружнбй  установки  прекъс¬ 
вач  за  външен  монтаж 
жйдкостньш  течен  прекъсвач, 
прекъсвач  с  течна  дъгогасяща  сре¬ 
да 

заземлякиций  заземяващ  пре¬ 
късвач 

кнопочнь1Й  бутонен  прекъсвач, 
бутон 

команди  ми  команден  [управля¬ 
ващ]  прекъсвач 
конечньш  краен  прекъсвач 
кулачкбвмй  сксцентриков  [гър- 
бичен]  прекъсвач 
магнйтньш  контактор,  магнитен 
прекъсвач 

максимальньш  максимален  пре¬ 
късвач 

маломасляньтй  маломаслен  пре¬ 
късвач 

малообъемнмй  масляньш  малък 
маслен  прекъсвач 
масляньш  маслен  прекъсвач 
миниатюрньш  миниатюрен  пре¬ 
късвач,  микропрекъсвач 
многообъемнмй  масляньш  мно- 
гомаслен  прекъсвач,  маслен  пре¬ 
късвач  за  високо  напрежение 
~  мощности  мощностен  прекъсвач 
~  нагрузки  товарен  прекъсвач 
неавтоматйческий  неавтомати¬ 
чен  прекъсвач 

небмстродействующий  бавнодей- 
ствуващ  прекъсвач 
низковбльтнмй  прекъсвач  за 
ниско  напрежение 
~  нйзкого  напряжения  вж.  вмклю- 
чатель,  низковольтньш 
ножнбй  крачен  прекъсвач 
~,  лакетнъш  пакетен  прекъсвач 
~,  педальньш  вж.  вмключател  ь, 
ножнбй 

поворбтнмй  прекъсвач  с  въртя¬ 
ща  се  ръкохватка 

поплавкбвьш  поплавков  прекъс¬ 
вач,  прекъсвач  с  поплавок 

программньш  програмен  прекъс¬ 
вач 

пружйнньш  пружинен  прекъсвач 

путевбй  пътен  [граничен]  пре¬ 
късвач 


регулйрующий  регулиращ  пре¬ 
късвач 

ртутньш  живачен  прекъсвач 
ручной  ръчен  прекъсвач 
~,  рмчажньш  лостов  прекъсвач 
~  с  автоматйческим  повтбрнмм 
включением  прекъсвач  с  автома¬ 
тично  повторно  включване 
~  с  автоматйческим  управлением 
прекъсвач  с  автоматично  коман- 
дуване 

самоблокйрующийся  самоблоки- 
ращ  се  прекъсвач 

~  с  блокйрующим  устрбйством  пре¬ 
късвач  с  блокиращ  механизъм 
~  с  вмтяжнбй  рукояткой  управле¬ 
ния  прекъсвач  с  изтегляща  се 
ръкохватка 

~  с  гашением  дугй  в  вбздухе  въз¬ 
душен  прекъсвач;  прекъсвач  със 
загасяване  на  дъгата  във  въздуха 
секцибнньш  секционен  прекъс¬ 
вач,  прекъсвач  на  секция 
синхрбнньш  синхронен  [синхро¬ 
низиран]  прекъсвач 
~  с  магнйтньш  дутьем  прекъсвач 
с  магнитно  продухване 
~  со  своббдньш  расцеплением  пре¬ 
късвач  със  свободно  изключване, 
прекъсвач  с  механичен  затвор 
~  со  ежатмем  вбздухом  въздух о- 
струен  прекъсвач 

~ ,  спарен нь1Й  сдвоен  прекъсвач 

~  с  пофазньш  управлением  прекъс¬ 
вач  с  пофазно  комаидуване 
ступенчатьш  стъпален  прекъсвач 
~  ускоренного  действия  прекъсвач 
с  ускорено  действие 
шинносоединйтельньш  шиносъ- 
единителеи  прекъсвач 
зкспансибнньш  ексианзионен 
прекъсвач 

злектромагнйтньш  въздушен  пре¬ 
късвач  с  електромагнитно  гасене 
на  дъга 

вьгключать  изключвам,  прекъсвам; 
спирам 

внключение  с  изключване,  прекъс¬ 
ване;  спиране 

дистанцибнное  дистанционно  из¬ 
ключване 

~  питания  изключване  на  захран¬ 
ване 

вь(лет  м  излитане 
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~  фотозлектрбнов  фотоелектронно 
излитане 

вмнужденньш  принудителен,  при¬ 
нуден 

вьшрямйтель  м  токоизправител 
амплитуднмх  значений  амплиту¬ 
ден  токоизправител 
безнасбсннй  безпомпен  токоиз¬ 
правител 

вакуум ньш  вакуумен  токоизпра¬ 
вител 

вибрацибнньш  вибрационен  то¬ 
коизправител 

ВМСОКОВОЛЬТНИЙ  високоволтов 
токоизправител 

— ,  вмеокочаетбтнмй  висвкочесто- 

тен  токоизправител 
газотрбнньш  газотронен  токо¬ 
изправител 

— ,  германиеви#  германиев  токоиз¬ 
правител 

— ,  двухполуперйоднмй  двуполупе- 
риоден  токоизправител 
двухфазньш  однополуперйодньш 

двуфазен  едиополупериоден  токо¬ 
изправител 

дуговой  дъгов  токоизправител 
заряди  ни  зареждащ  токоизпра¬ 
вител 

идеальньгй  идеален  токоизпра¬ 
вител 

кенотрбнннй  кенотронен  токо¬ 
изправител 

кольцевбй  двухполуперйоднмй 
управляеммй  пръстеновиден  дву- 
полупериоден  управляем  токоиз¬ 
правител 

контакти ьш  контактен  токоиз¬ 
правител 

— кремниевьш  силициев  токоиз¬ 
правител 

кристаллйческий  кристален  то¬ 
коизправител 

купрбкеннй  медноокиссн  токо¬ 
изправител 

— ,  ламповьай  лампов  токоизправи¬ 
тел 

меднозакиеньш  еж.  вьшрямйтель 
купрбкеннй 

механйческнй  механичен  токо¬ 
изправител 

~  на  моннмх  приббрах,  вмеоко- 
вбльтннй  високоволтов  токоиз¬ 
правител  с  йонни  уреди 


~  на  кенотрбнах,  вмеековбльтнмй 

високоволтов  токоизправител  с 
кенотрони 

однополуперйодньш  еднополу- 
периоден  токоизправител 
плоскостнбй  плоскостеи  токоиз¬ 
правител 

позитйвнмй  положителен  [пози¬ 
тивен]  токоизправител 
полупроводникбвий  полупровод¬ 
ников  токоизправител 
~  приемника  токоизправител  на 
приемник 

пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трически  токоизправител 
~  релейното  типа,  контактнмй  кон¬ 
тактен  релеен  токоизправител 
ртутнмй  живачен  токоизправи¬ 
тел 

~  с  вращающимея  вблем,  контакт- 
нмй  контактен  токоизправител  с 
въртящо  се  поле 

~  с  вмебким  обратнмм  напряжеиием 

токоизправител  с  високо  обратно 
напрежение 

~  с  горячим  катбдом  токоизправи¬ 
тел  с  нагрят  катод 
селеновмй  селенов  токоизпра¬ 
вител 

серййнмй  сериен  токоизправи¬ 
тел 

~  сетевбго  напряжеиия  I.  токоиз¬ 
правител  на  решетъчно  напреже¬ 
ние  2.  токоизправител  на  мрежо 
во  напрежение 

~  с  залирающим  елбем  токоизпра¬ 
вител  със  спиращ  слой 
~  с  поверхностнмм  контактом  то¬ 
коизправител  с  повърхностен  кон¬ 
такт 

~  с  лривареннмм  контактом  токо¬ 
изправител  със  заварен  контакт 
~  с  селеновмми  шайбами,  твердмй 
твърд  токоизправител  със  селс- 
нови  шайби 

стабилизбванньш  стабилизиран 
токоизправител 

стандартньш  стандартен  токо¬ 
изправител 

стержневбй  токоизправителна 
колона 

~  с  тбчечннм  контактом  точково- 
контактен  токоизправител 
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сульфйдньш  сулфиден  токоиз¬ 
правител 

сухбй  сух  токоизправител 
танталовмй  танталов  токоиз¬ 
правител 

~,  тиратрбнньш  тиратронен  токо¬ 
изправител 

тбчечно-контактньш  точково- 
контактен  токоизправител 
управляем ьш  управляем  токо¬ 

изправител 

фазочувствйтельнмй  фазочув- 
ствителен  токоизправител 
~ шест  ифаз  ний  шестфазен  токо¬ 
изправител,  токоизправител  с  шест 
фази 

~,  злектролитйческий  електроли¬ 
тен  токоизправител 
злектрбнньш  електронен  токоиз¬ 
правител 

вьшрямление  с  изправяне  (на  ток , 
напрежение) 

амплитудное  амплитудно  изпра¬ 
вяне 

~ ,  двухконтактное  двуконтактно 
изправяне 

— ,  двухполуперйодиое  двуполупе- 
риодно  изправяне 
однополуперйодное  еднополупе- 
риодно  изправяне 
сеточное  решетъчно  изправяне 
вьфаботка  ж  изработване 
~  алгорйтма  изработване  на  алго¬ 
ритъм 

вмравнивание  с  изравняване 
~  амллитуд  ймпульсов  изравнява¬ 
не  на  амплитудите  на  импулси 
~  емкостей  изравняване  на  капа¬ 
цитети 

— '  затухания  изравняване  на  за¬ 
тихване 

~  контраста  изравняване  на  кон¬ 
траст 

— -  напряжений  изравняване  на  на¬ 
прежения 

~  потенциалов  изравняване  на  по¬ 
тенциали 

~  уровней  изравняване  на  нива 
~  усиления  изравняване  на  усил¬ 
ване 

~  фаз  изравняване  на  фази 
~  чаетбтной  характеристики  из¬ 
равняване  на  честотна  характери¬ 
стика 


виравниватель  м  изравнител 
~,  амплитудннй  амплитуден  из¬ 
равнител 

~  затухания  изравнител  на  затих¬ 
ване 

вьфавнивать  изравнявам;  изправям 
вьфождение  с  отслабване 
~  алектрбнного  газа  отслабване  на 
електронен  газ 

вь1свечивание  с  просветляване 
ВЬ1СОКОВОЛЬТНЬ1Й  високоволтов,  за 
високо  напрежение 
вь1СОкокоарцитйвнь!Й  висококоер- 
цитивен 

внеокобмнмй  високоомен,  с  голямо 
съпротивление 

вь1Сокочастбтнь1Й  високочестотен 
висота  ж  височина 
~  антенни,  действующая  действу¬ 
ваща  [ефективна]  височина  на  ан¬ 
тена 

~  ймпульса  височина  на  импулс 
~  потенциального  барьера  височина 
на  потенциална  преграда  [барие¬ 
ра] 

~  тона  височина  на  тон 
висотомер  м  висотомер,  алтиметър 
(уред  за  измерване  на  височина ) 
абсолютнмй  абсолютен  висотомер 
акустйческий  акустичен  [зву¬ 
ков]  висотомер 

емкостньш  капацитивен  висото¬ 
мер 

~,  ймпульсний  импулсен  висотомер 
рад иолокацибнн мй  радиолока- 

ционен  висотомер 

~,  самопйшущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  висотомер 
~,  алектрбнний  електронен  висото¬ 
мер 

вйступ  м  край 

полюси  нй  полюсен  край 

пблюснмй  набегающий  полюсен 
край,  обърнат  по  посока  на  вър¬ 
тенето  на  ротора 

~,  полюси ьдй  сбегающий  отдалеча¬ 
ващ  се  [отдалечен]  край  на  полюса 
витесненне  с  изместване 
~  поля  изместване  на  поле 

~  потока  изместване  на  поток 

~  тока  изместване  на  ток,  токово 
изместване 

вмтягивание  с  изтегляне 
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~  кристала  изтегляне  на  кристал 
витяжка  ж  опъване 

~  провала  опъване  на  проводник 
вь1Ход  м  1.  изход  2.  добив,  рандеман 
буквен  ний  буквен  изход 

двухтактнмй  двутактен  изход 

~  злектрбнов  излизане  на  електрон  и 
внчислйтель  м  изчислител 

входнбй  входен  изчислител 
вязкость  ж  вискозитет,  провлачено  ст 
(на  течности )\  жилавост  (на  ме¬ 
тали  ) 

дизлектрйческая  дислектриче- 
ски  вискозитет 

~ ,  кинематйческая  кинематичен  вис¬ 
козитет 

магнйтная  1.  магнитен  вискози¬ 
тет  2.  магнитно  прилепване  [при¬ 
вличане] 

Г 

габарит  м  габарит,  размер 
газ  м  газ 

~,  вмрожденннй  изроден  газ 

~,  идеал ьнмй  идеален  газ 
мнертнмй  инертен  газ 

невьфожденньж  неизроден  газ 
окклюдйрованнмй  оклудиран  газ 

остаточнмй  остатъчен  газ 
поглощеннмй  погълнат  газ 

проводящ ий  проводящ  газ 

разреженньш  разреден  газ 
сжатнй  сгъстен  газ 

сжйженнмй  втечнен  газ 

алектронньш  електронен  газ 
газоанализатор  м  газов  анализатор 
газов мделение  с  отделяне  на  газове, 
газоотделяне 

газов ьш  газов,  газообразен 
газомер  м  газомер 
газонапблненнмй  газонапълнен,  на¬ 
пълнен  с  газ 

газонепроницаеммй  газонепроница- 
ем,  газонепропусклив 
газоочйстка  ж  газоочистване,  пре¬ 
чистване  на  газ;  абсорбер 
газопоглотйтель  м  газопоглъщач,  га¬ 
зов  абсорбер 


бариевьш  бариев  газопоглъщач 

баталовьш  баталов  газов  иоглъ- 
щач 

испаряющийся  изпаряващ  се 
газов  поглъщач 

нерасгшляющийся  неразпиля- 
ващ  се  газопоглъщач 

~,  распмляющийся  разпиляващ  се 
газопоглъщач 

таблеточньш  газов  поглъщач  във 
вид  на  таблетки 
газостбйкий  газоустойчив 
газотрбн  м  газотрон 

аргбновь!Й  аргонов  газотрон 
двуханбдннй  двуаноден  газо¬ 
трон,  газотрон  с  два  анода 
~  для  двухполуперйодного  вьшрям- 
ления  газотрон  за  двуполуперио- 
дно  изправяне 

ксенбно-криптбновьш  ксеноно- 
криптонов  газотрон 

~,  одиоанбднмй  едноаноден  газо 
трон 

ртутнмй  живачен  газотрон 
гален  м  минер.  гален  (изкуствен 
кристал  ) 

галенйт  м  минер.  галенит,  оловен 
сулфид 

галлий  м  хим.  галий 
галовакс  м  фирм.  халовакс  (вид  син¬ 
тетичен  восък ) 
гальванйческий  галваничен 
гальванбметр  с  галванометър 

баллистйческий  балистичен  гал¬ 
ванометър 

вибрацибнньш  вибрационен  гал¬ 
ванометър 

~  вмсбкой  чувствйтельности  гал¬ 
ванометър  с  висока  чувствител¬ 
ност 

двухрамочнмй  галванометър  с 
две  бобини 

двойнбй  струннмй  двоен  стру¬ 
нен  галванометър 
дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  галванометър 
зеркальньж  огледален  галвано- 
мстър 

лам  повий  лампов  галванометър 
магнитнозлектрйческий  магиит- 
ноелектрически  галванометър 
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петлевой  рамков  галванометър 

рамочннй  вж.  гальванбметр, 
петлевой 

,  резонансньж  резонансен  [ви¬ 
брационен]  галванометър 
самопйшущий  самопишещ  [ре¬ 
гистриращ]  галванометър 
с  внутрирамочнъш  магнйтом  гал¬ 
ванометър  с  подвижен  постоянен 
магнит 

~  системи.  .  .  галванометър  от  .  .  . 
система 

~  с  колеблющимся  стержнем  гал¬ 
ванометър  с  трептящо  лостче 
~  с  металлйческой  струнбй  галвано¬ 
метър  с  метална  струна 
с  одинарной  рамкой  галванометър 
с  единична  рамка 

~  с  подвйжной  шкалбй  галваноме¬ 
тър  с  подвижна  скала 
с  подвйжньш  магнйтом  галвано¬ 
метър  с  подвижен  магнит 
~  со  световмм  указателем  галвано¬ 
метър  със  светлинен  показалец 
~  со  скрещенньши  рамками  галва¬ 
нометър  с  кръстосани  бобини 
~  со  спиральнь1ми  пружйнами  гал¬ 
ванометър  със  спирални  пружини 
стрелочньш  стрелков  галвано¬ 
метър 

струннмй  струнен  галванометър 
~ ,  термозлектрйческий  термоелек- 
трически  галванометър 
универсальньж  универсален  гал¬ 
ванометър 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  галванометър 
~,  шлейфовьш  шлейфов  галваноме¬ 
тър 

зкранйрованньш  екраниран  гал¬ 
ванометър 

гальванопластика  ж  галванопла¬ 
стика 

гальванопластйческий  галванопла- 
стичен 

гальваноскоп  м  галваноскоп 
тальваностегия  ж  галваностегия 
тальваностереотйп  м  галваностерео- 
тип 

тальванотехника  ж  галванотехника 
гамма  ж  гама 

гамма-дефектоскбп  м  гама-дефекто- 
скоп 

гамма-дозиметр  м  гама-дозиметър 


гамма- коррекция  ж  гама-корекция 
гамма-лучй  м  мн.  гама-лъчи 
гамма-распределение  с  гама-разпре¬ 
деление 

гамма-спектрбметр  м  гама-спектро¬ 
метър 

гамма-функция  ж  гама-функция 
гармбника  ж  хармоник,  хармонична, 
хармонична  функция 
вмсшая  висш  хармоник 
~  колебания  хармоник  на  трептене 
нечетная  нечетна  хармонична, 
нечетен  хармоник 
нйзшая  низша  хармонична 
обратная  обратна  хармонична, 
обратен  хармоник 

~ ,  основная  основна  хармонична, 
основен  хармоник 
первая  първа  хармонична,  пръв 
хармоник 

пространственная  пространстве¬ 
на  хармонична 

~ ,  пространственная  прямая  първа 
пространствена  хармонична 
— ,  четная  четна  хармонична 
гармоникоанализатор  м  анализатор 
на  хармоиици,  хармоничен  анали¬ 
затор 

гармонйческий  хармоничен 
гарнитура  ж  гарнитура 

микротелефбнная  мнкротелефоп- 
на  гарнитура 

гаейтель  м  гасител,  иотушител,  демп- 
фер,  заглушител,  затихвател 
~  знаков  потушител  на  знаци 
—  ймпульсов  гасител  [заглушител] 
на  импулси 

~  колебаний  затихвател  на  трепте¬ 
ния 

гаусс  м  остар.  гаус  (единица  за 
магнитна  индукция ) 
гауссметр  м  гаусметър 
гашение  с  гасене,  потушаване 
~  дугй  гасене  [потушаване]  на 
електрическа  дъга 
— -  луча  загасяване  на  лъч 
~  магнйтного  поля  потушаване  на 
магнитно  поле 

~  обратното  хода  по  кадрам  гасене 
на  обратния  ход  по  кадри 
~  обратното  хбда  по  строкйм  га¬ 
сене  на  обратния  ход  по  редове 
~  поля  отвъзбуждане  (потуша¬ 
ване,  гасене]  на  поле 
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~  растра  гасене  на  растер 
гексод  м  хексод 

~  с  удлиненной  характерйстикой 

хексод  с  удължена  характеристика 
гексбд-смесйтель  м  хексод-смесител 
гелий  м  хим.  хелий 
геликсйн  м  хеликсин 
гелитрбн  м  хелитрон 
генератор  м  генератор 

асинхронни!»  асинхронен  гене¬ 
ратор 

баланси ий  балансен  генератор 
безламловмй  безлампов  генера¬ 
тор 

~  биений  генератор  на  биения 
~  бланкйрующих  ймпульсов  блан¬ 
ки  ращ  генератор  на  импулси 
~  видео  ймпульсов  генератор  на 
видео». ил  у  леи 

~  внутренних  перенапряжений  ге¬ 
нератор  за  вътрешни  пренапреже¬ 
ния 

~  вмзнвнбго  тока  вж.  генератор, 

ВЬ13Ь1ВНбЙ 

вь13Ь1вной  генератор  за  повик¬ 
ване,  повиквателен  генератор 
вмеоковбльтнмй  ймпульснмй  ви- 
соковолтен  импулсен  генератор 
~  вмебкой  частотм  високочестотен 
генератор,  генератор  за  висока  че¬ 
стота 

~  вмебкой  частотм,  измерйтельнмй 

високочестотен  измервателен  гене¬ 
ратор 

вмеокочаетбтнмй  вж.  генератор 
вмебкой  частотм 

~  гармбник  генератор  на  хармони- 
ди  [хармонични] 

~  гасящих  ймпульсов  генератор 
за  гасящи  импулси 
гетеродйннмй  хетеродинен  ге¬ 
нератор,  генератор  на  биения 
~  двойнбго  тока  генератор  за  двоен 
ток 

двухкбнтурнмй  дву кръгов  гене¬ 
ратор 

двухфазнмй  двуфазен  генератор 
диапазбнньш  диапазонен  гене¬ 
ратор 

динатрбннмй  динатронен  гене¬ 
ратор 

~  дифференциальной  частотм  гене¬ 
ратор  на  диференциална  честота 
дуговбй  дъгов  генератор 
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~  ждущей  развертки  генератор  пак 
чакаща  развивка 
заданнций  задаващ  генератор 
заряди мй  генератор  за  зареж¬ 
дане  на  акумулаторна  батерия 
звуковбй  генератор  за  звукова- 
честота,  тонгенератор 
звуковбй  частотм  вж.  генератор, 
звуковбй 

~  звуковмх  колебаний  генератор  на 
звукови  трептения 
измерйтельнмй  измервателен  ге¬ 
нератор,  генератор  за  измервания 
~ ,  измерйтельнмй  камертбннмй  из¬ 
мервателен  камертонен  генератор 
~,  ймпульснмй  импулсен  генератор 
~  ймпульснмх  напряжений  гене¬ 
ратор  на  импулсни  напрежения 
^  ймпульснмх  токов  генератор  на 
импулсни  токове 

~  ймпульсов  вж.  генератор,  йм- 
пульснмй 

~  ймпульсов,  релаксацибнньш  ре- 
лаксационен  импулсен  генератор 
~  ймпульсов  стабйльной  частотм 
генератор  на  импулси  със  стабил¬ 
на  честота 

~ ,  ймпульсов  тока  генератор  на 

токови  импулси 

индукторнмй  индукторен  гене¬ 
ратор 

~,  ипдукцибннмй  индукционен  ге¬ 
нератор 

интерполяцибннмй  интерпола- 
ционен  генератор 
ибннмй  йонен  генератор 
искровбй  искров  генератор 
испмтательнмй  генератор  за 

изпробване,  изпитателен  генератор 
~  кадровой  развертки  генератор  за 
кадрова  развивка 

~  к&либрацибннмх  меток  генератор 
за  калибриращи  отметки 

камертбннмй  вмсокостабйльнмй 

високостабилен  камертонен  гене¬ 
ратор 

—  качающейся  частотм  генератор 
на  променяща  се  честота 

квантовнй  квантов  генератор 
~,  каарцевмй  кварцов  генератор 

~,  кварцбваннмй  генератор  с  квар¬ 
цова  стабилизация,  кварцован  ге¬ 
нератор 
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кенотрбшшй  кенотронсн  гене¬ 
ратор 

клистрбнньш  клистронен  гене¬ 
ратор 

клистрбнний  буферньш  клистро¬ 
нен  буферен  генератор 
клистрбнний  двухрезонаторньш 
лрямопролетний  двурезонаторен 
клистронен  генератор  с  директно 
[пряко]  прелитане 
когерентний  кохерентен  гене¬ 
ратор 

~  колебаний  генератор  на  трепте¬ 
ния 

~  колебаний  прямоугбльной  фор¬ 
ми  генератор  на  трептения  с 
правоъгълна  форма 
~  компенсации  черного  пятна  гене¬ 
ратор  за  компенсация  на  черното 
петно 

контрбльний  контролен  гене¬ 
ратор 

ламповьш  лампов  генератор 
~  линейной  развертки  генератор  с 
линейна  развивка 
магнетрбнньш  магнетронен  гене¬ 
ратор 

магнитогидродинамйческий  маг- 
нитохидродинамичен  генератор 
магнитострикцибнньш  магнито- 
стрикционен 

местний  местен  генератор 
~  меток  маркиращ  генератор 
~  меток  времени  генератор,  марки¬ 
ращ  време 

многорезонаторний  многорезо- 
наторен  генератор 
многофазни#  многофазен  гене¬ 
ратор 

~  на  биениях  вж.  генератор,  гете- 
родйнньш 

~  на  небновой  лампе,  релаксацибн- 

ньш  релаксационен  генератор  с 
неонова  лампа 

~  на  отражательном  клистрбне  гене¬ 
ратор  с  отразяващ  клистрон 

~  на  полупроводникбвом  трибде 

транзисторен  генератор 

~  напряжения  прямоугбльной  фор¬ 
ми  генератор  на  напрежение  с 
правоъгълна  форма 

~  на  туннельном  дибде  генератор 
с  тунелен  диод 


~  незатухающих  колебаний  гене¬ 
ратор  на  незатихващи  трептения 
~  незатухающих  колебаний  с  ко- 
лебательньш  кбнтуром,  ламповьш 
лампов  генератор  за  незатихващи 
трептения  с  трептящ  кръг 
~  несущей  частотм  генератор  на 
носеща  честота 

~  нйзкой  частотн  нискочестотен 
генератор,  генератор  на  ниска 
честота 

низкочаетбтннй  вж.  генератор 
нйзкой  частоти 

низкочаетбтнмй  измерйтельний 

нискочестотен  измервателен  гене¬ 
ратор 

нормальнмй  нормален  генератор 
~  обрат ной  волни  генератор  на  об¬ 
ратна  вълна 

однофазньш  еднофазен  генера¬ 
тор 

одночаетбтньш  едиочестотен  ге¬ 
нератор,  генератор  на  една  честота 
~  опбрного  напряжения  генератор 
на  опорно  напрежение 

оптйческий  квантовьш  оптиче¬ 
ски  квантов  генератор 
~  оптйческого  диапазона,  кванто- 
вий  вж.  генератор,  оптйческий 
квантовьш 

~  отклоняющего  напряжения  гене¬ 
ратор  за  отклоняващо  напрежение 
~  параллельного  возбуждения  гене¬ 
ратор  с  паралелно  възбуждане 
~  параллельного  питания  генера¬ 
тор  с  паралелно  захранване 

параметрйческий  параметричен 
генератор 

~  переменного  тока  генератор  за 
променлив  ток 

~  переменного  тока  с  ручнйм  прй- 
водом  генератор  за  променлив 
ток  с  ръчно  задвижване 
~  пилообразного  напряжения  гене¬ 
ратор  на  трионообразно  напре¬ 
жение 

~  пилообразного  компенейрующего 
напряжения  генератор  на  трионо¬ 
образно  кохмпенсиращо  напреже¬ 
ние 

~  пилообразного  тока  генератор  на 
трионообразен  ток 
~  пилообразннх  колебаний  генера¬ 
тор  на  трионообразни  трептения 
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~  по  двухтактной  схеме  генератор 
по  двутактна  схема 
~  подкачки  помпен  генератор,  ге¬ 
нератор  с  помпа 

~  поднесущей  частотм  генератор 
на  подаваща  честота 
~  поискбвого  напряжения  генера¬ 
тор  за  търсещо  напрежение 
~  пол ос  м  лентов  генератор 
~  помех  м  генератор  на  смущения 
~  последовательного  возбуждения 
генератор  с  последователно  въз¬ 
буждане 

~  постоянното  тока  генератор  за 
постоянен  ток 

—  по  трехтбчечной  схеме  генератор 
по  триточкова  схема 
~  прямоугбльнмх  ймпульсов  гене¬ 
ратор  на  правоъгълни  импулси 
~  прямбй  волнь!  генератор  за  пра¬ 
ва  вълна 

пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трически  генератор 
~  развертки  разгъващ  [развиващ] 
генератор,  генератор  на  развив¬ 
ката 

~  развертки  с  переменной  скбростью 

генератор  на  разгъването  с  про¬ 
менлива  скорост 

~  развертмвающего  напряжения 

генератор  на  разгъващо  напре¬ 
жение 

реактйвньш  реактивен  генератор 
~  реактйвной  мощности  генератор 
на  реактивна  мощност 
резистйвно-емкостньш  съпро¬ 
тивително-капацитивен  генератор 
релаксацибнньш  релаксациоиен 
генератор 

~  релаксацибннмх  колебаний  вж. 

генератор,  релаксацибнньш 
~  с  автоманипуляцией  генератор  с 
автоматична  манипулация 

~  с  автотрансформаторной  обрат¬ 
но  й  связью  генератор  с  автотранс- 
форматорна  обратна  връзка 

самовозбуждающийся  самовъз- 
буждащ  се  генератор 

~  сверхвмсбких  частбт  свръхчесто- 
тен  генератор,  генератор  на  свръх¬ 
високи  честоти 

с  внешним  возбуждением  генера¬ 
тор  с  външно  възбуждане 


~  с  емкостной  обрат  кой  связью  ге¬ 
нератор  с  капацитивна  обратна 
връзка 

~  с  запаздмвающей  обратной  свй- 
зью  генератор  със  закъснителна 
обратна  връзка 

~  сигнала  сигнален  генератор 
~  сигнала  качающейся  частотм  ге¬ 
нератор  на  сигнал  с  люлееща  се 
честота 

сигнально-вь13Ь!внбй  сигнално- 
повиквателен  генератор 
~  с  изменяемой  частотбй  генератор- 
с  кзменяема  честота 
~  с  индуктйвной  обратйой  связью 
генератор  с  индуктивна  обратна 
връзка 

~  синусоидальнмх  колебаний  гене¬ 
ратор  на  синусоидни  трептения 
~ ,  синхронизйрованньш  синхрони¬ 
зиран  генератор 

синхронизйрующий  синхронизи¬ 
ращ  генератор 

~  синхронизйрующих  ймпульсов. 

генератор  на  синхронизиращи  им¬ 
пулси 

синхрбнньш  синхронен  генера¬ 
тор 

~  с  кварцевой  стабилизацией  гене¬ 
ратор  с  кварцова  стабилизация- 
~  с  кварцевой  стабилизацией,  зта- 
лбннь!Й  еталонен  генератор  с 
кварцова  стабилизация 

~  с  коаксиальньши  лйниями  гене- 

(!■  ратор  с  коаксиални  линии 

~  случайньгх  сигналов  генератор 
на  случайни  сигнали 
~  смешанного  возбуждения  гене¬ 
ратор  със  смесено  възбуждане 

~  с  незавйсимьш  возбуждением  ге¬ 
нератор  с  независимо  възбуждане* 

~  с  обратной  связью  генератор  с 
обратна  връзка 

~  с  обратной  связью,  чаетбтнмй 

честотен  генератор  с  обратна  връз¬ 
ка 

~  со  стабилизацией  по  схеме  моста 

мостов  генератор  със  стабилизация 

~  спектра  спектрален  генератор,. 

генератор  на  спектър 
~  спектра  частбт  генератор  за  че¬ 
стотен  спектър 
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с  ллавньш  изменением  звуковой 
частоть»  генератор  с  плавн#  из¬ 
менение  на  звуковата  честота 
^  с  посторонним  возбуждением  усил¬ 
вател  иа  високочестотни  трептения 
за  усилване  трептенията  на  зада¬ 
ващия  генератор 
с  постоянной  настройкой  генера¬ 
тор  с  постоянна  настройка 
~  с  ручньш  прйводом  генератор  с 
ръчно  задвижване 
с  самовозбуждением  генератор 

със  самовъзбуждане 
стандартнмх  сигналов  генератор 
със  стандартни  сигнали 
стандартно#  частотм  генератор 
на  стандартна  честота 
~  с  тормозящим  полем  генератор 
със  забавящо  [задържащо!  поле 
~  стробйрующих  ймпульсов  гене¬ 
ратор  на  стробиращи  импулси 
стрбчной  развертки  генератор 

за  редова  развивка 
~  ступенчатого  сигнала  генератор 
на  стъпален  сигнал 
ступенчатого  напряжения  гене¬ 
ратор  на  стъпаловидно  напрежение 
с  частотной  модуляцией,  изме- 
рйтельнмй  измервателен  генера¬ 
тор  с  честотна  модулация 
~  с  злектромагнйтньш  возбужде¬ 
нием  генератор  с  електромагнит¬ 
но  възбуждане 

~  с  злектрбнной  связью  генератор 
с  електронна  връзка 
тактов мх  ймпульсов  генератор  на 
тактови  импулси 
тахометрйческий  тахометрич  ш 
генератор 

тахометрйческий  чаетбтнмй  та- 
хометричен  честотен  генератор 
телевизибнного  сигнала  генера¬ 
тор  на  телевизионен  сигнал 

телевизибнной  иепнтательной 
таблици  генератор  на  телевизион¬ 
на  таблица 

термозлектрйческий  термоелек- 
трически  генератор 

тиратрбнний  тиратронен  гене¬ 
ратор 

~  тональной  частоть»,  вмзмвнбй 

тонгенератор  за  повикване 
тональнмй  тонгенератор 


~  тбчечного  сигнала  генератор  на 
точков  сигнал 

транзйсторньш  транзисторен  ге¬ 
нератор 

транзитрбнний  транзитронен  ге¬ 
нератор 

трехтбчечньш  еж.  генератор  по 
трехтбчечной  схеме 
трехфазного  переменного  тока 
проми  шленной  частотм  трифазен 
генератор  за  променлив  ток  с 
промишлена  честота 
трехфазнмй  трифазен  генератор 
~  трибда,  шумовбй  зквивалентнмй 
триоден  еквивалентен  генератор 
~  грибднмй  триоден  генератор 
узкополоеньш  теснолентов  гене¬ 
ратор 

~  ультразвуковьгх  колебания  гене¬ 
ратор  на  ултразвукови  трептения 
~  управляющих  ймпульсов  гене¬ 
ратор  на  управляващи  импулси 
~  фикейрованной  частотм  генера¬ 
тор  на  фиксирана  честота 
~  функции  генератор  на  функция 
~  Холла  генератор  на  Хол 
~  цветовой  поднесущей  генератор 
на  цветна  носеща  честота 
~  цветнмх  полбе  генератор  за 
цветни  ленти 

~  частотномодулйрованнмх  колеба¬ 
ний  генератор  на  честотномоду- 
лирани  трептения 
чаетбтньш  честотен  генератор 
~  чаетбтнмх  меток  генератор  на 
честотни  отметки 

~  частотм  зуммерного  типа  зу- 

мерен  честотен  генератор 
широкодиапазбнньш  широколен¬ 
тов  генератор,  генератор  с  широк 
обхват 

широкополбенмй  вж.  генератор, 
широкодиапазбннмй 
~  шума  генератор  за  шум,  шумов 
генератор 

~  шума,  измерйтельнмй  измервате¬ 
лен  генератор  за  шум 
зквивалентнмй  еквивалентен  ге¬ 
нератор 

~ ,  злектростатйческий  електроста- 
тичен  генератор 

~  зталбнной  частотм  генератор  за 
еталонна  честота 
зталбннмй  еталонен  генератор 


~  зталоннмх  сигналов  генератор  за 
еталонни  [стандартни]  сигнали 
генерация  ж  1.  генерация  2.  генери¬ 
ране,  произвеждане 
~  паразити нх  колебай ий  генери¬ 
ране  [произвеждане!  на  паразит¬ 
ни  трептения 

~  злектрбнов  генериране  [произ¬ 
веждане  на  електрони] 

~  злектр6нно-дйрочнь1х  пар  гене¬ 
риране  на  електронно-дуичестн 
двойки 

генерйрование  с  генериране 
~  ймлульсов  генериране  на  им¬ 
пулси 

~  колебаний  генериране  на  трепте¬ 
ния 

~  злектрознергии  генериране  на 
електроенергия 
генерйровать  генерирам 
генри  м  хенри  (единица  за  измер¬ 
ване  на  индуктивност ) 
гептбд  м  хептод 

гептбд-преобразователь  м  хептод- 
преобразовател 
германий  м  хим.  германий 
~  с  дьфочной  проводймостью  гер¬ 
маний  с  шуплива  [дупчеста|  про¬ 
водимост 

~  с  злектрбнной  проводймостью  гер¬ 
маний  с  електронна  проводимост 
герц  м  херц  (единица  за  измерване 
на  честоти) 

герцмстр  м  херцметър,  честотомер 
гетеродйн  м  хетеродин 

вспомогательньш  спомагателен 
хетеродин 

~,  кварцевий  кварцов  хетеродин 
клистроннь1Й  клнстронен  хете- 
родпп 

когерентньш  кохерентен  хете- 
родип 

олбрньж  опорен  хетеродин 
гетеродинйрование  с  хетеродиниранс 
(генериране  на  хетеродинен  сиг¬ 
нал  ) 

~ ,  двойное  двойно  хетеродиране 
гетеродинйровать  хетеродин  и  рам 
гетеростатйческий  хетеростатнчен 
гетинакс  м  фирм.  гетинакс  (вид  изо¬ 
лационен  материал) 
геттер  м  гетер  (газо поглъщащо  ве¬ 
щество) 

геттерйрование  с  хетериране 


гйбкость  ж  гъвкавост,  еластичност 
~,  акустйческая  акустична  гъвка¬ 
вост 

гигрбметр  м  хигрометър,  влагомер 
волосной  хигрометър  с  ( опънат } 
косъм 

термозлектрйческий  конденса- 
ционнь1Й  термоелектрически  кон¬ 
дензационен  хигрометър 
гидро генератор  м  хидрогенератор 
~  без  успокойтельной  обмбтки  хи¬ 
дрогенератор  без  успокоителна  на¬ 
мотка 

~,  ледвеенбй  хидрогенератор  с 
окачване 

~  с  успокойтельной  обмбткой  хи¬ 
дрогенератор  е  успокоителна  на¬ 
мотка 

гидродинамика  ж  хидродинамика 
гидростанция  ж  вж.  гидрозлектро- 
станция 

гидротурбйна  ж  водна  турбина 
гидрофбн  м  хидрофон  (подводен  ми¬ 
крофон  ) 

гидрозлектрйческий  хидроелектри¬ 
чески 

гидрозлектростанция  ж  водна  елек¬ 
трическа  централа,  ВЕЦ 
деривацибнная  деривационна 
водна  електрическа  централа 
приплотйнная  язовирна  елек¬ 
трическа  централа 
руеловая  електрическа  централа 
на  бавно  течаща  голяма  река 
гидрознергетик  м  хидроенергетик, 
специалист  по  хидроенергетика 
гидрознергетика  ж  хидроенергетика 
гидрвзнергия  ж  водна  енергия,  хи- 
дроенергия 

гйльберт  м  жилберт  (единица  за 
магнитодвижеща  сила) 
гйльза  ж  втулка,  гилза 

изолйрующая  изолационна  втул¬ 
ка 

~  подогревного  катода  гилза  на 
загряващия  катод 

~,  пружйнящая  пружинираща  втул¬ 
ка 

скальзящая  плъзгаща  се  втулка 
гирлянда  ж  гирлянда;  верига 
извляторов  изолаторна  верига 
~  изоляторов,  натяжная  опъваща 
изолаторна  верига 
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~  изоляторов,  поддерживающая  но¬ 
сеща  изолаторна  верига 
гирокомпас  м  жирокомпас.  жиро¬ 
скопи  чен  компас 
гироскоп  м  жироскоп 
гиростабилизация  ж  жиростабили- 
заци  я 

гирочастота  ж  жирочестота 

-гистерезиграф  м  вж.  гистерезисб- 
граф 

гистерезнметр  м  хистерезометър 
гистерезис  м  хистерезис 

дизлектрйческий  диелектрнчс- 
ски  хистерезис 

~ ,  магнйтнмй  магнитен  хистерезис 
несимметрйчньж  несиметричен 
хистерезис 

гистерезисбграф  м  хистерезисограф 
глаз  .и,  магйческий  магическо  око, 
електронен  индикатор  за  настрой¬ 
ка 

слет  м  оловен  окис,  оловна  глеч 
[глазура! 

глубина  ж  дълбочина 
~  замнрания  степен  на  отслабване 
{затихване,  притъпяване) 
модулации  дълбочина  на  моду¬ 
лация 

паразитно»  модулации  дълбочи¬ 
на  на  паразитна  модулация 
~  проникновения  тока  в  проводник 

дълбочина  на  проникване  на  тока 
в  проводника 

«глушение  с  заглушаваме,  притъпя- 
ване 

звука  заглушаваие  на  звука 
глушйтель  м  заглушител 

звуковой  звуков  заглушител, 
звукозаглушител 
пазовбй  канален  заглушител 
гнезда  с  мн.,  смонтйрованнме  заедно 
монтирани  гнезда  в  реглета 
гнездо  с  тлф.  гнездо,  жак 

абонента  личен  жак,  лично  гнездо 
антенное  антенно  гнездо 
— входное  входно  гнездо 

вмзмвнбе  гнездо  за  повикване 
вмходное  изходно  гнездо 
~  бь1ходной  цепи  гнездо  на  изход¬ 
ната  верига 

индивидуальное  лично  [индиви¬ 
дуално,  местно]  гнездо 
испмтательное  гнездо  [жак]  за 
изпробване 


коммутаторное  гнездо  [жак]  на 
номератор,  номераторно  гнездо 
~  местного  поля  гнездо  от  местно 
поле  на  номератор 
~,  местное  вж.  гнездо,  индивиду¬ 
альное 

многократное  многократно  [мул- 
ти пълно]  гнездо 
сдвбенное  удвоено  гнездо 
~  с  двойнмм  размиван  нем  гнездо  с 
двойно  прекъсване 
~,  соединйтельное  съединяващо 
гнездо 

~  сразммкающимся  контактом  гнез¬ 
до  с  прекъсващ  контакт 

штепсельное  щепсел  но  гнездо 
голбвка  ж  глава 

антенная  антенна  глава 
~,  болометрйческая  болометрична 
глава 

воспроизводящая  възпроизвеж¬ 
даща  глава 

вмеокочаетбтная  високочестот¬ 
на  глава 

генераторная  генераторна  глава 
двухпблюсная  двуполюсна  глава 
детекторная  детекторна  глава 
~  для  многодорбжечной  записи  гла¬ 
ва  за  многоканален  [миогонистов1 
запис 

~  для  подключения  глава  за  свърз¬ 
ване  [съединяване] 
запйсьшающая  записваща  глава 
звуковая  звукова  глава 
~,  звукозапйсивающая  вж.  голбвка, 
запйемвающая 

~  звукоснимателя  глава  на  звуко- 
възпроизвеждащо  устройство 
звукостирающая  изтриваща  гла¬ 
ва 

зондйрующая  сондираща  глава 
измерйтельная  измервателна  гла¬ 
ва 

индикаторная  индикаторна  глава 

~  кольцевбго  типа,  воспроизводя¬ 
щая  магнйтная  магнитна  глава 
от  затворен  тип 

комбинйрованная  комбинирана 
глава 

крутйльная  въртяща  глава 
магнйтная  магнитна  глава 

~  мембранного  щупа  глава  па 
мембранен  опипвач 
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~  оптйческой  звукозаписи  глава  на 
оптически  звукозапис 
отсчетная  отчитаща  глава 
печатающая  печатаща  глава 
,  лроводникбвая  глава  с  провод¬ 
ници 

лротивофазная  противофазна 
глава 

рекордера  глава  на  рекордер 
(за  оптичен  или  механичен  запис 
на  звука ) 

~  самонаведения  самонагаждаща 
се  глава 

следя  щая  следяща  глава 
смесйтельная  волновбдная  въл- 
новодна  смесителна  глава 
стирающая  изтриваща  глава 
счйтмвающая  изчислителна  гла¬ 
ва 

— телевизибнная  телевизионна  гла¬ 
ва 

термйсторная  термисторна  глава 
трехлблюсная  триполюсна  глава 
универсальная  универсална  гла¬ 
ва 

штепселя  щепселна  глава 
~  щупа  глава  на  опипвач 
гол  ос  м  глас 

искусственньш  изкуствен  глас 
гонг  му  злектрбннмй  електронен 
гонг 

гонибметр  м  гониометър 

—  пелеигатора  гониометър  на  иелен- 
гатор 

горен ие  с  горене 

~  злектрйческой  дугй  горене  на 
електрическа  дъга 
горизбнг  м  хоризонт 

ра д  иолокацибн  ний  радиолока- 

циоьен  хоризонт 
зффектйвнмй  ефективен  хоризонт 
горловйна  ж  шийка 
~  злектронно-лучевбй  трубки  шийка 
на  електроннолъчева  тръба 
■гогбвность  ж  готовност 

к  передаче  готовност  за  преда¬ 
ване 

—  радносвязи  готовност  за  радио¬ 
връзка 

гофрйрованнмй  гофриран,  надиплен, 
крепиран 

градация  ж  градация,  степенуване 
~  изображения  градация  на  изобра¬ 
жение 


~  серого  градация  на  сивото 
—  сопротивления  степенуване  на 
съпротивление 

~  тбнов  градация  на  тоновете 
цветовая  градация  на  цветовете 
градиент  м  градиент 

адиабатйческий  адиабатичен  гра¬ 
диент 

~  давления  градиент  на  налягане 
~  контрастности  градиент  на  кон- 
трастност 

~  напряжения  градиент  на  напре¬ 
жение 

~  напряженности  поля  градиент  на 
напрегнатост  на  полето 
~  показателя  преломления  градиент 
на  показателя  на  пречупване 
~  поля  градиент  на  поле 
~  потенциала  градиент  на  потен¬ 
циал 

~  скорости  градиент  на  скорост 
температури ьш  температурен 
градиент 

~  фототелеграфйрования  градиент 
на  фототелеграфиране 
~  злектрбнной  концентрации  гра¬ 
диент  на  електронна  концентрация 
градуйрование  с  градуиране,  кали¬ 
бриране,  разграфяване 
градуйровать  градуирам,  разгра- 
фявам,  калибрирам 
градуирбвка  ж  градуиране 

абсолютная  абсолютно  градуи¬ 
ране 

~  в  абсолютнмх  значениях  градуи¬ 
ране  в  абсолютни  стойности 
~  дальности  градуиране  на  далечи¬ 
ната 

~  методом  сравнения  градуиране  по 
метода  на  сравняване 
~  моста  градуиране  на  моста 
~  на  переменном  тбке  градуиране 
с  променлив  ток 

~  на  постоянном  тбке  градуиране 
с  постоянен  ток 

~  пелеигатора  градуиране  на  пелен- 
гатор 

~ ,  повтбрная  повторно  градуиране 
~  по  частоте  градуиране  по  честота 
~  по  зффектйвиьш  значениям  гра¬ 
дуиране  по  ефективни  стойности 
~,  прббная  пробно  градуиране 
синхрбнная  синхронно  градуи¬ 
ране 
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совместная  съвместно  градуиране 
~,  тбчная  точно  градуиране 

~  шкалм  градуиране  на  скала 
градус  с  градус' 

грамзапись  ж  грамофонен  запис 
грампластйнка  ж  грамофонна  плоча 
~,  долгоиграющая  дългосвиреща 
грамофонна  плоча 
обикновенная  обикновена  гра¬ 
мофонна  плоча 

стереофонйческая  стереоплоча 
гранйца  ж  граница 
~  диапазона  вели  граница  на  въл¬ 
нов  обхват 

~,  катбдная  катодна  граница 
~  перехбда  граница  на  преход 
полоси  частот  граница  на  честот¬ 
на  лента 

~  полоси  частот,  верхняя  горна 
граница  на  честотна  лента 
~  полоси  частот,  ийжняя  долна 
граница  на  честотна  лента 
~  самовозбуждеиия  граница  на  са- 
мовъзбуждане 

~  слишимости  граница  на  чуване 
графекбн  м  графокон 
график  м  графика 

цветовбй  графика  на  цветовете 
графит  м  графит 
гребенка  ж  гребен 

перехбдная  преходен  [междинен] 
гребен 

гребень  м  коронка,  гребен,  връх 
~  волни  гребен  |връх|  па  вълна 
гребе  шок  м ,  коллекторньш  колекто¬ 
рен  гребен 

грйдлик  м  гридлик  (решетъчно 
свързващо  съпротивление) 
грозозащйта  м  гръмозащита,  мъл¬ 
ниезащита  (предпазване  от  гръ~ 
мотевични  бури) 
грозоразрядник  м  гръмоотвод 
грозоупбрность  ж  мълниеустойчи- 
вост,  гръмоустончивост 
громкоговорйтель  м  високоговорител 
— безрупорний  безрупорен  висо¬ 
коговорител 

верхнечаетбтньш  високочесто¬ 
тен  високоговорител 

встрбеннмй  вграден  високого¬ 
ворител 

визивнбй  високоговорител  за 
повикване 


вьшоснбй  износим  [външен]  ви¬ 
сокоговорител 

~  вмебких  частот  високоговорител 
на  високи  честоти 
грибовйдний  високоговорител1 
във  вид  на  гъба 

дополнйтельний  допълнителен 
високоговорител 

индукцибнний  индукционен  ви¬ 
сокоговорител 

ионизацибнний  йонизационен 
високоговорител 

ибнньш  йонен  високоговорител 
конденсаторньш  кондензаторен; 
високоговорител 

контрбльний  контролен  високо¬ 
говорител 

кбнусний  конусен  високоговори¬ 
тел 

ленточнмй  лентов  високогово¬ 
рител 

магнитострикцибнний  магнито- 
стрикционен  високоговорител 
многополбеньш  комбиниран  висо¬ 
коговорител 

мбщний  мощен  високоговорител 
направленньш  насочен  високо¬ 
говорител 

наружннй  външен  високогово¬ 
рител 

иастенньш  стенен  високоговори¬ 
тел 

наетбльньш  високоговорител  за 
маса 

~,  нижнечаетбтньш  нискочестотек; 
високоговорител 

~  нйзких  частот  високоговорител 
за  ниски  честоти 

пневматйческий  пневматичен  ви¬ 
сокоговорител 

подвеенбй  високоговорител  за 
окачване 

пьезозлектрйческий  ниезоелек- 
трически  високоговорител 

рупори ий  рупорен  високогово¬ 
рител 

~  с  двумя  диффузбрами  високого¬ 
ворител  с  две  мембрани 

~  с  двумя  рупорами  високоговори¬ 
тел  с  два  рупора 

с  конйческим  диффузбром  висо¬ 
коговорител  с  конусна  мембрана 
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~  с  корони  им  разрядом  високогово¬ 
рител  с  коронен  разряд 
~  со  стереофонйческим  звучанием 

високоговорител  със  стереофонич- 
ио  звучене 

~  с  постоянньш  магнйтом  високо¬ 
говорител  с  постоянен  магнит 

~  с  предрупорной  камерой  високо¬ 
говорител  с  предрупорна  камера 
«V  с  секционйрованньш  рупором  ви¬ 
сокоговорител  със  секциониран  ру¬ 
пор 

уличний  уличен  високоговори¬ 
тел 

ш ирокополбсн ь! й  широколентов 
високоговорител 

злектродинамйческий  електро- 
динамичен  високоговорител 

алектромагнйтний  електромаг¬ 
нитен  високоговорител 

злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  високоговорител 
грбмкость  ж  чуваемост 

~  звука  в  фбнах  гръмкост  на  чува- 
нето  във  фонове 

~  приема  сила  па  чуване  иа  приема¬ 
нето 

громоотвбд  м  гръмоотвод 
группа  ж  група 

вторйчная  вторична  група  (от 
високочестотни  телефонни  канали ) 

кбдовая  кодова  група 

коммутатйвная  комутативна  гру¬ 
па 

коммутйрующая  комутираща 
група 

^  микрофбнов,  линейная  линейна 
група  микрофони 

~  первйчная  първична  група  (ос¬ 
новна  група  от  високочестотни 
телефонни  канали) 

сетевая  мрежова  група 
группйрование  вж.  группировка 
группировка  ж  събиране,  групира¬ 
не,  подреждане 

високочастбтная  високочестот¬ 
но  групиране 

гармонйческая  хармонично  гру¬ 
пиране 

интенейвная  интензивно  групи¬ 
ране 


каскадная  каскадно  групиране 
оптимальная  оптимално  групи¬ 
ране 

густота  ж  гъстота 
~  сетки  гъстота  на  решетката  [мре¬ 
жата] 

д 

давление  с  налягане 

абсолютное  абсолютно  налягане 
акустйческое  акустично  налягане 
атмосферное  атмосферно  наля¬ 
гане 

вакуумметрйческое  подналягане 
~  ветра  налягане  па  вятъра 
внешнее  външно  налягане 

внутреннее  вътрешно  налягане 
висбкое  високо  налягане 

~  газа  налягане  на  газа 

гидростатйческое  хкдростатич- 
но  налягане 

динамйческое  динамично  наля¬ 
гане 

допустймое  допустимо  налягане 
звуковбе  звуково  налягане 
избьгточное  свръхналягане 
~  излучения  налягане  на  излъчване 
индикаторное  индикаторно  наля¬ 
гане 

контактное  контактно  налягане 
контрбльное  контрол  «го  налягане 
критйческое  критично  налягане 
манометрйческое  манометрично 
налягане 

мгновенное  звуковбе  моментно 
звуково  налягане 
междуфазное  междуфазово  на¬ 
лягане  (разлика  в  налягането 
между  две  фази) 

~  наенщенного  пара  налягане  на 
наситената  пара 

~  на  щетку  налягане  на  четката 
нйзкое  ниско  налягане 
осмотйческое  осмотично  налягане 
парциальное  парциално  [частич¬ 
но]  налягане 

~  плазми  налягане  на  плазмата 
раббчее  работно  налягане 
~  ртутного  столба  налягане  на  жи¬ 
вачен  стълб 
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сравниваемое  сравнявано  на¬ 
лягане 

удельное  специфично  налягане 
~  щеток  вж.  давление  на  щетку 
алектрбнное  електронно  наля¬ 
гане 

злектростатйческое  електроста¬ 
тично  налягане 
дальномер  м  далекомер 

ймпульсньш  импулсен  далекомер 
лазерньш  лазерен  далекомер 
оптйческий  оптически  далекомер 
радиолокационнмй  радиолока- 
ционен  далекомер 
стереоскопйческий  стереоско¬ 
пичен  далекомер 
дальнометрйя  ж  далекометрия 

разностная  измерване  иа  дале¬ 
чина  по  метода  на  разликата 
дальность  ж  далечина,  разстояние 
~  видимости  далечина  на  видимост 
действия  далечина  на  действие 
~  действия,  предельная  гранична 
далечина  на  действие 
~  действия,  радиооптйческая  ра- 
диооптична  далечина  на  действие 
~  дневнбй  передачи  далечина  на 
дневно  предаване 
~ ,  наземная  надземна  далечина 
наклбнная  наклонена  далечина 
~  ночнбй  передачи  далечина  на 

нощно  предаване 

~  обнаружения  далечина  на  откри¬ 
ване 

пеленгования  далечина  на  пелен- 
гиране 

~  передачи  далечина  [обсег]  и а 

предаване 

~  поиска  далечина  на  търсене 
~  приема  далечина  на  приемане 

~  прямбй  видимости  далечина  на 

пряката  [директната]  видимост 
~  распространения  волн  далечина 
па  разпространение  на  вълни 
~ ■  связи  далечина  на  свръзка 
~  слишимости  далечина  на  чуване 
~  сопровождения  цели  далечина  на 
съпровождане  на  цел 
даннме  мн.  данни 

в ход ние  входни  данни 
~,  входящ ие  вж.  даннме,  в ходим е 
•,  вмходнме  изходни  данни 

градуирбвочнь!е  градуировъчни 
данни 


номинальнме  номинални  данни 
обмбточяне  данни  на  намотката 
таблйчнне  таблични  данни 
датчик  м  датчик,  преобразовател,  по¬ 
давач,  сематор  (на  предаване) 
~ ,  абсорбционни#  манометрйче- 

ский  абсорбционен  манометричен 
датчик 

акустйческий  акустичен  датчик 
~  амплитуди  вибрации  датчик  за 
амплитудата  на  вибрации 
~  астрономйческого  времеви  датчик 
за  астрономично  време 
беззлектрбднмй  индукционни# 
безелектроден  индукционен  датчик 
безконтактни#  пневматйческий 
безконтактен  пневматичен  датчик 
бесступенчатий  безстъпален  дат¬ 
чик 

~  вибрации  датчик  за  вибрации,  ви¬ 
брационен  датчик 

вибрационни#  вж.  датчик  ви- 
браций 

время-ймпульснмй  времеимпул- 
сен  датчик 

~  вспомогательних  ймпульсов  дат¬ 
чик  за  спомагателни  импулси 
встрбешшй  вграден  датчик 
~  високото  давления  датчик  за  ви¬ 
соко  налягане 

високочастбтний  високочестотен 
датчик 

~,  гидравлйческий  хидравличен  дат¬ 
чик 

гидростатйческий  хидростатичен 
датчик 

—  градунрованних  значения  датчик 
за  градуирани  стойности 
груб  и  й  груб  ( нискочувствипге - 
лен )  датчик 

~  давления  датчик  за  налягане 
~  давления,  анеройднмй  анерои- 
ден  датчик  за  налягане 

~  давления,  емкостньш  капацити¬ 
вен  датчик  за  налягане 

~  давления,  жйдкостний  течен  дат¬ 
чик  за  налягане 

~  давления,  магнитострикцибнний 

магнитострикционен  датчик  за  на¬ 
лягане 

~  давления,  пьезозлектрйчейкий 

пиезоелектрически  датчик  за  на¬ 
лягане 
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~  давления  с  вибрйрующей  трубкой 

датчик  за  налягане  с  вибрираща 
тръба 

~  давления  с  кварцевмми  пластй- 
нами  датчик  за  налягане  с  квар¬ 
цови  пластинки 

~  давления  с  реостати  мм  преобра- 
зователем  датчик  за  налягане  с 
реостатен  преобразувател 
~  данних  датчик  за  данни 

двухкомпонентний  пьезозлек- 
трйческий  двукомпонентен  пиезо- 
елекгрически  датчик 
дилатометрйческий  днлатомст- 
ричен  датчик 

дистанционни#  дистанционен 
датчик;  датчик,  действуващ  от 
разстояние 

,  дифференциально-индуктйвний 
диференциален  индуктивен  датчик 
~ .  дифференциально- трансформа¬ 

торни#  диференциал  ио-трансфор- 
.маторен  датчик 

дифференциальннй  пневмозлек- 
трйческий  диференциален  иневмо- 
електрически  датчик 
~  для  дистанционной  записи  датчик 
за  дистанционен  запис 
~  для  дистанционной  передачи 
показани»  датчик  за  дистанцион¬ 
но  предаване  на  данни  [показания) 
~  для  дистанционното  счета  датчик 
за  дистанционно  броене  [отброя¬ 
ване) 

~  для  измерения  влажности  датчик 
за  измерване  на  влажност 
~  для  телеизмерения,  реостатний 
реостатен  датчик  за  телеизмерване 
емкостний  капацитивен  датчик 
жйдкостньш  течностен  датчик 
~  заданного  значения  датчик  съ« 
зададена  стойност 

~  заданной  величини  датчик  на 
определена  величина 
~  избйточного  давления  датчик  за 
свръхналягане 

измерйтельньш  измервателен  дат¬ 
чик 

~  измеряемого  значения  датчик  за 
измервана  стойност 
~  измеряемого  напряжения  датчик 
за  измервано  напрежение 

ймпульеньш  вж.  датчик  ймпуль- 
сов 
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~  ймпульсов  датчик  за  импулси, 
импулсен  датчик 

~  ймпульсов,  релейний  релеен  им 
пулсен  датчик 

индикаторни#  индикаторен  дат¬ 
чик 

индуктивни#  индуктивен  датчик 
индукционни#  индукционен  дат¬ 
чик 

ионизационньш  йонизационен 
датчик 

~  испитательних  сигналов  датчик 
за  изпитване  на  сигнали 
~  калиброваннь1Х  значений  датчик 
за  калибровани  стойности 
калориметрйческий  калориме- 
тричен  датчик 

~  команди  датчик  за  команда 

~  компенсационното  типа,  магнито- 
модуляционньш  магнитомодула- 
ционен  датчик  компенсационен  тип 
компенсационни#  компенсацио¬ 
нен  датчик 

~  контактното  сопротивления  дат¬ 
чик  за  контактно  съпротивление 
~ ,  контактний  контактен  датчик 
~  контроля  размеров  датчик  за 
контрол  на  размери 
корпускулярний  корпускулярен 
датчик 

~  линейното  перемещения  датчик 
за  линейно  преместване 
~  линейното  перемещения,  термй- 
ческий  термичен  датчик  за  ли- 
нейно  преместване 
~  линейното  перемещения,  частот- 
ний  честотен  датчик  за  линейно 
преместване 

~  линейното  размера  датчик  за 
линеен  размер 

магнйтньгй  магнитен  датчик 
»*аГНИТОМОДуЛЯЦИОННЬ1Й  магии- 
том  ОД  у  Лггпг«+©Аищ  датчик 
магнитосопротивлент*  мапшто- 
съпротивигелен  датчик 

магнитострикционний  магннто- 
стрикционен  датчик 
магнитоупругий  матнитоеластй- 
чен  датчик 

мембранни#  мембранен  датчик 

мембранньш  пневмозлектрйче- 
ский  мембранен  пневмоелектри 
чески  датчик 


ДАЛ 


вв 


'ч-',  многооборотнь1Й  реостатньш  мно- 
гооборотен  реостатен  датчик 
~  момента  вращения,  емкостнмй 
капацитивен  датчик  за  въртящ 
момент 

~  момента  вращения,  индуктйв- 

нмй  индуктивен  датчик  за  въртящ 
момент 

~  момента  вращения,  матнитоуп- 
ругий  магнитоеластичен  датчик 
за  въртящ  момент 
гч/  момента  вращения,  трансформа- 
торньж  трансформаторен  датчик 
за  въртящ  момент 

~  момента  вращения,  фазоймпульс- 

нмй  фазоимпулсен  датчик  за  вър¬ 
тящ  момент 

~  момента  вращения,  фотозлек- 

трйческий  фотоелектрически  дат¬ 
чик  за  въртящ  момент 
момента  вращения,  частбтньш 

честотен  датчик  за  въртящ  момент 
«**>/,  мостовбй  мостов  датчик 
<ч/  нагрузки,  измерителни  ми  из¬ 
мервателен  датчик  за  товар 
напряжения  датчик  за  напреже¬ 
ние 

~  напряжения  с  узким  диапазбном 
измерения  датчик  за  напрежение 
с  тесен  обхват  на  измерване 
~  насосного  тйпа  датчик  помпен  тип 
~  нйзкого  давления  датчик  за  нис¬ 
ко  налягане 

~  образцбвой  частотьг  датчик  за 
еталонна  честота 

~  объемного  расхбда  датчик  за 
обемен  разход 

однопроволочнь1Й  тензометрй- 
ческий  еднопроводников  тензоме- 
тричен  датчик 

однофазньгй  еднофазен  датчик 
омйческий  омичен  датчик 
'ч/,  оптйческии  оптичен  датчик 
^  отмиел  времени  датчик  за  мар¬ 
киране  на  време 

~  параметров  вибрации  датчик  за 
параметрите  на  вибрация 
первйчньш  първичен  датчик 
~  перемещения  датчик  за  премест¬ 
ване 

**  перемещения,  акустйческий  аку¬ 
стичен  датчик  за  преместване 
перемещения,  индуктйвнмй  ин¬ 
дуктивен  датчик  за  преместване 


'ч/  перемещения,  магнитомодуля- 
цибнньш  магнитомодулационен 
датчик  за  преместване 
~  перемещения,  механотрбнний  ме- 
ханогронен  датчик  за  преместване 
~  перемещения,  оптйческий  опти¬ 
чен  датчик  за  преместване 
~  перемещения,  пластйнчатьш  пла- 
стинков  датчик  за  преместване 
~  перемещения,  ртутнмй  живачен 
датчик  за  преместване 
~  перемещения,  струйнмй  струен 
датчик  за  преместване 
~  перемещения,  термйческий  тер¬ 
мичен  датчик  за  преместване 
~  перемещения,  цифровбй  цифров 
датчик  за  преместване 
пластйнчатмй  частбтньш  плас- 
тинков  честотен  датчик 
пневматйческий  пневматичен  дат¬ 
чик 

~  поддержания  уровня  датчик  за 
поддържане  на  ниво 
~  пблного  излучения,  рефрактор- 
нь(й  рефракторен  датчик  за  пълно 
излъчване 

~  положения  датчик  за  положение 
~  положения,  дистанцибнньш  дис¬ 
танционен  датчик  за  положение 
поршневбй  бутален  датчик 
поплавкбвьш  поплавков  датчик, 
датчик  с  поплавок 
постоянното  напряжения  датчик 
с  постоянно  напрежение 
~  постоянното  тока  датчик  за  по¬ 
стоянен  ток 

~  постоянното  тока,  коллекторнмй 
колекторен  датчик  за  постоянен  ток 
потенциометрйческий  потенцио- 

метричен  датчик 

^  проводймости  датчик  за  прово¬ 
димост 

программньш  програмен  датчик 
пружини ь!Й  пружинен  датчик 
~  пмлесодержания  датчик  за  сте¬ 
пен  на  запрашване 
пьезокварцевий  пиезокварцов 
датчик 

пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трически  датчик 

^  прямото  преобразования,  магни- 
томодуляцибнньш  магнитомоду¬ 
лационен  датчик  за  директно  пре¬ 
образуване 
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л,  раббчего  цикла  датчик  на  работен 
цикъл 

раббчий  тензометрйческий  рабо¬ 
тен  тензометричен  датчик 
радиацибннмй  радиационен  дат¬ 
чик 

раздела  уровней  датчик  за  дели- 
телната  линия  на  нива 
радиоизотбпнмй  радиоизотопен 
датчик 

~  размеров  датчик  за  размери 
~  размеров,  акустйческий  акусти¬ 
чен  датчик  за  размери 
~  размеров,  индуктйвнмй  индукти¬ 
вен  датчик  за  размери 
~  размеров,  пневматйческий  пнев¬ 
матичен  датчик  за  размери 
разности  давления  датчик  за 
разликата  в  налягане 
^  растяжений  датчик  за  удължение 
растяжений,  струнньш  струнен 
датчик  за  удължение 
~  расхода  датчик  за  разход 
^  расхода,  радиацибннмй  радиа¬ 
ционен  датчик  за  разход 
*■*>'  расх'да,  злектромагнйтньш  елек- 
трома1Нлтен  датчик  за  разход 
релаксацибннь1Й  релаксационен 
датчик 

реостатнмй  реостатен  {съпро¬ 
тивителен!  датчик 
реохордньгй  реохорден  датчик 
ртутн Ь1Й  живачен  жатчик 
^  с  бесконтактнмм  токопрермва- 
телем  датчик  с  безконтактен  токо- 
прекъсвач 

~  с  время-ймпульснмм  вмходом 

датчик  с  времеимпулсен  изход 
,  сдвоени ьш  реостатнмй  удвоен 
реостатен  датчик 

•^х  с  дифференцйрукицими  звеньями 

датчик  с  диференциращи  -авс.на 
сельсйннмй  селсинен  датчик 
сигнала  датчик  на  сигнала 
сйл Ь1  датчик  на  сила 

сили,  емкостнмй  капацитивен 
датчик  за  сила 

**  сйл  и,  индуктйвнмй  индуктивен 
датчик  за  сила 

«^х  сили,  компенсацибннмй  компен¬ 
сационен  датчик  за  сила 

*>х  сили,  магнитострикцибнний  маг- 
ннтострикционен  датчик  за  сила 


~  сйлм,  струннмй  струнен  датчик 
за  сила 

-V  сйл  и,  трансформатори  им  транс¬ 
форматорен  датчик  за  сила 
/-х  сйлм,  частбтнмй  честотен  дат* 
чик  за  сила 

сильфбннмй  силфонен  датчик 
синусоидальнмй  синусоиден  дат¬ 
чик 

~  с  кварцевмми  пластйнами  дат¬ 
чик  с  кварцови  пластини 
~  с  колебательнмми  системами  дат¬ 
чик  с  трептящи  системи 
~  скорости  скоростен  датчик 
~  скорости,  частотний  честотен 
скоростен  датчик 

--V-  скорости,  злектрйческий  електри¬ 
чески  скоростен  датчик 
/V  случайнмх  чйсел  датчик  на  слу¬ 
чайни  числа 

XV  соленойдного  типа  датчик  соле¬ 
но  иден  тип 

XV  с  подвйжньш  магнйтом  датчик  с 
подвижен  магнит 

/V  с  подвйжньш  магнитбметром  дат¬ 
чик  с  подвижен  магнитометър 
/V/  с  подвйжньш  ферромагнйтньш 
якорем  датчик  с  подвижна  феро- 
магнитна  котва 

XV  с  реостати  мм  преобразователем, 
измерйтельнмй  измервателен  дат¬ 
чик  с  реостатен  преобразувател 
XV,  суммйрующий  трехдйсковьш  три- 
дисков  сумиращ  датчик 
XV  с  частбтнмм  вмходом  датчик  с 
честотен  изход 

XV  с  шаговой  передачей  показбний 

датчик  със  стъпково  (с  дискретно] 
предаване  на  показания 
XV,  тактовмй  тактов  датчик 
х~  телевизионното  сигнала  датчик 
на  телевизионен  сигнал 
телеграфи мй  телеграфен  дат- 
ЧИК-КЛ10Н  [А1орзов,  контактен 
или  електронен 

/V  телеизмерения  телеизмервгггч^н 
датчик 

XV  температури  температурен  дат¬ 
чик,  датчик  на  температура 
/V  температури,  контактний  кон¬ 
тактен  датчик  за  температура 
XV  температури,  пьезозлектрйче- 
ский  пиезоелектрически  темпера¬ 
турен  датчик 


ДАЛ 


бе 


~  температури,  радиационнмй  ра¬ 
диационен  температурен  датчик 
температури,  резистйвний  съ¬ 
противителен  температурен  датчик 
тензометрйческий  тензометричен 
датчик 

термйческий  термичен  датчик 
~  толщинм  датчик  за  дебелина 
~  толщини  гальванйческих  покри¬ 
ти»  датчик  за  дебелина  на  галва¬ 
нични  покрития 

толщини,  рентгеновский  рентге¬ 
нов  датчик  за  дебелина 
трехкомпонентн мй  льезозлек- 

трйческий  трикомпонентен  пнезо- 
слектричоскн  датчик 
ультразвуковой  ултразвуков  дат¬ 
чик 

универсальннй  программний  уни¬ 
версален  програмен  датчик 

-  угловбго  ускорения,  фотозлек- 
трйческий  фотоелектрически  дат¬ 
чик  за  ъглово  ускорение 
удлинения  датчик  за  удължение 
~  уровня  датчик  за  ниво 

~  уровня,  емкостний  капацитивен 
датчик  за  ниво 

— -  уровня,  поплавковнй  поплавков 
датчик  за  ниво  (на  течности) 

~  уровня,  термйческий  термичен 
датчик  за  ниво 

уровня,  ультразвуковой  ултра¬ 
звуков  датчик  за  ниво 

уровня,  ленточннй  лентов  дат¬ 
чик  за  усилия 

~  ускорения  датчик  за  ускорение 

^  ускорения,  индуктйвнмй  индук¬ 
тивен  датчик  за  ускорение 

ферродинамйческий  феродинамн- 
чен  датчик 

фотоупругий  фотоеластичен  дат¬ 
чик 

фотозлектр«неский  фотоелектри- 
иослН  датчик 

функциональнмй  функционален 
датчик 

— ,  частотньш  честотен  датчик 

частотних  меток  датчик  за  от¬ 
белязване  [маркиране]  на  честоти 
частотм  честотен  датчик 
•  частотм,  струннмй  струнен  чес¬ 
тотен  датчик 


~  чйсел  датчик  за  числа 
~  чйсел  по  двойчной  системе  датчик 
за  числа  от  двоична  система 
~ ,  щелевой  датчик  с  процеп 
~,  злектрокинетйческий  електро- 
кинетичен  датчик 
злектромагнйтнмй  електромаг¬ 
нитен  датчик 

злектромеханйческий  електроме¬ 
ханичен  датчик 

злектропневматйческий  електро- 
пневматичен  датчик 
~  зталонной  частотм  датчик  за 

еталонна  честота 

датчик-преобразователь  м  датчик- 
п  реобразупател 

двйгатель  м  двигател  (вж.  също 

злектродвй  гател ь) 
асинхроннмй  асинхронен  дви¬ 
гател 

~ ,  ведущий  водещ  двигател 
—  вращения,  антенннй  двигател 
за  въртене  на  антена 
гистерезиснмй  хистерезисен  дви¬ 
гател 

глубоколазнмй  двигател  с  дъл¬ 
боки  канали 

двухклеточннй  двуклетъчен  дви¬ 
гател,  двигател  с  двоен  кафез 
~  защищенного  исполнения  дви¬ 
гател  със  защитно  изпълнение 
— ,  ймпульснмй  импулсен  двигател 
ислолнйтельнмй  изпълнителен 
двигател,  ссрводвигател 
коллекторнмй  колекторен  дви¬ 
гател 

компаунднмй  вж .  двйгатель 
смешанного  возбуждения 
~ ,  компенсйрованнмй  асинхроннмй 

компенсиран  асинхронен  двигател 
конденсаторнмй  кондензаторен 
двигател 

многоскоростной  многоскоростеи 
двигател 

неявнополюснмй  синхрбннмй 

синхронен  двигател  с  неявни  по¬ 
люси,  неявнополюсен  синхронен 
двигател 

~  нормального  исполнения  двигател 
с  нормално  изпълнение 

однофазнмй  еднофазен  двигател 

отрабатмвакиций  вж.  двйгатель, 
исполнйтельнмй 
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~  параллельного  возбуждения  дви¬ 
гател  с  паралелно  възбуждане, 
шунтов  двигател 

~  переменного  тока  двигател  за 
променлив  ток 

^  последовательного  возбуждения 

двигател  с  последователно  въз¬ 
буждане 

~  постоянното  тбка  двигател  за 
постоянен  ток 

реактйвнмй  реактивен  двигател 
реверсйвнмй  реверсивен  двигател 
репульсибннмй  репулсионен  дви¬ 
гател 

с  глуббким  пазом  двигател  е 
дълбоки  канали 

~  с  двой но й  клеткой  вж.  двйга- 
тель,  двухклеточнмй 
сериеснмй  сериен  двигател,  дви¬ 
гател  с  последователно  възбуж¬ 
дане 

серййного  возбуждения  вж.  дви¬ 
гатели,  сериеснмй 
сннхрбннмн  синхронен  двигател 
~  с  контакти  ум  устрбйством,  син- 
хрбцнмй  синхронен  двигател  с 
контактно  устройство 
~  с  кароткозамкнутмм  рбтором  дви¬ 
гател  с  накъсо  съединен  ротор 
~  смешанного  возбуждения  дви¬ 
гател  със  смесено  възбуждане 
~  с  пол  мм  рбтором  двигател  с  кух 
ротор 

~  с  фази  мм  рбтором  двигател  с 
навит  [фазов]  ротор 
трехфазнмй  трифазен  двигател 
тяговмй  тягов  двигател 
~  Шраге  Рйхтера  двигател  на 
Шраге  Рихтер 

шунтов ьж  вж.  двйгатель  парал- 
лбльного  возбуждения 
влектрйческий  електрически  дви¬ 
гател 

явнопблюснмй  синхрбннмй  син¬ 
хронен  двигател  с  явни  полюси, 
явнополюсен  синхронен  двигател 
двйгатель-генератор  м  двигател-гене¬ 
ратор,  мотор-генератор 
двйгателъ-ред^ктор  м  редукторен 
двигател 

движение  с  движение 

апернодйческое  апериодично  дви¬ 
жение 

броуновское  Брауново  движение 


_ дви 

винтовбе  винтообразио  движе¬ 
ние 

вихревбе  вихрово  движение 
волновбе  вълново  движение 
вращательное  кръгообразно  [вър 
теливо1  движение 
гармонйческое  хармонично  дви? 
жени  е 

~,  дрейфовое  пълзящо  движение 

~  ибнов  движение  на  йони 

колебательное  колебателно  [треп¬ 
тели  в  о|  движение 
криволинейное  криволинейно 
движение 

~ ,  круговбе  вж.  движение,  враща¬ 
тельное 

маятниковое  1.  движение  на  ма¬ 
хало  2.  махално  движение 
механйческое  механично  дви¬ 
жение 

невихревбе  безвихрово  движе¬ 
ние 

~ ,  непрермвное  непрекъснато  дви¬ 
жение 

неравномерное  неравномерно  дви¬ 
жение 

неравномерно  ускбренное  не¬ 
равномерно  ускорено  движение 
обратное  обратно  движение 
относйтельное  относително  дви¬ 
жение 

переносное  преносно  движение 
периодйческое  периодично  дви¬ 
жение 

поступательное  постъпателно 
движение 

прямолинейное  праволинейно  дви¬ 
жение 

равномерно  замедленное  равно¬ 
мерно  закъснително  [равнозакъс- 
нително]  движение 

равномерно  криволинейное  рав 

номерно  криволинейно  движение 

равномерно  переменное  равно¬ 
мерно  променливо  движение 

~ ,  равномерно  переносное  равномер¬ 
но  преносно  постъпателно  движе¬ 
ние 

равномерно  прямолинейное  рав¬ 
номерно  праволинейно  движение 

синусоидальное  синусоидно  дви¬ 
жение 

тепловбе  топлинно  движение 
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дви 


злектронное  вж.  движение  алек- 
трбнов 

злектронов  движение  на  електро¬ 
ните,  електронно  движение 
движбк  м  плъзгач 
~  реостата  плъзгач  на  реостат 
двойниковатость  ж  кварца  близнене 
на  кварц 

двуволнйстость  ж  двойна  вълниетост, 
двувълнистост 

двулу  чепрелом  л  я  кнц  и  й  двул ъчево- 

пречупващ 

двускатнмй  двусклонен,  двустранен 
двухатомнмй  дв у  атомен 
двухвалентнмй  двувалентен 
двухкамерньш  двукамерен 
двухк&скаднмй  двустъпален 
двухпблюсник  м  дву  ПОЛЮСИ  ИК 

актйвнь1Й  активен  двуполюсник 
линейнмй  линеен  двуполюсник 
нелинейньш  нелинеен  двуполюс¬ 
ник 

пассйвнмй  пасивен  двуполюсник 
реальнмй  реален  двуполюсник 
зквивалентньш  еквивалентен  дву¬ 
полюсник 

двухпблюснмй  двуполюсен 
двухпроводнбй  двупроводен 
двухфазньгй  двуфазен 
деазратор  м  деаератор,  обезгазител 
деазрация  ж  деаерация,  обезгазяване 
деблокйровать  деблокирам 
деблокирбвка  ж  1.  деблокировка 
2.  деблокиране 

девиация  ж  физ.  девиация,  откло¬ 
нение 

~,частбтная  честотна  девиация,  че¬ 
стотно  отклонение 
деионизация  ж  1.  дейонизация  2.  де- 
йонизиране 

актйвная  активна  дейонизация 
~  гйза  дейопизиране  па  газ 
~  дуговбго  промежутка  дейониза¬ 
ция  на  дъгова  междина 
интенсйвная  шпеизивна  дейони¬ 
зация 

деионизйровать  дейонизирам 
действие  с  действие 

вьшрямйтельное  изправящо  [из¬ 
правително!  действие 

детекторное  детектор  но  действие 

о—,  дистанцибнкое  дистанционно 
действие,  действие  от  разстояние 


замедленное  забавено  [закъс- 
нително!  действие 
запоминающее  запомнящо  дейст- 
вие 

каскадное  каскадно  [стъпално] 
действие  (на  релейна  защита) 
мешающее  смущаващо  действие 
направленное  насочено  действие 
нелрермвное  непрекъснато  дейст¬ 
вие 

обратное  обратно  действие 
~  остаточной  магнйтной  индукции 
действие  на  остатъчната  магнитна 
индукция 

притягивающее  притеглящо  дей¬ 
ствие 

размагнйчивающее  размагнит- 
ващо  действие 

сетки,  зкранйрующее  екранира¬ 
що  действие  на  решетка 
— ,  ступенчатое  вж.  действие*  кас¬ 
кадное 

тепловбе  топлинно  [термично] 
действие 

термйческое  вж.  действие*  теп¬ 
ловбе 

тормозящее  спиращо  действие 
усилйтельное  усилващо  действие 

—  ,фил  ьтрующее  филтриращо  действ  и  * 

шунтирующее  имитиращо  дейст¬ 
вие 

злектродвйжущей  сйлм,  встреч- 
ное  насрещно  действие  [противо¬ 
действие!  на  електродвижещото  на- 
прежетие 

злектродвйжущей  сйлм,  соглас- 
ное  съгласувано  [съвпадащо!  дей¬ 
ствие  на  електродвижещото  на¬ 
прежение 

9кранйрующее  екраниращо  дей¬ 
ствие 

действовать  действувам 

~  на  автоматйческую  разгрузку  ав¬ 
томатично  разтоварвам 

—  на  отключение  изключвам 
~  на  сигнал  сигнализирам 
декада  ж  декада 

вспомогательная  спомагателна 

декада 

главная  главна  декада 
~,  двойная  двойна  декада 
~  десятков  декада  на  десетици 
замещающая  заместваща  декада 


п 


ДЕЛ 


запомин&ющая  запомняща  де¬ 
када 

измерйтельная  измервателна  де¬ 
када 

индуктйвностей  декада  на  индук¬ 
тивности 

индуктивности  индуктивна  дека- 
да 

■  магазина  сопротивлений  декада 
на  магазинно  съпротивление 
основная  основна  декада 
,  рмчажная  декада  с  ръкохватка, 
курбелна  декада 

сопротивлений  съпротивителна 
декада 

~  сбтен  декада  на  стотици 

счетиая  броячна  (сметачна!  де¬ 
када 

~ ,  частбтная  честотна  декада 

штепсельная  щепсел  на  декада 
шунтйрующая  шунтираща  дека¬ 
да 

декатрон  м  декатрон 

двухймпульсний  двуимпулсен 
декатрон 

одноймпульсний  едноимпулсен 
декатрон 

деклинатор  м  деклинатор,  деклина- 
ционна  бусола 

деклинация  ж  деклинация,  магнит¬ 
но  отклонение 

деклинбграф  м  самопишещ  деклино- 
метър 

деклинбметр  м  деклинометър 
декбгерер  м  декохерер 
декодер  м  декодер 
декодйрование  с  декодиране 

двойчное  двойно  декодиране 
<-«■'  команди  декодиране  на  команда 
декодйровать  декодирам 
декорреляция  ж  декорелация 
декремент  м  мат. у  радио  декремент 
~  затухания  декремент  на  затих¬ 
ване 

~  затухания,  логарифмйческий  ло¬ 
гаритмичен  декремент  на  затих¬ 
ване  (при  трептене ) 
линейнмй  линеен  декремент 
декреметр  м  декреметър 
деление  с  деление 

градуирбвочное  вок.  деление 
шкалм 

коллекторное  колекторно  деление 
начальное  начално  деление 


угловбе  ъглово  деление 
~  фази  деление  на  фаза 
~  частотм  деление  на  честота 
~  шкали  скално  деление 
делйтель  м  делител 

високовбльтний  делител  за  ви¬ 
соко  напрежение 
емкостний  капацитивен  делител 
калибрбванний  калиброван  (об¬ 
разцов!  делител 

~  кадровой  частоти  делител  на  ка¬ 
дрова  честота 

мощности  делител  на  мощност 
~  напряжения  делител  на  напреже¬ 
ние 

~  напряжения,  волновбдншй  вълно- 
воден  делител  на  напрежение 
~  напряжения,  емкостний  капаци¬ 
тивен  делител  на  напрежение 
~  напряжения,  индуктйвний  ин¬ 
дуктивен  делител  на  напрежение 
~  наряжения,  ламповмй  лампов  де¬ 
лител  на  напрежение 
~  напряжения  на  вмходе  изходен 
делител  на  напрежение 
~  напряжения,  омйческий  делител 
на  напрежение  с  активни  съпро¬ 
тивления,  активен  делител  на  на¬ 
прежения 

~  напряжения,  релейно-контакт- 

ний  релейно-контактен  делител 
на  напрежение 

низковбльтний  делител  за  нис¬ 
ко  напрежение 

омйческий  омичеп  делител,  де¬ 
лител  на  активно  съпротивление 
регулируеммй  регулируем  де¬ 
лител 

смешанний  смесен  делител 
~  стрбчной  частотм  делител  на  ре¬ 
дова  честота 

~  тока,  анбдний  аноден  делител  на 
тока 

~  частоти  делител  на  честота 
~  частоти,  двойчний  двоичен  де¬ 
лител  иа  честота 

~  частоти,  ймпульсний  импулсен 
делител  на  честота 
~  частотм,  интегрйрующий  инте¬ 
гриращ  делител  на  честота 
~  частотм,  параметрйческий  пара- 
метричен  делител  на  честота 
дельта-модуляция  ж  делта-модула¬ 
ция 
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ймпульсная  импулсна  делта- 
модулация 

дельта-функция  ж  делта-функция 
демодулйровать  демодулирам 
демодулятор  м  де.модулатор 
демодуляция  ж  де.модулация 
демонтйровать  разглобявам,  демон¬ 
тирам 

демпфер  м  демпфер,  амортисьор, 
смекчител,  успокоител,  затихва - 
тел 

механическия  .механичен  демп¬ 
фер 

злектрйческий  електрически  демп¬ 
фер 

демпфйрование  с  успокояване ,  за - 
тихване,  демпфиране 
апериодйческое  аиериодичио 
демпфиране 

воздушное  въздушно  демпфира¬ 
не 

~,  критйческое  критично  демпфи¬ 
ране 

линейное  линейно  демпфиране 
~ ,  магнитострикционное  магннто- 
стрикционно  успокояване 
масляное  маслено  успокояване 
оптимальное  оптимал!Ю  демпфи¬ 
ране  (успокояване] 
относйтельное  относително  демп¬ 
фиране  (затихване] 

~  цепи  затихване  на  верига 
демпфйровать  демпфирам,  успокоя¬ 
вам 

денситбметр  с  денситометър 

визуальнмй  визуален  деисито- 
метър 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  денситометър 
деполяризатор  м  деполяризатор 
деполяризация  ж  деполяризация 
держатель  м  държач,  държател,  ио- 
сач,  опора,  подпора 

~  анода  държач  (опора]  на  анод 

~  газопоглотйтеля  държач  на  газо- 
поглъщащо  вещество 
~  голбвки  държач  на  глава 
~  катушки  държач  на  бобина 

~  лампи  държач  на  лампа 

~  плавкон  вставки  носач  на  сто¬ 
пяема  вложка 

~  сетки  държач  на  решетка 
~  злектрода  държач  на  електрод 


деривацибнньш  деривационен,  откло 
нителен;  разклонителен 
деривация  ж  деривация,  отклонение; 
разклонение 

деталь  ж  детайл,  част,  елемент 
изоляционная  изолационен  де¬ 
тайл 

уллотнякпцая  уплътняващ  де¬ 
тайл 

зкранйрующая  екраниращ  детайл 
детандер  м  детандер 
детектйрование  с  детектиране,  из¬ 
правяне 

~  амплитудно  модулйрованнмх  ко- 
лебаний  детектиране  на  ампли¬ 
тудно  модулирани  трептения 
амплитУдное  амплитудно  детек¬ 
тиране 

анбдное  анодно  детектиране 
~  в  квадратйчном  режим  е  детек¬ 
тиране  в  квадратичен  режим 
двуполуперйодное  двуполупс- 
р йодно  изправяне  (детектиране) 
дибдное  диодно  изправяне  (де¬ 
тектиране] 

~  квадратйчное  квадратично  из¬ 
правяне  [детектиране] 
когерентное  кохерентно  детек¬ 
тиране 

линейное  линейна  детекция,  ли¬ 
нейно  детектиране 

многосеточное  многорешетъчио 
детектиране 

~,  пйковое  върхово  детектиране 
сеточное  решетъчно  детектиране 
~  сигнала  детектиране  на  сигнал 
~  сигнала  изображения  детектира¬ 
не  сигнала  на  образ 
синхрбнное  синхронно  детекти¬ 
ране 

фазовое  фазово  детектиране 
~  фазово-модулйрованнмх  коле- 
баний  детектиране  на  фазоио- 
модулирани  трептения 
детектнроватъ  детектирам,  изправям 
детектор  м  детектор,  изправител 
автокорреляцибннмй  автокоре- 
лационен  детектор 
амплитудно-модулйрованнмх  ко¬ 
лебай  и  й  еж.  детектор,  ампли¬ 
туди  Ь1Й 

амплитудни»  амплитуден  детек¬ 
тор 

анодни  и  аноден  детектор 
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баланси  ми  балансен  детектор 
болометрмческий  болометричен 
детектор 

— ,  взаимно -корреляцибннмй  взаим¬ 
но  корелационен  детектор 
газоразрядни»  газоразряден  де¬ 
тектор 

германиевнй  германиев  детектор 
гетеродйнннй  хетеродинен  детек¬ 
тор 

двухтактнмй  двутактен  детектор 
диоди ьш  диоден  детектор 
дифференциальннй  диференциа¬ 
лен  детектор 

дробни й  дробен  детектор 
~  излучения  детектор  на  излъчване 
измерйтельного  прибора  детектор 
на  измервателен  уред 
~  ймпульсно-модулмрованнмх  сиг- 
иалов  детектор  на  импулсно-мо- 
дулирлип  сигнали 
,  ймпульснь1й  частотинй  импулс¬ 
но-честотен  детектор 
— '  канала  изображения  детектор  на 
канала  на  образ 
карборун довий  карборундов  де¬ 
тектор 

катбдннй  катоден  детектор 
квадратйчний  квадратичен  де¬ 
тектор 

когерентннй  кохерентен  детек¬ 
тор 

кремниевий  силициев  детектор 
кристаллйческий  кристален  де¬ 
тектор 

ламповнй  лампов  детектор 
линейний  линеен  детектор 
магнйтннй  магнитен  детектор 
мбщний  мощен  детектор 
нел инейний  нелинеен  детектор 
~  огибающей  детектор  на  обвиваща 
отношений  вж.  детектор,  пробний 
пйковий  върхов  детектор 
пирйтовнй  пиритов  детектор 

регенератйвмий  сеточний  реге- 
неративен  решетъчен  детектор 
сеточний  решетъчен  детектор 

~  сигналов  изображения  детектор 
на  сигнални  образи 

~  с  обратной  связью  вж.  детектор, 
сеточний 

^  с  постоянним  контактом  детек¬ 
тор  с  постоянен  контакт 


~  с  расстроенним  контуром,  час- 
тбтннй  честотен  детектор  с  раз¬ 
строен  кръг 

~  с  точечньш  контактом,  криегал- 

лйческий  кристален  детектор  с 
точков  контакт 

~  супергетеродйнного  приемника, 
вторбй  втори  детектор  на  супер- 
хетеродинен  приемник 
~  супергетеродйнного  приемника, 
первмй  първи  детектор  на  супер- 
хетеродинен  приемник 
— %  температури ий  температурен  де¬ 
тектор 

тепловбй  топлинен  детектор 
~ ,  фазов  и й  фазов  детектор 

чаетбтнмй  честотен  детектор 
злектролитйческий  електроли¬ 
тен  детектор 

детектор-смесйтель  м  детектор-сме¬ 
сител,  смеситслен  детектор 
детектори  ий  дстекторен 
детерминант  м  дегер  ми  панта 
детонация  ж  детонация 

високочастбтная  високочестот¬ 
на  детонация 

медленная  бавна  детонация 
низкочаетбтная  нискочестотна 
детонация 

детонбметр  ж  дстонометър 
дефект  м  дефект;  повреда 
~  изображения  дефект  на  образ 
~  контакта  дефект  на  контакт 
дефектоекбп  м  дефектоскоп 

ультразвуковбй  ултразвуков  де¬ 
фектоскоп 

дефектоскопия  ж  дефектоскопия 
магнйтная  магнитна  дефекто¬ 
скопия 

ультразвуковая  ултразвукова 
дефектоскопия 
дефицит  м  дефицит 
дефицити  ий  дефицитен 

дефокусирбвка  ж  дефокуси ровка 
~  луча  дефокусировка  на  лъч 

~  при  отклонении  дефокусировка 
при  отклонение 
деформация  ж  деформация 

остаточная  остатъчна  деформа¬ 
ция 

отноейтельная  относителна  де¬ 
формация 

~  поля  деформация  на  поле 
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децибел  м  децибел  (единица  за  из¬ 
мерване  нивото  на  звук ) 
децибелметр  м  децибел  метър 
децинепер  м  децинепер 
дешифратор  м  дешифратор 
~  группового  кода  дешифратор  за 
групов  код 

— '  десятйчного  кода  дешифратор  за 
десетичен  код 

~  дуального  кода  дешифратор  за 
двоичен  1дуалеи1  код 
комбинйрующий  комбиниращ 
дешифратор 

многоканальньш  многоканален 
дени  фратор 

~  объектного  кода  дешифратор  за 
обектен  код 

частотний  честотен  дешифратор 
дешифрйрование  с  дешифриране 
дешифрйрованнмй  дешифриран 
дешифрйровать  дешифрирам 
дешифровка  ж  1.  дешифриране  2.  де- 
шифровка 

дешунтйрование  с  дешуитиране 
дезлектризация  ж  газа  деелектри- 
зация  на  газ 
деятельность  ж  дейност 
~ ,  грозовая  атмосферна  електри¬ 

ческа  дейност 

джоул  м  джаул  (единица  за  измер¬ 
ване  на  работа) 
диагонали  ж  диагонал 

,  измерйтельная  измервателен  диа¬ 
гонал 

индикаторная  индикаторен  диа¬ 
гонал 

~  моста  диагонал  на  мост 
~ ,  пйтаемая  захранван  диагонал 
~  жрйна  трубки  диагонал  на  екран 
на  тръба 

диаграмма  ж  диаграма 
~  актйвной  мощности  диаграма  на 
активната  мощност 
~ ,  векторная  векторна  диаграма 
дйсковая  регистрйрующая  дис¬ 
кова  регистрираща  диаграма 
^  излучения  диаграма  на  излъчване 
индикаторная  индикаторна  диа¬ 
грама 

интерференцибнная  пнтерферен- 
ционна  диаграма 

~  колебай  и  й  диаграма  на  трептения 
круговая  кръгова  диаграма 
.  линейная  линейна  диаграма 
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~  линейной  записи  диаграма  на 
линеен  запис 

нагрузочная  товарна  диаграма 
~  Найквйста  диаграма  на  Найкуист 
~  направленности  диаграма  на  на* 
соченост 

~  направленности  антенни  диа¬ 
грама  на  насоченост  на  антена 
~  направленности  антенни  в  вер- 
тикальной  плоскости  диаграма  на 
насоченост  на  антена  във  верти¬ 
кална  равнина 

направленности  антенни  в  гори* 
зонтальной  плоскости  диаграма  на 
насоченост  на  антена  в  хоризон¬ 
тална  равнина 

~  направленности  антенни  в  сво* 
ббдном  пространстве  диаграма  на 
насоченост  на  антена  в  свободно 
пространство 

~  направленности  антенни  в  форме 
восьмерки  диаграма  на  насоченост 
на  антена  във  форма  на  осморка 
~  направленности  антенни  в  форме 
кардиоиди  диаграма  на  насоче¬ 
ност  на  антена  във  форма  на  кар- 
диод 

— 1 •  направленности  антенни,  кру¬ 
говая  кръгла  диаграма  на  насоче¬ 
ност  на  антена 

~  направленности  антенни,  поляр- 
ная  полярна  диаграма  на  антена 
~  направленности  антенни  по  мощ¬ 
ности  диаграма  на  насоченост  на 
антена  по  мощност 
направленности  антенни  по  на- 
пряжению  диаграма  на  насоченост 
на  антена  по  напрежение 
направленности  громкоговорй- 
теля  диаграма  на  насоченост^  на 
високоговорител 

~  направленности  отражаюшего 
объекта  диаграма  на  насоченост  на 
отражаващ  обект 

~  направленности  пеленгатора  диа¬ 
грама  на  насоченост  па  пеленга- 
тор 

~  напряжениости  поля  диаграма  не 
напрегнатост  на  поле 

напряжений  диаграма  на  напре¬ 
жение 

,  неподвйжная  неподвижна  диа¬ 
грама 
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потенциальная  потенциална  диа¬ 
грама  (на  електроннооптична  си¬ 
стема  ) 

пространственно-временнйя  про¬ 
странствено-временна  диаграма 
раббчая  работна  диаграма 
~  распределения  звуковбго  давле- 
ния  диаграма  на  разпределение  на 
звуково  налягане 
расходомерная  разходомерна  диа¬ 
грама 

~  реактйвной  мощности  Диаграма 
на  реактивна  мощност 
регистрйрующая  регистрираща 
диаграма 

~  с  искровбй  записью  диаграма  с 
искров  запис 

телловая  топлинна  диаграма 
~  токов,  векторная  векторна  диа¬ 
грама  на  токове 

,  топографйческая  топографска 
диаграма 

^  точечной  записи  диаграма  с  точ¬ 
ков  запис 

трехмерная,  триизмерна  (тример¬ 
на]  диаграма 

угловбго  леремещения  прйвода 

диаграма  за  ъглово  преместване 
на  задвижване 

~  уровней  диаграма  на  нива 
~  устбйчивости  диаграма  на  устой¬ 
чивост 

фйзово-пространственная  фазо¬ 
во-пространствена  диаграма 
~  знергетйческих  уровней  диаграма 
на  енергийните  нива 
диамагнетйзм  м  диамагнетизъм 
диамагнетик  м  диамагнетик 
дийметр  м  диаметър 
~  круга  развертки  диаметър  на  кръ¬ 
га  на  развивка 
^  луча  диаметър  на  лъч 

прбвода  диаметър  на  проводник 
~  иятнд  диаметър  на  петно 
9Крйна  диаметър  на  екран 
диапазбн  м  диапазон,  обхват 

вариаций  диапазон  на  изменяне 
{вариране} 

~  вариации  частбт  диапазон  на  из¬ 
меняне  (вариране]  на  честота 
вбрхний  горен  диапазон 
весаблиовий  диапазон  на  всички 
вълни. 

воли  диапазон  на  вълни 


_ диа 

~  грбмкости  диапазон  на  гръмкост 
(на  звук) 

динамйческий  динамичен  диапа¬ 
зон 

дополнйтельнмй  допълнителен 

диапазон 

~  допуска  диапазон  на  допуск 
~ .  звуковбй  звуков  диапазон 
^  звукови х  частбт  диапазон  на  зву¬ 
кови  честоти 

~  измерения  диапазон  нп  измерване 
~  измерения  активи нх  сопротив- 
лений  диапазон  на  измерване  на 
активни  съпротивления 
~  измерения  вращйющего  момента 
диапазон  на  измерване  на  вър¬ 
тящ  момент 

~  измерения  времени  диапазон  на 
измерване  на  време 
~  измерения,  нйжний  долен  диапа¬ 
зон  на  измерване 
измерения,  ббщий  общ  диапазон 
на  измерване 

~  измерения  прибора  измервателен 
обхват  (диапазон)  на  уред  (апарат] 
~  измерения  скорости  вращения  диа¬ 
пазон  на  измерване  скоростта  на 
въртене 

~  измерения  температури  диапа¬ 
зон  на  измерване  на  температура 
~  измерения  тока  диапазон  на  из¬ 
мерване  на  ток 

~  колебай  и  й  диапазон  на  трептения 
конечний  краен  обхват  [диапа¬ 
зон] 

~  контраста  диапазон  на  контраст 

корбгких  волн  вж.  диапазбн,  хо¬ 
ро  гковол  нови  й 

коротковблновий  късовълнов  диа¬ 
пазон 

красочной  фонограмми,  динамй¬ 
ческий  динамичен  диапазон  на 
цвегна  фонограма 
механйческой  зйписи.  динами¬ 
чни#  Динамичен  диапазон  на 
механичен  запис 

— миллмметрбвий  милиметров  диа¬ 
пазон 

миллиметрбвих  волн  вж.  диапа- 
збн,  миллиметрбвмй 
^  модулации  диапазон  на  модула¬ 
ция 

~  иастрбйки  диапазон  на  настройка 
~  наситения  диапазон  на  од&шцанв 
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~,  начальньш  начален  обхват  [диа¬ 
пазон  I 

непрермвньш  непрекъснат  диа¬ 
пазон 

~  нйзких  частот  нискочсстотен  диа¬ 
пазон 

~  перегрузок  диапазон  на  претовар¬ 
ване 

~  передаваемих  частот  диапазон 
на  предавани  честоти 
~  перестрбйки  диапазон  на  прена- 
стройване 

~  показаний  диапазон  на  показания 
пблньш  пълен  диапазон 
помех  диапазон  на  смущения 
~  поперечной  фонограммьг  диапазон 
на  напречна  фонограма 
~  принимаемих  волн  диапазон  на 
приемани  вълни 

пропорциональньж  пропорцио¬ 
нален  диапазон 
раббчий  работен  диапазон 
~  раббчих  температур  диапазон  на 
работни  температури 
радиовещательньш  радиораз- 
пръскващ  диапазон,  диапазон  на 
радиовълни 

~  разбрбса  диапазон  на  разсейване 
растянутъш  разтеглен  диапазон 
~  регулйрования  диапазон  на  регу¬ 
лиране 

~  регулйрования,  отноейтельнмй 

относителен  диапазон  на  регули¬ 
ране 

сантиметрови»  сантиметров  диа¬ 
пазон 

~  сверхвисбких  частот  диапазон  на 
свръхвисоки  честоти 
^  синхронизации  диапазон  на  син¬ 
хронизация 

спектральнмй  спектрален  диапа¬ 
зон 

ультракоротковблновмй  ултра- 
късовълнов  диапазон 
-V  частот  диапазон  на  честоти 
чаетбтннй  честотен  диапазон 
~  шкалм  диапазон  на  скала 
~  злектрбнной  настройки  диапазон 
[•обхват]  на  електронна  настройка 

диапазони ь*й  диапазойен 
диапроектор  м  диапрожектор 
диатермия  ж  диатерадия 
диатермйчески  й  д-иатермичен 


диафрагма  ж  диафрагма,  мембрана, 
бленда 

—  громкоговорйтеля  мембрана  на 
високоговорител 

~  для  настройки  диафрагма  [мем¬ 
брана]  за  настройка 
~,  емкостная  капацитивна  диа¬ 
фрагма 

защйтная  защитна  диафрагма 
измерйтельная  измервателна  диа¬ 
фрагма 

~,  йрисовая  ирисова  диафрагма 
[бленда] 

~,  нормальная  нормална  диафрагма 
~,  развертьшающан  разгъваща  диа¬ 
фрагма 

расгровая  растерова  диафрагма 
~,  расходомерная  разходомер на  диа¬ 
фрагма 

сдвбенная  двойна  диафрагма 
сегментная  сегментна  диафрагма 
сменяая  сменяема  [сменна]  диа¬ 
фрагма 

согласующая  съгласуваща  диа 
фрагма 

~  с  прямоугбльной  щелью  диафраг 
ма  [ бленда ]  с  правоъгълен  отвоР* 
щелевая  мембрана  с  процеп** 
диафрагмйрование  с  диафрагмиране- 
диафрагмйровать  диафрагмирам 
дивергенция  ж-  дивергенцня 
дйзель  м  дизелов  двигател,  дизел 
дйзель-злектроход  м  дизелов 

електроход 

дизел  ь-злектровбз  м  дизелов  електри¬ 
чески  локомотив 
дйктор  м  говорител,  диктор 
диктофон  м  диктофон 
дилатометрйческий  дилатометричев 
дилатбметр  м  дилатометър 
дина  ж  дина  (единица  за  измерване' 
на  сила  от  абсолютната  измерва¬ 
телна  система ) 

динамик  м  електродинамичен  висо¬ 
коговорител 
динамика.  динамика 
дннамйческий  динамичен 
динамомашйна  ж  динамомашнна 
динамбметр  м  динамометър. 

злектрнческй»  електрически  ди¬ 
намометър 

дина-трон  м  динатрон,  негатрон 
динбд  м  динод 
диод  м  диод 


77 


~  автоматйческой  регулировки  уси¬ 
ления  диод  за  автоматично  регу¬ 
лиране  на  усилването 
вакуум  ний  вакуумен  диод 
варакторньш  вж.  диод,  параме- 
трйческий 

~  в  режйме  насьпцения  диод  в  ре¬ 
жим  на  насищане 

~  в  режйме  ограничения  тока  про¬ 
странствени  мм  заря дом  диод  в 
режим  за  ограничаване  тока  с 
пространствен  заряд 
в  режйме  пространственного  за¬ 
ряда  диод  в  режим  на  пространст¬ 
вен  заряд 

— ,  вьшрямйтельнь|й  изправящ  диод 
високочастбтний  високочесто¬ 
тен  ДИОД 

гасящий  гасящ  диод 
германиеви#  германиев  диод 
двойнбй  двоен  диод 
двухбазовий  полупроводнико¬ 
вия  полупроводников  диод  с  две 
бази 

демпфйрующий  затихващ  [демп- 
фиращ]  диод 

детектори ий  детекторен  диод 

~  Зенера  диод  на  Зенер  [Ценер), 
Ценеров  диод 

измерйтельньш  измервателен  ди¬ 
од 

ймпульсний  импулсен  диод 
йонньш  шумовой  йонен  шумов 
диод 

канальнин  канален  диод 
контрольний  контролен  диод 
кремниевцй  силициев  диод 
кристаллический  кристален  диод 
лавини мй  лавинен  диод 
низкочастбтний  мбщний  ниско- 
честотен  мощен  диод 
ограничйтельний  ограничаващ 

ДИОД 

обра  щен  ний  обръщаем  диод  (вид 
тунелен  диод,  при  който  тунел¬ 
ният  ефект  се  развива  при  обратно 
напрежение) 
опорния  опорен  диод 
отсекающий  вж.  диод,  ограни¬ 
чйтельний 

параметрйческий  параметрнчен 

ДИОД 

параметрйческий  таблетбчний 

параметрнчен  таблетъчен  диод 


_ дио 

параметрйческий  точечний  пара 
метричен  точков  диод 
параметрйческий  зпитаксиаль- 

ннй  параметрнчен  епитаксиален 
диод 

патрони  ий  патронен  диод 
~ •,  переключающий  превключващ 
диод 

переключающий  неуправляеми# 
превключващ  неуправляем  диод 
переключающий  управляемьш 
превключващ  управляем  диод 
планарнмй  диффузионний  пла- 
нарен  дифузен  диод 
~ плоскостнбй  плоскостен  диод 
плоскопараллельний  плоскопара- 
лелен  диод 

полупроводников  и  й  полупровод¬ 
ников  диод 

~  привязки  уровня  вж.  диод,  фик- 
сйрующий 

с  большйм  обрати  им  сопротив- 
лением  диод  с  голямо  обратно  съ¬ 
противление 

сверхвмсокочастбтний  свръхви 
сокочестотен  диод 

~  с  двумя  основйниями,  полупро- 
водникбвий  полупроводников  диод 
с  две  основи 

~  с  запирающим  елбем,  полупро- 
водникбвий  полупроводников  диод 
със  запушващ  [спиращ]  слой 

смесйтельний  смесителен  диод 

~  с  тбчечньш  контактом,  полупро- 
водникбвий  полупроводников  ди¬ 
од  с  точков  контакт 

~  тлеющего  разряда  диод  с  тлееиХ 
разряд 

точечний  точков  диод 
тройнбй  троен  диод 
туннельньш  тунелен  диод 
универсальний  универсален  диод 
~  фиксации  уровня  диод  за  фикси¬ 
ране  на  ниво 

фиксйрующий  фиксиращ  диод; 
диод,  задържащ  нивото 

цилиндрйческий  цилиндричен  ДИ-т 
од 

четирехелбйний  полупроводни¬ 
ковия  четирислосн  полупровод¬ 
ников  ДИОД 

~ ,  шумовой  шумов  диод 
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аквивалентнмй  еквивалентен  ди¬ 
од  (за  триод  или  многоелект  родна 
лампа ) 

злекронньш  електронен  диод 
дибд-пентбд  м  диод-пентод 
дибд-тетрбд  м  диод-тетрод 
дибд-трибд  м  диод-триод 

тройнбй  троен  диод-триод 
диоди  мй  диоден 
диплексер  м  диплексер 

мостовбй  мостов  диплексер 
дипбль  м  дипол 

актйвнмй  активен  дипол 
акустйческий  акустичен  [звуков] 
дипол 

волновбй  вълнов  дипол 
вращающийся  въртящ  се  дипол 
встрбенньш  вграден  дипол 
~  Герца  дипол  на  Херц 

горизонтальннй  хоризонтален 
дипол 

двойнбй  двоен  дипол 
двойнбй  петлевбй  дипол  с  двойна 
извивка 

днапазбннмй  диапазонен  дипол 
жесткий  твърд  [неподвижен]  дн- 
лол 

избгнутмй  огънат  дипол 
кольцевой  кръгов  дипол 
кбмнатньш  стаен  дипол,  дипол  за 
стая 

круговбй  еж.  дипбль,  кольцевой 
— магнйтнь!й  магнитен  дипол 
мягкий  мек  дипол 
направляющий  насочващ  дипол 
настроени ий  настроен  дипол 
одинбчнмй  единичен  дипол 
одноволновмй  вж.  дипбль,  вол- 
иовбй 

пассивтй  пасивен  дипол 
передающий  предаващ  дипол 
петлевбй  сгънат  [затворен,  рам¬ 
ков  }  дипол 

полувблновшй  полувълнов  ДИПОЛ 
(за  половин  дължина  на  вълната) 
приеми и й  приемен  дипол 
,  прнемно-передаюший-  приемно- 
яредаващ  дипол 

снмметрйчнмй  симетричен  дипол 
слбженнмй  вж.  дипбль,  петле¬ 
вбй 

тр^бчатнй  тръбен  дипол 
цилиндрйческий  цилиндричен 
дипол 


широкополбснмй  широколентов 
дипол 

щелевбй  дипол  с  процеп 
злектрйческий  електрически  ди¬ 
пол 

злементарний  елементарен  дипол 
дипол  ь-рефлектор  м  дипол-рефлек- 
тор,  дипол-отража тел,  отражаващ 
дипол 

директор  м  директор,  насочващ  ди¬ 
пол 

диск  м  диск 

~  для  записи,  бумажнмй  хартиен 

диск  за  запис 

закорачивающий  диск,  свързващ 
накъсо 

зеркальннй  огледален  диск 
кодйрующий  кодиращ  диск 
КОДОВ Ь1Й  кодов  диск 
лйнзовмй  лещовиден  диск 
монокристаллйческий  монокри- 
стален  диск 

Нипкбва  диск  на  Нипков 
^  номеронабирателя  диск  [шайба] 
за  избиране  на  номер 
оцифрованний  диск  с  цифри 

лечатающий  печатащ  диск 
прермваюгций  прекъсващ  диск 

программний  програмен  диск 

~  пройгривателя  пластйнок  грамо¬ 
фонен  диск  (за  плочи ) 
развертмвающий  разгъваш  диск 
раслределйтельний  разпределящ 
диск 

регулирбвочний  регулиращ  диск 

~  Рзлбя  диск  на  Релей 

сеточньай  решетъчен  диск 
стробоскопйческий  стробоскопи- 
чен  диск 

~  сцепления  диск  за  зацепване 
[свързване] 

^  счетчика,  стробоскопйческий  стро- 
боскопичен  диск  на  електромер 
— '  счетчика,  тормознбй  спирачен 
диск  на  електромер 
~ ,  фрикционний  фрикционен  диск 
~  числовото  хбда  диск  на  чиедов 
ход 

щелевбй  диск  с  процеп 
дискретизация  ж  сигнала  прикрива¬ 
не  на  сигнал 

дискретнмй  дискретен,  прикрит,таев, 
секретен 
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дискриминант  м  дискриминанта 
дискриминатор  м  дискриминатор 

амплитудньш  амплитуден  дис¬ 
криминатор 

временной  дискриминатор  на 
време 

двухтактнмй  двутактен  дискрими¬ 
натор 

дифференциальньш  диференциа¬ 
лен  дискриминатор 
~ ,  ймпульсньш  импулсен  дискрими¬ 
натор 

ймпульсов  вж.  дискриминатор, 
ймпульсньш 

~ ,  многоканальньж  многоканален 
дискриминатор 

^  налряжения  дискриминатор  на 
напрежение 

одноканальньш  едноканален  дис¬ 
криминатор 

разностнмй  дискриминатор,  дей¬ 
ствуващ  на  разлика 
~  счетного  типа  дискриминатор 
броячен  тип 

фазово-амплитудний  фазово- 
амплитуден  дискриминатор 
~ ,  фйзовмй  фазов  дискриминатор 
~ ,  частотньш  честотен  дискрими¬ 
натор 

дискриминация  ж  длйтельности 
ймпульсов  дискриминация  на  про¬ 
дължителност  на  импулси 
дислокация  ж  дислокация 
диспергйрующий  днспергиращ 
дисперсия  ж  дисперсия 
~  гармбник  дисперсия  на  хармоници 
~  случайной  величини  дисперсия 
на  случайна  величина 
~  шума  дисперсия  на  шум 
диспетчер  м  диспечер 
диспетчеризация  ж  диспечеризация 
диспетчерская  ж  диспечерска  стая 
диссектор  м  дисектор 
диссипация  ж  енергии  дисипапия 
на  енергия 

диссонанс  м  дисонанс 
диссоцнация  ж  дисоциация 

термйческая  термична  дисоциа¬ 
ция 

електрйческая  електрическа  ди¬ 
социация 

~ ,  злектролитйческая  електролитна 
дисоциация 

дистанци^нньня  дистанционен 


. . . . . ДИЕ 

дистанция  ж  дистанция,  разстояние 
дисторсия  ж  дисторсия,  изкривяване 
дистрибутйвность  ж  мат.  дистрибу- 
тивност,  разпределение 
дифманометр  м  диференциален  мано¬ 
метър 

дифракция  ОЮ  дифракция 
~  радиовблн  дифракция  на  радио¬ 
вълни 

~  света  дифракция  на  светлина 
~  алектронов  дифракция  на  елек¬ 
трони 

дифферентбметр  м  диферентометър 
дифференциад  м  диференциал 
дифференциатор  м  диференциатор 
дифференцйрование  с  диференциране 
~  сигналов  диференциране  на  сиг* 
нали 

диффузбметр  м  дифузометър 
диффузия  ж  дифузия 

амбиполярная  амбиполярна  ди¬ 
фузия 

биполярная  биполярна  дифузия 
~  носйтелей  заряда  в  полупровод¬ 
ника*  дифузия  на  носителите  на 
заряд  в  полупроводници 
объемная  обемна  дифузия 
диффузор  м  акуст.  мембрана,  ди- 
фузор 

~  громкоговорйтеля  мембрана  на 
високоговорител 

диффузодержатель  м  громкоговорй¬ 
теля  държач  на  мембраната  на 
високоговорител 

диффундйровать  дифундирам,  про¬ 
никвам 

дихройческий  дихроничен 
диелектрик  м  диелектрик 

анизотрбпний  анизотропен  ди¬ 
електрик 

високочастбтнмй  високочесто¬ 
тен  диелектрик 

воздушньш  въздушен  диелектрик 
гетерополярний  хетерополярен 
диелектрик 

гомеополярний  хомеополярен 
диелектрик 

— ,  дипбльний  диполен  [полярен] 
диелектрик 

жйдкий  течен  диелектрик 
искусственньш  изкуствен  диелек¬ 
трик 

—  ,  керамйческий  керамичен  диелек- 

рик 
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нейтральнмй  неполярси  [неу¬ 
трален]  диелектрик 

,  неполярний  вж.  дизлектрик, 
нейтральнмй 

-V-,  органйческий  органичен  диелек¬ 
трик 

полярньш  полярен  диелектрик 
слойстьш  слоест  диелектрик 
дизлектрйческий  диелектрически 
дл  и  на  ж  дължина 
~  антенни,  действующая  действу¬ 
ваща  дължина  на  антена 
~  волни  дължина  на  вълна 

волни  в  вакууме  дължина  на  въл¬ 
ната  във  вакуум 

волни  в  воздухе  дължина  на  въл¬ 
ната  във  въздух 

~  волни  в  волновбде  дължина  на 
вълната  във  въл повод 
~  волни,  гранйчная  гранична  дъл¬ 
жина  на  вълна 

~  волни,  критйческая  критична 
дължина  на  вълна 
~  волни,  мннимальная  минимална 
дължина  на  вълна 
волни,  номинальная  номинална 
дължина  на  вълна 
^  волни,  плазменная  плазмена  дъл¬ 
жина  на  вълна 

~  волньг,  пороговая  прагова  дъл¬ 
жина  на  вълна 

волни,  предельная  гранична  [пре¬ 
делна]  дължина  па  вълна 
волни,  зффектйвная  ефективна 
дължина  на  вълна 
~  диффузии  вж .  длина,  диффузибн- 
ная 

диффузибнная  дифузна  продъл¬ 
жителност 

~  дирок,  диффузиониая  дифузна 
дължина  иа  дупки 
излучателя  дължина  на  излъчва¬ 
тел 

~  наклбнного  приближения  дължи¬ 
ла  на  наклонено  приближение 

~  параллельного  расположения  дъ л~ 
жила  на  паралелизъм,  дължина 
на  паралелно  приближение 

^  прбвода,  актйвная  активна  дъл¬ 
жина  на  проводник 

~  раббчей  волни  дължина  на  ра¬ 
ботна  вълна 

~  разрива  дължина  на  прекъсване 


~  разрива,  ббщая  обща  дължина 
на  прекъсване  [разрив] 

~  резонансной  волни  дължина  на 
резонансна  вълна 

—  свободното  пробега  дължина  на 
свободен  пробег  (на  електрон  или 
дупка ) 

~  собственной  волни  дължина  на 
собствена  вълна 

зквивалснтная  еквивалентна  дъл¬ 
жина 

злектрйческая  електрическа  дъл¬ 
жина 

~  якоря,  расчетная  разчетна  [из¬ 
числена]  дължина  на  котва 
длинновблновий  дълговълнов 
длйгельность  ж  продължителност, 
трайност 

~  задержки  продължителност  на  за¬ 
бавяне  [задържане] 

—  звукозаписи  продължителност  на 
звукозапис 

~  ймпульса  продължителност  на  им¬ 
пулс 

~  ймпульса,  переменная  промен¬ 
лива  продължителност  на  импулс 
~  кадровото  гасящего  ймпульса 
продължителност  на  гасящия  им¬ 
пулс  и  а  кадър 

~  корреляции  продължителност  на 
корелация 

~  перехбдного  процесса  продължи¬ 
телност  на  преходен  процес 
~  перйода  продължителност  на  пе¬ 
риод 

~  послесвечения  продължителност 
на  послесветене 

~  разговора,  платная  таксуваема 
продължителност  па  разговор 
~  реверберации  продължителност 
на  реверберации 

—  сигнала  продължителност  на  сиг¬ 
нал 

~  стрбчного  гасящего  ймпульса 

продължителност  и  а  импулс  за 
гасене  на  ред 

/-/  такта,  переменная  променлива 
продължителност  на  такт 
~  фронта  продължителност  на 
фронт 

дно  с  злектронно  -лучевбй  трубки  дъно 
на  електроннолъчева  тръба 
добрбтность  ж  качествено  число,  ка¬ 
чествен  фактор,  <3 -фактор 
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~  катушки  качествен  фактор  на 
бобина 

конденсатора  качествен  фактор  на 
кондензатор 

~  контакта  качествен  фактор  на 
контакт 

контура  качествен  фактор  на  кръг 
лампи  качествен  фактор  на  лампа 
нагруженного  контура  качествен 
фактор  на  натоварен  кръг 
~  резонатора,  нагруженная  каче¬ 
ствен  фактор  на  натоварен  резо¬ 
натор 

.дождемер  м  дъждомер 
дозатор  м  дозатор 

весовбй  автоматйческий  авто¬ 
матичен  дозатор  на  тегло,  автома¬ 
тичен  тегловен  дозатор 
объемнмй  обемен  дозатор 
дозиметр  м  дозиметър 

интегральньш  интегрален  дози- 
мегър 

ионизацмбннмй  йонизационен 
дозиметър 

~  мгновеннмх  значений  дозиметър 
за  моментни  стойности 
с  предупредйтельнмм  сигналом 
дозиметър  с  предупредителен  сиг¬ 
нал 

дозиметрия  ж  дозиметрия 
долговечность  ж  дълготрайност 
долговечньш  дълготраен 
домен  м  физ.  област 
донор  м  донор  (вещество  в  чист  по¬ 
лупроводник,  което  повишава  кон - 
центрирането  на  свободните  елек ; 
трона ) 

дбпуск  м  допуск,  толеранс 
дорога  ж,  злектрифицйрованная 
жп.  електрифицирана  (железо¬ 
пътна)  линия 
дорожка  ж  пътека,  диря 

двусторбиняя  звуковая  двустран¬ 
на  звукова  пътека 

— ,  двухтактная  звуковая  двутактна 
звукова  пътека 
звуковая  звукова  пътека 
контрольная  контролна  пътека 
магнйтная  магнитна  пътека 
— ,  многократная  звуковая  много¬ 
кратна  звукова  пътека 
~  с  изменчивой  амплитудой,  зву¬ 
ковия  звукова  пътека  с  промен¬ 
лива  амплитуда 
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~  с  изменчивой  плбтностью,  зву¬ 
ковая  звукова  пътека  с  променя¬ 
ща  се  плътност 

фотографйческая  фотографиче- 
ска  пътека 

доска  ж  дъска,  плоча,  табло 
~  громко  говори  теля,  отражатель- 

ная  отразяваща  дъска  на  високо¬ 
говорител 

коммутационная  дъска  [табло, 
плоча!  за  превключване 
приббрная  табло  [плоча]  за 
уреди 

распределйтельная  разпредели¬ 
телно  табло  1нолс] 
дребезжание  с  трептене  (на  теле¬ 
фонна  мембрана ) 

дрейф  м  дрейф,  плуване,  изместване 
~  вь1Ходнбго  напряжения  дрейф  на 
изходното  напрежение 
катоднмй  катоден  дрейф 
нулевбй  отметки  дрейф  на  лула 
~  пуля  вж.  дрейф  нулевбй  отметки 
~  частотм  дрейф  на  честота,  често¬ 
тен  дрейф 

~  злектрбноз  дрейф  на  електрони, 
електронен  дрейф 
дренаж  м  дренаж 

поляризбваннмй  поляризиран 
дренаж 

прямбй  директен  дренаж 
уейленнмй  усилен  дренаж 
дробление,  с  ймпульсов  разкъсване 
на  импулси 
дрбссель  м  дросел 

анбднмй  аноден  дросел 
~  вмебкой  частотм  вж.  дрбссель, 
вмеокечаетбтньш 
вмеокочаетбтннй  високочесто¬ 
тен  дросел 

двойнбй  двоен  дросел 
~  для  подавления  помех  дросел  за 
подтискане  на  смущения 
добавочньш  допълнителен  дро¬ 
сел 

заграждающий  заграждащ  дро¬ 
сел 

заряднмй  зареждащ  [заряден] 
дросел 

защйтнмй  защитен  [предпазен] 
дросел 

компенейрующий  компенсиращ 
дросел 


ДРО _ 

модуляцибннмй  модулационен 
дросел 

**  насмщения  дросел  с  насищане 

0*0,  низкочастотнмй  нискочестотен 
дросел,  дросел  за  ниска  честота 
00,  образцов ьж  еталонен  [образцов] 
дросел 

~ ,  огранйчивающий  ограничаващ 

дросел 

ограничйтельнь!Й  вж.  дрбссель, 
огранйчивающий 

~  подавления  фона  дросел  за  под¬ 
тискане  на  фон 

~  регулировки  тембра  дросел  за  ре¬ 
гулиране  на  тембър 

0~%  регулирбвочнмй  регулиращ  дро¬ 
сел 

регулйрующий  вж.  дрбссель, 
регулирбвочний 

сглаживающий  изглаждащ  дро¬ 
сел,  дросел  за  изглаждане 
**  с  насьпценньш  сердечником  дро¬ 
сел  с  наситена  сърцевина 

00  с  подмагнйчиванием  постоя  нн  им 
тбком  дросел  с  постоя  ннотоково 
подмагнитване 

00  с  регулйруемьш  воздушньш  за- 
збром  дросел  с  изменяема  въздуш¬ 
на  междина 

00  с  ферромагнйтннм  сердечником 

дросел  с  феромагнитна  сърце¬ 
вина 

00%  уравновешивающий  уравновеся- 
ващ  дросел 

**■',  ускоряющий  ускоряващ  дросел 

фазосдвигйющий  фазоизместващ 
(фазовъртящ]  дросел 
00  фйльтра  дросел  на  филтър 
дрбссельний  дроселен 
дуга  ж  дъга 

вбльтова  Волтова  дъга 
■’ч/,  длйнная  дълга  дъга 

*’4',  зеркальная  огледална  дъга 
^  >  корбткая  къса  дъга 

открмтая  открита  дъга 

перемеж&ющаяся  прекъсваща 
се  дъга 

-4',  расчетная  пблюсная  изчислена 
полюсна  дъга 

-Чч  свйрочная  заваръчна  дъга 
,  световая  светлинна  дъга 
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00,  сквозная  пронизваща  дъга 

алектрйческая  електрическа  дъга 
дуговбй  дъгов 

дугогасйтель  м  дъгогасител 
дугогасйтельнмй  дъгогасителен 
дугостбйкий  дъгоустойчив,  дъгоиз- 
дръжлив 

дугостбйкость  ж  дъгоустойчивост 
дужка  ж  ръчка,  дръжка  (във  форма 
на  дъга) 

дуплекс  м  тлф.  дуплекс 
дуплексньж  дуплексен 
дутье  с  духане,  издухване,  продух¬ 
ване 

воздушное  въздушно  издухване 
00,  магнйтное  магнитно  продухване 
масляное  маслено  издухване 

00,  поперечное  напречно  издухване 
00,  продбльное  надлъжно  издухване 
дммосбс  м  димосмукач,  димен  вен¬ 
тилатор 

дьшохбд  м  димоход,  димен  каналг 
фукс,  комин 
дмрка  ж  дупка 

00,  инжектйрованная  инжектирана 
дупка 

00,  положительная  положителна  дуп¬ 
ка 

— -,  злектрбкная  електронна  дупка 

Е 

единица  ж  I.  мат.  единица  2.  изм. 

електрическа  единица 
00,  абсолютная  абсолютна  единица 
и-',  внесистемная  извънсистемна  еди¬ 
ница  * 

~  грбмкости  единица  за  сила  на 
чувано,  единица  за  гръмкост 

двойчная  инф.  двоична  единица 
~  емкости  единица  за  капацитет 
~  заряда  единица  за  натовареност 

~  излучения  единица  за  излъчване 
~  измерения  измервателна  единица 

~  индуктивности  единица  за  индук¬ 
тивност 

~  информации,  двойчная  двоична 

единица  за  информация 
магнйткая  магнитна  единица 
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~  магнйткой  индукции,  абсолют- 

ная  абсолютна  единица  за  магнит¬ 
на  индукция 

международния  международна 
( измервателна )  единица 
~  мощности  единица  за  мощност 
^  напряжения  единица  за  напреже¬ 
ние 

напряженности  магнитното  по¬ 
ля,  абсолютния  абсолютна  едини¬ 
ца  за  напрегнатост  на  магнитно 
поле 

^  напряженности  злектрйческого 

поля  единица  за  напрегнатост  на 
електрическо  поле 
~  освещенности  единица  за  освете¬ 
ност 

основния  основна  единица 
лередачи  единица  за  предаване 
**  потенциала  единица  за  потенциал 
^  потенциала,  практйческая  прак- 
тическ  .‘единица  за  потенциал 
практйческая  практическа  еди¬ 
ница 

производния  производна  единица 
~  работи  злектрйческого  поля  еди¬ 
ница  за  работа  на  електрическо 
поле 

раббчая  работна  единица 
~  сйль|  единица  за  сила 
~  сопротивления  единица  за  съпро¬ 
тивление 

~  частотм  единица  за  честота,  че¬ 
стотна  единица 
тарйфная  тарифна  единица 
и*,  злектрйческая  електрическа  еди¬ 
ница 

злектро€мкости,  абсолютния  аб¬ 
солютна  единица  за  електрокапа- 
цитет 

алектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  единица 

злектростатйческая  електроста¬ 
тична  единица 
единйчнмй  единичен 
5мкостнь»й  капацитивен 
€мкость  ж-  капацитет 

~  аккумулйрованной  знергии  ка¬ 
пацитет  на  акумулирана  енергия 

~  акнумулйтора  капацитет  на  аку¬ 
мулатор 

анбд  кат 6д  капацитет  анод— ка¬ 
тод 


~  анбд— сетка  капацитет  анод — 
решетка 

~  анода,  сббственная  собствен  ка¬ 
пацитет  на  анода 
~  антенни  капацитет  на  антена 
барьерная  бариерен  [преграден] 
капацитет 

блокйрующая  блокиращ  капа¬ 
цитет 

буферния  буферен  капацитет 
входния  входен  капацитет 
виходная  изходен  капацитет 
вмхоДная  междузлектрбдиая  из¬ 
ходен  между  електроден  капацитет 
~  гранйчного  слоя  капацитет  на 
граничния  пласт  [слой] 
действующая  действуващ  капа¬ 
цитет 

динамйческая  динамичен  капа¬ 
цитет 

~  дискретното  сигнала  капацитет 
на  дискретния  сигнал 
диффузибнная  дифузен  [дифузно- 
неи]  капацитет 

добавочная  допълнителен  капа* 
цитет 

~  зазора  капацитет  на  отвор 
~  запирающего  слоя  капацитет  на 
спиращия  слой 

запоминающая  запомнящ  капа¬ 
цитет 

~  запоминающего  устройства  капа¬ 
цитет  на  запомнящо  устройство 
~  записи  обем  на  запис 
~  канала  связи  капацитет  на  ка¬ 
нала  за  връзка 

~  катушки  капацитет  на  бобина 
~  катушки,  сббственная  собствен 
капацитет  на  бобина 
~  колебйтельного  контура  капаци¬ 
тет  на  трептящ  кръг 
компенсйрующая  изравнителен 
капацитет 

~  конденсатора  капацитет  на  кон¬ 
дензатор 

~  лампи,  внутренняя  вътрешен  ка¬ 
пацитет  на  лампа 

~  лймпи,  входная  входен  капацитет 
на  лампа 

лампи,  виходная  изходен  капа¬ 
цитет  на  лампа 

~  лАмпиг  паразитна»  паразита# 

капацитет  на  лампа 
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~  лампи,  «холодная»  «студен»  ка¬ 
пацитет  на  лампа,  капацитет  на 
лампа  на  студено 

— ' ,  междувиткбвая  капацитет  между 
навивки 

междузлектрбдная  между  елек¬ 
троден  капацитет 

~ ,  ме  ж  електрод  на  я  вж.  емкость, 
междузлектрбдная 

меж електродна я  пряма я  пряк 
междуелектроден  капацитет 

~,  накопйтельная  натрупан  капа¬ 
цитет 

~ ,  начальная  начален  капацитет 
нелинейная  нелинеен  капацитет 

~  непреривного  сигнала  капацитет 
на  непрекъснат  сигнал 

номинальная  номинален  капаци¬ 
тет 

остаточная  остатъчен  капацитет 

~  памяти  капацитет  на  паметта 
паразйтная  паразитен  капацитет 

переменная  променлив  капаци¬ 
тет 

~  перфокарти  капацитет  на  перфо ? 
карта 

пблная  общ  | пълен]  капацитет 
лредельная  граничел  капацитет 

приведенная  приведен  капацитет 

~ ,  продольная  линеен  капацитет 
проходна я  проходен  капацитет 
раббчая  работен  капацитет 
разрядния  разряден  капацитет 

раслределенная  разпределен  ка¬ 
пацитет 

~  рассеяния  вж.  емкость,  паразйт¬ 
ная 

~  связи  капацитет  на  връзка 

~  сетка — анод  вж.  емкость  анод — 
сетка 

~  сетка — катод  капацитет  ре¬ 

шетка — катод 

~  сеточной  цепи  капацитет  на  реше¬ 
тъчна  верига 

~  сигнала,  информацибнная  инфор¬ 
мационен  капацитет  на  сигнал 
симметрйрующая  симетриращ 
капацитет 

~,  сббственная  собствен  капацитет 


сосредотбченная  съсредоточен 
капацитет 

~,  статйческая  статичен  капацитет 
удельная  специфичен  капацитет 
укорачивающая  скъсяващ  {нама¬ 
ляващ)  капацитет 
уравнйтельная  изравняващ  ка¬ 
пацитет 

~  фази  линии  капацитет  на  фазата 
на  линия 

~  фйльтра  капацитет  на  филтър- 
~  «холодная»  «студен»  капацитет 
частйчная  частичен  капацитет 
— ,  шунтйрующая  шунтиращ  капа¬ 
цитет 

~  щели  капацитет  на  процепа 
зквивалентная  равностоен  (екви¬ 
валентен]  капацитет 
злектрйческая  електрически  ка¬ 
пацитет 

зталбнная  еталонен  капацитет 
зффектйвная  ефективен  капаци¬ 
тет 

~  ячейки  запоминающего  устрой¬ 
ства  капацитет  на  запаметяващо 
устройство 

Ж 

жало  с  острие  (на  игла  и  др.) 

~  паяльника  острие  на  поялник 
жалюзй  мн.  жалузи 
жаропрбчность  ж  огнеупорност  (за¬ 
пазване  на  механичната  якост  и 
физикохимичните  свойства  при  ви¬ 
соки  температури ) 
жаростбйкость  ж  огнеустойчцвост, 
термоустой  чивост  ( устойчивост 
срещу  оксидационно  действие  на 
газове  и  въздух  при  високи  темпе¬ 
ратури) 

жароупбрность  ж  вж.  жаростбйкость 
железо  с  желязо 

високочастбтное  високочестотно 
желязо 

карбонйльное  карбонилно  желя¬ 
зо  (магнитен  материал ) 
магнйтно-мягкое  магнитно  меко 
желязо 

злектролитйческое  електролит¬ 
но  желязо 

железо-армко  армко-желязо  (тех¬ 
нически  чисто  желязо) 
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желудь  м  жълъд  (миниатюрна  елек¬ 
тронна  лампа ) 

жемчужинка  ж  перлов  кондензатор 
жесткость  ж  твърдост 

акустнческая  остар.  акустична 
твърдост  (устойчивост,  еластич¬ 
ност] 

жйдкость  ж  течност 

~,  кремний-органйческая  силицие- 
воорганична  [силиконна]  течност, 
сиелектрик 

проводящия  проводима  течност 

~ ,  фтороорганйческая  флуороорга- 
нична  течност  (диелектрик) 

~ ,  злектроизолйрукицая  електро- 
изолираща  течност 

жйла  ж  жило  (сноп  от  изолирани 
проводници,  в  кабел) 

алюмйниевая  алуминиево  жило 
больная  повредено  жило 
вспомогательная  помощпо  [спо¬ 
магателно]  жило 
гйбкая  многопрбволочная  гъвка¬ 
во  многопроводно  жило,  лйцс 

~,  двойния  двойно  жило,  двоен 
проводник 

здорбвая  здраво  [неповредено] 
жило 

~,  кабельная  кабелно  жило 
~ ,  контрольная  контролно  жило 
~ ,  медная  медно  жило 

мишурная  сърмено  жило 
нулевия  нулево  жило,  нулев 
проводник 
полая  кухо  жило 

~  сегментной  форми  жило  със  сег¬ 
ментна  форма 
сплошная  плътно  жило 

— ,  центральная  централно  [вът¬ 
решно]  жило 

~,  зкранйрованная  ширмовано  жи¬ 
ло 

жйльность  ж  набеля  жилност  на 
кабел 

журнал  м,  алпаратний  апаратен 
дневник 


3 

заблокирбвьшать  блокирам 
завил  м  частбтной  характеристики 

спадане  на  честотна  характери¬ 
стика 

завйсимость  ж  зависимост 

квадратйчная  квадратична  зави¬ 
симост 

~,  линейния  линейна  зависимост 
~,  математйческая  математическа 
зависимост 

~,  нелинейная  нелинейна  зависи¬ 
мост 

~  от  чистоти  вж.  завйсимость,  ча- 
стотния 

функциональная  функционална 
зависимост 

частбтная  честотна  зависимост 
завод  м  завод,  фабрика 

злектросталеплавйльний  елек- 
тростомаподобирен  завод 
загйб  м  завиване,  чупка,  завой 
~  характерйстики  завиване  (чуп¬ 
ка,  завои]  на  характеристика' 
заглушать  заглушавам 
заглушение  с  заглушаваие 
загорание  с  запалване 
заградйтель  м  заградител,  преграда 
дифференциальний  диференциа¬ 
лен  заградител 

~  обратной  связи  преграда  на  об¬ 
ратна  връзка 

~  опрокйдивающегося  типа  загра¬ 
дител  преобръщащ  се  тип 
~  помех  преграда  за  смущения 
резонанси ий  резонансен  загра¬ 
дител 

заграждать  преграждам 
загрубление  с  загрубяване 
загрузка  ж  натоварване,  претовар¬ 
ване 

задача  ж  задача 

~,  дифракцибнная  дифракшюнна 
задача 

задержанний  задържан,  забавен 
задержка  ж  1.  забавяне,  закъспешю 
2.  задръжка,  спънка,  пречка 
~  времени  вж.  задержка,  временния 
временния  закъснение  по  време, 
забавяне 

~  ймпульсов  забавяне  на  импулси 


относйтельная  относително  за- 
бавяне 

фиксйрованная  фиксирано  заба¬ 
вяне 

зажигание  с  запалване 

батарейное  батерийно  [акумула¬ 
торно]  запалване 
вспомогательное  спомагателно 
запалване 

~  дугй  запалване  на  дъга 

искровое  искрово  запалване 
обратное  обратно  запалване 
прямбе  право  запалване 
~  разряда  запалване  на  разряд 
раннее  ранно  запалване 
зажигатель  м  I.  запалващо  устрой¬ 
ство,  запалител  2.  запалващ  елек¬ 
трод  (към  живачно-изправителна 
лампа ) 

зажигать  запалвам 
зажйм  м  клема;  букса 

антеннмй  антенна  букса 
болтовбй  болтова  клема 
ввбдньш  входна  клема 
вторйчний  изходна  ] вторична] 
кдема 

входной  входна  клема 
вьшоднбй  изводна  клема 
вь1ходнбй  изходна  клема 
генераторни#  генераторна  клема 
глухбй  глуха  клема 
~  для  заземления  вж.  зажйм,  за¬ 
земляющий 

заземляющий  заземяваща  клема 
испь(тйтельнь1й  клема  за  изпроб¬ 
ване 

клиновбй  клинова  клема 
натяжнбй  опъваща  [натегателна] 
клема 

однойменнмй  едноименна  клема 
отвегвцтельнмй  разклонител  на 
кл^ма,  кле*4а  за  отклонение 
лервйчний  входна  клема;  пър¬ 
вична  клема 

поддерживающий  носеща  клема 
прессуемьж  пресова  клема 

присоединйтельнмй  вж.  зажйм, 
соединйтельнмй 

протйженний  лентов  заземител 
сбрйсмвающий  освобождаваща 
клема 

~  е  обжйтием  овална  клема 

с  ограничен ной  лрбчностью  за- 
делни  хлъзгаща  се  клема 


соединйтельнмй  съединителна 
[свързваща]  клема 
заземление  с  1.  заземяване  2.  заземи- 
телно  устройство 
защйтное  защитно  заземяване 
~  корпуса  заземяване  на  шаси 
раббчее  работно  заземяване 
стационарное  постоянно  заземя¬ 
ване 

заземленнмй  заземен,  свързан  към 
«земя» 

заземлйтель  м  1.  заземител  2.  клема 
за  заземяване 

заземлять  заземявам,  съединявам  със 
«земя» 

заземляющий  заземяващ,  заземите* 
лен 

зазор  м  междина,  хлабина,  просвет, 
процеп 

возду шнь1Й  въздушна  междина 
входной  входна  цепка,  прорез 
вмсокочастотний  високочестот¬ 
на  междина 

в  и  ход  ной  изходна  цепка  [прорез) 
двухмернмй  прорез  [процеп]  с 
два  размера 

контактнмй  контактно  разстоя¬ 
ние,  разстояние  между  контакти 
плбско-параллельнмй  плоскспа- 
ралелна  цепка 

разделяющий  разделяща  межди¬ 
на 

~  резонатора  процеп  [отвор]  на  ре¬ 
зонатор 

~ ,  стмковбн  челна  междина,  меж¬ 
дина  [хлабина]  между  челата 
заказ  м  на  соединение  поръчка  за 
връзка 

закись  ж  х им.  окис  (от  низша  ва 
ленция ) 
закон  м  закон 

барометрйческий  барометричен 
закон 

~  Бернуллн  закон  на  Бернули 
Вйдемана — Франца  закон  на 

Видеман— Франц 
всемйрного  тяготення  закон  аа 
всемирното  притегляне  {привли¬ 
чане] 

Гаусса  закон  ма  Гаус 
Гей-Люссака  закон  на  Гей-Лю* 
сак 

^  Гука  закон  на  Хук 
^  движения  закон  за  движение 
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~  действующих  масс  закон  на  дейст¬ 
вуващите  маси 

~  Джоуля—  Ленца  закон  на  Джаул- 
Ленц 

~  дистрибутйвности  мат.  дистри¬ 
бутивен  закон 

~  инерции  закон  за  инерцията 
~  интерференции  закон  за  ннтер- 
ференцията 

~  Кйрхгофа  закон  на  Кирхоф 
~  коммутатйвности  мат.  комутати- 
вен  закон 

~  Кулона  закон  на  Кулон 
~  Ленгмюра  задои  на  Ленгмюр 
~  Ленца  закон  на  Ленц 

Ньютона  закон  на  Нютон 
~  Ома  закон  на  Ом 
~  отклонения  закон  на  отклонението 
~  отражения  закон  за  отражението 
~  полного  тока  закон  за  пълния  ток 
преломления  закон  за  пречупва¬ 
нето 

~  Пашена  закон  на  Пашен 

—  распределения,  дифференциаль- 
нь!Й  диференциален  закон  на  раз¬ 
пределението 

~  распределения,  нормальньж  нор¬ 
мален  закон  на  разпределението 
~  распределения  по  скоростям  Макс- 
велла — Больцмана  закон  за  раз¬ 
пределяне  по  скорости  на  Максвел 
—  Болцман 

распределения  по  скоростям  Фер¬ 
ми — Дирака — Зоммерфельда  закон 
за  разпределяне  по  скорости  на 
Ферми — Дирак — Зомерфелд 
сохранения  заряда  закон  за  за¬ 
пазване  на  заряда 
~  сохранения  количества  злектрй- 
чества  закон  за  запазване  на  коли¬ 
чеството  електричество 
сохранения  реактйвнмх  мошно- 
стей  закон  за  запазвано  на  реак¬ 
тивните  мощности 
Стефана — Больцмана  закон  на 
Стефан  -Болцман 

~  Стокса  закон  на  Стокс 
~  Столетова  закон  на  Столетов 

«грех  вгорь)х»  еж.  з аконг  Чайл- 
да — Лангмюра 

—  Чайдла — Лангмюра  закон  на 
Чайлд — Лангмюр 

^  Зйнштейна  закон  на  Айнщайн 


_ ЗА М 

акспоненциальнмй  мат.  експо' 
ненциален  закон 

~  алектромагнйтной  индукции  за» 
кон  на  електромагнитната  индук¬ 
ция 

~  алектрбнной  амйссии  закон  нЯ 
електронната  емисия 
закономерность  ж  закономерност 
закорачивание  с  свързване  накъсо' 
закорачивать  свързвам  накъсо 
закороченнмй  свързан  накъсо 
зал  м  зала 

~,  аппаратньш  апаратна  зала 

диспетчерский  диспечерска  зала' 
машйнний  машинна  зала 
залйвка  ж  1.  заливане  2.  заливна 
маса 

замедление  с  забавяне,  закъснение- 
отпускания  закъснително  отпус' 
кане  (на  реле) 

срабатмвания  закъснително  за¬ 
действуваме  (на  реле) 
замедленньш  забавен,  закъснителен,- 
със  закъснение 

замедлять  забавям;  задържам;  за¬ 
къснявам 

замер  м  1.  измерване  2.  резултат  от' 
(едно)  измерване 
замереннмй  измерен 
замирание  с  замиране,  затихване' 
абсорбцибнное  абсорбционно  за ' 
тихваие 

амплитудное  амплитудно  затих' 
ванс 

~,  блйжнее  близко  затихване 

бметропроходящее  бързо  затих¬ 
ване 

дальнее  далечно  затихване 
~,  избирательное  избирателно  (се' 
лективно)  затихване 
интерференционное  интерферен' 
циоино  затихване 
кратковременное  затихване  за  къ-' 
со  време,  кратковременно  затих-' 
ване 

— ,  ббщее  общо  затихване 

одновременное  едновременно  за-' 
тихванс 

— ,  лоляризационное  поляризацион' 
но  затихване 

селектйвное  еж.  замирание,  из' 
бирательное 

синхронное  еж.  замирание,  од' 
новременное 
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~,  сумеречное  намаляващо  затих¬ 
ване 

--V ,  фазовое  фазово  затихване 
замкнутнй  затворен;  свързан,  съеди¬ 
нен;  включен 

~  на  землю  заземен,  включен  на 
земя 

~  накоротко  свързан  [съединен]  на¬ 
късо 

замкнуть  затварям,  свързвам,  съ¬ 
единявам,  включвам 
~  накоротко  свързвам  съединявам, 
накъсо,  давам  накъсо 
заммкание  с  включване,  свързване, 
съединяване 

~ ,  витковое  късо  съединение  между 
навивки  на  една  бобина 
двухполюсное  двуполюсно  съ¬ 
единение;  двуполюсно  късо  съе¬ 
динение 

двухфазное  корбткое  двуфазно 
късо  съединение 
испитательное  корбткое  пробно 
късо  съединение 

~  коммутйрующей  цепи  затваряне 
на  комутираща  верига 
корбткое  късо  съединение 
межалектрбдное  между  електрод¬ 
но  съединяване 

металлйческое  корбткое  метално 
късо  съединение 

~  на  землю  1.  свързване  със  «земя», 
заземяване  2.  земно  съединение 
^  на  землю,  двойнбе  двойно  земно 
съединение 

~  на  землю,  двухфазное  двуфазно 
земно  съединение 

~  на  землю,  двухфазное  корбткое 
двуфазно  късо  съединение 
~  на  землю,  однофазное  1.  еднофаз¬ 
но  заземяване  2.  еднофазно  земно 
съединение 

^  на  землю,  трехфазное  трифазно 
земно  съединение 

на  корпус  съединяване  с  шасито 
[корпуса] 

^  на  нейтраль,  корбткое  двухфаз¬ 
ное  двуфазно  късо  съединение  към 
неутрала 

несимметрйчное  корбткое  несиме¬ 
трично  късо  съединение 

однофазное  корбткое  еднофазно 
късо  съединение 


симметрйчное  корбткое  симет- 
рично  късо  съединение 
~,  сплошнбе  корбткое  пълно  късо 

съединение 

трехпблюсное  триполюсно  съеди¬ 
нение;  триполюсно  късо  съеди¬ 
нение 

трехфазное  корбткое  трифазно 
късо  съединение 

установйвшееся  корбткое  про¬ 
дължително  [трайно]  късо  съеди¬ 
нение 

~,  зкеплуатацибнное  експлоатаци¬ 
онно  късо  съединение 
заммкатель  м  съединител;  ключ;  кон¬ 
тактор 

замьжать  свързвам,  съединявам; 
включвам 

~  на  землю  заземявам,  свързвам, 
съединявам  със  «земя» 

~  накоротко  свързвам,  включвам, 
съединявам  накъсо 
заммкающийся  съединяващ  се,  свър¬ 
зващ  се 

зануление  с  зануляване 
запаздьшание  с  1.  закъснение  2.  за¬ 
късняване;  забавяне,  оставане  на¬ 
зад 

~  во  времени  закъснение  във  време 
~  восстанов ления  закъснение  на 
възстановяване 

начальное  начално  закъснение 
~  по  фазе  фазово  закъснение,  за¬ 
къснение  по  фаза 
запаздивать  закъснявам 
запайка  ж  1.  припояване,  спояване 
2.  спойка,  запоено  място 
запас  м  запас,  резерв 
~  устбйчивости  запас  на  устойчи¬ 
вост 

~  знергии  запас  на  енергия 
запаенбй  резервен,  запасен;  допъл¬ 
нителен 

запирание  с  спиране;  запушване;  за¬ 
тваряне,  гасене  (при  тиристори , 
пгиратрони  ) 

~  генератора  спиране  на  генератор 
~  ймпульсом  спиране  на  импулс 
~  лампи  запушване  на  лампа 
~  приемника  спиране  [запушване] 
на  приемник 

сеточное  решетъчно  запушване 
~  транзистора  запушване  на  тран¬ 
зистор 
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—  електронното  луча  спиране  на 
електронен  лъч 

запирать  спирам,  запушвам,  затва¬ 
рям 

запирающий  спиращ,  непропускащ 
записмватель  м  тлг.  записвач,  ре¬ 
кордер 

запись  ж  1.  записване  2.  запис 
— д  анодная  анодно  записване 
— ,  анодная  щелочная  анодно-ал- 
— кално  записване 

видеосигнала  запис  на  видеоспг- 

—  нал 

,  високоскоростния  записване  с 
-—голяма  скорост 

,  глубйнная  дълбочипси  [вертнка- 
— лен)  запис 

,  двухдорожечная  двупистов  за- 

—  пие,  запис  на  две  пътеки  [писти) 

,  диаграммная  диаграмен  запис 

— ,  дистанционния  дистанционен  за- 

—  пие 

звука  звукозапис,  запис  на  звук 

—  звука,  многоканальная  миогока- 

—  пален  звукозапис 

изображения  запис  на  нзображе- 

—  пие  [образ] 

ймпульсов  запис  на  импулси 
— ,  искровая  иск  ров  запис  (напр. 
~прп  образна  телеграфни) 

,  катодная  катодно  записване 
— ,  катодная  кислотная  катодно- 
— •киселинно  записване 

,  кислотная  киселинно  записване 
— ,  кодйрованная  кодиран  запис 
— ,  линейная  линеен  запис 
— ,  магнйтная  магнитен  запис 
— ,  механйческая  механичен  запис; 

—  механичен  звукозапис 

,  не посредствения я  непосредствен 

—  запис 

,  оптйческая  оптичен  запис;  оп- 
— тичен  звукозапис 

,  откритая  1.  открит  запис  2.  от- 

—  крито  записване 

отраженних  сигналов  запис  на 

—  отразени  сигнали 

,  перпендикулярна я  магнйтная  пер¬ 
пендикулярен  [напречен]  магни¬ 
тен  запис 

—  позитйвная  !.  позитивен  запис 
2.  позитивно  записване 

— ,  поперечная  магнйтная  напречно 
магнитно  записване 
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, — ,  продольная  магнйтная  надлъж¬ 
но  магнитно  записване 

—  радиопередачи  запис  на  радиопре¬ 
даване 

—  речи  запис  на  говор 

— ■ ,  рулонная  рулоиен  запис 
— ,  свето вйя  светлинен  запис 

—  с  постоянной  амплит^дой  запис 
с  постоянна  амплтуда 

, —  с  постойнной  колебательной  ско- 
ростью  запис  с  постоянна  треп¬ 
тяща  скорост 

—  телевизионни  х  изображений  за¬ 
пис  иа  телевизионни  изображения 

— термопластйческая  термопласти- 
чен  запис 

— ,  точечная  точков  запис 
— угловйя  ъглов  запис 
— ,  фотографйческая  фотографичен  за¬ 
пис 

— ,  фотозлектрйческая  фотоелектрн- 
чен  запис 

—  характерйстики  ионосфери  запис 
на  характиристиките  на  йоносферно 

— ,  цифровая  цифров  запис 
— ,  щелочнйя  алкално  записване 
— ,  злектроискровая  шлг.  електро- 
искров  запис 

— ,  злектроконтактная  тлг.  елек- 
троконтактен  запис 
— ,  алектромеханйческая  тлг.  елек¬ 
тромеханичен  запис 
— ,  злектростатйческая  електроста¬ 
тичен  запис 

— ,  злектротермйческая  тлг.  елек- 
тротермичел  запис 
— ,  злектрохимйческая  тлг.  елек- 
трохимичен  запис 

залливаниес  разливане  {за  мастило) 
заполнение  с  запълване,  изпълване- 
— ,  плотное  плътно  запълване 
занолнйтель  м  запълнител,  пълнител 
— ,  немагнйтний  пемагаитен  запъл¬ 
нител 

запоминание  с  изч .  запомняне,  за¬ 
паметяване 

— ,  временное  временно  запомняне,, 
запомняне  за  известно  [определе¬ 
но]  време 

—  информации  запомняне  [запаме¬ 
тяване]  на  информация 

запоминающий  запаметяващ 
заправка  ж  зареждане,  пълнене 
запрашивать  запитвам 
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запрещение  с  забрана 
~  радиопередачи  забрана  за  радио¬ 
предаване 

запрос  м  запитване;  искане 

автоматйческий  тлг.  автоматич¬ 
но  запитване 

контрольной  сигнализации  иска¬ 
не  на  контролна  сигнализация 
запрбсчик  м  тлг.  запитвач,  устрой¬ 
ство  за  запитване,  запитващо  ус¬ 
тройство 

автоматйческий  тлг.  автоматич¬ 
но  устройство  за  запитване 
бортовбй  бордово  запитващо  ус¬ 
тройство,  бордов  запитвач 
радиолокациожшй  радарен  за¬ 
питвач,  радарно  запитващо  ус¬ 
тройство 

запрссчик-ответчик  м  запитващо  и 
отговарящо  устройство 
зйпуск  м  пускане  (в  ход ,  в  действие) 
•х^,  автоматйческий  автоматично  пус¬ 
кане 

задержашшй  закъснителио  пус¬ 
кане,  пускане  със  закъснение 
ймпульсньш  имп^йсно  пускане, 
, пускане  с  помощта  на  импулс 
ймпульсом  в ж.  зйпуск,  ймпульс¬ 
ньш 

одноразовий  еднократно  пускане 
периодйческий  периодично  пус¬ 
кане 

ловтбрний  повторно  пускане 
развертки  пускане  на  развиване 
самостоятельньж  вж.  запуск,  ав¬ 
томатйческий 

симметрйчний  симетрично  пус¬ 
кане 

вапускЗть  пускам  (в  действие) 
вапятая  ж  запетая 

двойчная  изч.  двойна  запетая, 
кавички,  запетая  в  двоична  систе¬ 
ма 

десятйчная  десетична  запетая, 
запетая  в  десетична  система 
настраиваемая  вж.  запятая,  ус- 
танавливаемая 

*'*,  плавающая  плаваща  запетая 
**■<,  скользящая  плъзгаща  се  запе¬ 
тая 

устанавливаемая  нагласяваща  се 
запетая 

фиксйрованная  фиксирана  [твър¬ 
да]  запетая 


заряд  м  заряд,  пълнеж,  товар 
атомното  ядра  заряд  на  атомното 
ядро,  ядрен  заряд 
~  донора  заряд  на  донора,  донорен 
заряд 

~  дирок,  положйтельнь!Й  дупчест 

положителен  заряд 
единйчньш  единичен  заряд 
избйточний  изобилен  [извънме- 
рен,  краен]  заряд,  свръхзаряд 
индуцйрованний  индуктиран 
[индуциран1  заряд 
~  ймпульсами  заряд  с  импулси 
~  йона  заряд  иа  йон,  йонен  заряд 
колеблющийся  трептящ  заряд 
магнйтннй  магнитен  заряд 
~  мблнии  светкавичен  заряд 
наведени Ь1Й  насочен  заряд 
~,  накбпленнмй  складиран  [натру¬ 
пан]  заряд 

~  на  поверхности  вж.  заряд,  по- 
верхностньш 

~  носйтеля  заряд  на  наелектризи- 
ран  носител 

объемнмй  обемен  (пространствен! 
заряд 

остаточньш  остатъчен  заряд 
отрицйтельньш  избмточнмн  от¬ 
рицателен  изобилен  заряд 
первйчний  първичен  заряд  [пъл¬ 
неж] 

поверхности нй  повърхностен  за¬ 
ряд 

полньлй  пълен  заряд 
положйтельний  положителен  за¬ 
ряд 

положйтельний  объбмнмй  поло¬ 
жителен  обемен  заряд 
прббнмй  пробен  [опитен]  заряд 
— пространственнмй  вж.  заряд, 
объемньт 

~  пучка  заряд  [товар!  на  сноп  лъчи 
пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
тричен  заряд 

распределеннмй  разпределен  за¬ 
ряд 

своббдний  свободен  заряд 
связанний  свързан  заряд 
собствени  мй  собствен  заряд 
статйческий  статичен  заряд 
тбчечний  точков  [пунктов]  за¬ 
ряд 

удельнмй  специфичен  заряд 
частичния  частичен  заряд 
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зкрана  заряд  на  екран 
електрическия  електрически  за* 
ряд  [товар] 

~  електрона  заряд  на  електрон 
алектростатйческий  електроста¬ 
тичен  заряд 

алементарньш  елементарен  [ос¬ 
новен!  заряд 

а4фективнь1Й  ефективен  [деен] 
пълнеж 

варядка  ж  зареждане,  пълнене 
~  аккумулятора  зареждане  [пълне¬ 
не]  на  акумулатор 
~  бланка  тлг.  попълване  на  блан¬ 
ка  (с  текст у  образ) 

~  емкости  зареждане  на  капацитет 
нуклбнная  нуклонен  заряд 
ускбренная  ускорено  пълнене  [за¬ 
реждане] 

заряднмй  за  пълнене,  за  зареждане 
заряжение  с  зареждане,  пълнене 
заряжать  зареждам,  пълня 
ааряженнмй  зареден 
васветка  ж  засветваме,  осветяване, 
просветяване 

зкрана  индикатора  осветяване  ек¬ 
рана  на  индикатор 
засвечивание  с  еж.  засветка 
засвечивать  осветявам 
засечка  ж  засечка 
заслбнка  ж  мех.  затулка,  капачка, 
вратичка,  шибър,  регулатор,  кла¬ 
па 

дрбссельная  дроселираща  (дро¬ 
селна]  клапа 

^  с  однйм  сбплом,  дросселйрующая 
дроселираща  клапа  с  една  дюза 
уравновешенная  уравновесена 
клапа 

застревание  с  двйгателя  застопо¬ 
ряваме  на  двигател 
затвор  м  затвор;  блокировка;  обту- 
ратор 

вакуумни й  вакуумен  затвор,  ва¬ 
куумна  преграда 
канального  транзйстора  затвор 
на  канален  транзистор 

кольцевбй  пръстеновиден  затвор 
затемнение  с  затъмнение,  затъмнява- 
не. 

~  луча  затъмнение  на  лъч 
аатемнять  затъмнявам 
заторможеннмй  спрян 
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загрявка  ж  имунизиране  (с  кристал- 
лен  зародиш) 

~,  монокристаллйческая  монокри- 
стална  имунизация 
затравливание  вж .  затравка 
затратм  ж  мн.  икон.  разходи,  раз¬ 
носки 

капитал виме  основни  разходи 
~  на  ремонт  разходи  за  ремонт,  ре¬ 
монтни  разходи 

производствени  ме  производст¬ 
вени  разходи 

затухание  с  затихване;  потискане; 
заглъхване 

апериодйческое  апериодично  за¬ 
тихване 

апертурное  апертурно  затихване 
балансное  баланско  затихване 
~  в  антенне  затихване  в  антена 
в  ионосфере  затихване  в  йоно- 
сфера 

/-«■'  в  кабел  е  затихване  в  кабел 
~  в  линии  затихване  в  линия 
~  во  времени  затихване  с  време 
~  в  полосе  пропускания  фйльтра- 
затихване  в  лентата  на  пропускане 
на  филтър 

~  в  пбчве  затихване  в  почва 
~  в  своббдном  пространстве  затих^ 
ване  в  свободно  пространство 
волн  затихване  на  вълни 
вносймое  вносимо  затихване 
~  вследствие  излучения  затихване 
вследствие  на  излъчване 
~  вследствие  отражения  затихване 
вследствие  на  отражение 
~  вследствие  поглощения  затихва¬ 
не  вследствие  на  поглъщане 
~  вследствие  рассогласования  за¬ 
тихване  вследствие  на  несъгласу- 
ване 

~  вследствие  утечки  затихване  вслед¬ 
ствие  на  утечка 

~  вмеших  гармбник  затихване  на 
висшите  хармоници 
~  гармбникового  искажения  затих¬ 
ване  на  хармонично  изкривяване 
~  гармбникового  искажения  л-го  ро¬ 
да  затихване  на  хармонично  из¬ 
кривяване  от  л-ти  род 
действующее  действуващо  [вклю¬ 
чено]  затихване 

дифракцибнное  дифракционно’ 
затихване 


зв^ка  звуково  затихване,  заглъх¬ 
ване  на  звука 

**  звуковйх  волн  акустично  затих¬ 
ване 

звучания  затихване  на  звучене 
зеркальной  частотй  радио  по¬ 
тискане  на  огледалната  честота 
излучения  затихване  на  излъч¬ 
ване 

„~/  ймпульса  затихване  на  импулс 
,  кнлометрйческое  километрично 
затихване;  затихване  на  километър 
колеба  ний  затихване  на  трепте¬ 
ния 

контура  затихване  на  токов  кръг 
критйческое  критично  затихване 
лннейное  линейно  затихване 
логарифмйческое  логаритмично 
затихване 

^  люминесценции  луминесцентно 
затихване 

максимальное  максимално  за¬ 
тихване 

на  передбющем  конце,  перехбд- 

ное  затихване  на  прислушваме 
на  близкия  край 
на  приемном  конце,  переходное 
затихване  на  прислушваме  на  да¬ 
лечния  край 

*— >  на  участке  лйнии  затихване  на 
линия 

начальное  начално  затихване 
остаточное  остатъчно  затихване 
отноейтельное  относително  за¬ 
тихване 

перехбдного  разговора  вж.  за- 
тухание,  переходное 

переходное  затихване  на  при¬ 
слушваме,  преходно  затихване 
пблное  пълно  затихване 

постоянное  постоянно  затихване 

~  при  передаче  затихване  на  преда¬ 
ване 

при  согласовании  затихване  при 
съгласувано  включване 
пространственное  пространст¬ 
вено  затихване 

раббчее  тлф.  работно  затихване 
сббственнос  собствено  затихване 
сосредотбченное  тлф.  съсредо¬ 
точено  затихване 
транед^ктора  затихване  на  преоб- 
газувател 


удельное  специфично  затихване 
~  четьгрехпблюсника  затихване  на 
четириполюсник 

зкранйрованное  тлф.  екранира¬ 
но  затихване 

зкепоненциалькое  експоненциал¬ 
но  затихване 
~  зха  затихване  на  ехо 
затухать  затихвам;  изгасвам;  зами¬ 
рам 

затухающий  затихващ 
затягивание  с  стабилизиране 
затяжка  ж  забавяне,  закъсгв  ше,  за 
държане 

захват  м  хващано;  улавяне 
~  волнь'|  улавяне  на  вълна 
цели  хващаме  на  цел 
~  частотм  синхронизиране  на  че¬ 
стота 

захватнвание  с  вж.  захват 
зашифрбвка  ж  заишфриране,  коди¬ 
ране 

зашифрбвмвать  шифрирам,  зашифро- 
вам 

защйта  ж  1 .  защита,  предпазване 
2.  защитно  приспособление 
баланеная  баланена  (токова!  за¬ 
щита 

биологйческая  биологична  за¬ 
щита 

~  Бухгольца  защита  на  Буххолц, 
газова  защита 

бмстродействующая  бързодей- 
ствуваща  защита 
вспомогательная  допълнителна 
защита 

~,  вмеокочаетбтная  високочестот¬ 
на  защита 

~ ,  газовая  вж.  защита  Бухгольца 
грозовая  1.  гръмозащита,  пред¬ 
пазване  от  гръм  2.  гръмоотводна 
система  [инсталация] 
двухсистемная  дву релейна  защи¬ 
та 

двухфазная  двуфазна  защита 
дистанционния  дистанционна  за¬ 
щита 

дифференциальная  диференциал¬ 
на  защита 

~ ,  дифференциально-фазная  дбко- 

вая  диференциално-фазова  токова 
защита 

максимальная  тбковая  макси* 
мал потокова  защита 
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—  масла  защита  на  маслото  (в 
трансформатор  ) 

~  мощности  мощностна  защита 
~  на  полупроводниках,  реле й на я 
полупроводникова  релейна  защита 
напряжения,  максимальная  мак* 
сималнонапрежителна  защита 

—  напряжения,  минимальная  мини - 
малнонапрежителна  защита 

непблная  дифференциальная  не¬ 
пълна  диференциална  защита 
— ■,  неселектйвная  релейная  несе- 
лективна  релейна  защита 
нулево»  последовательности  за¬ 
щита  с  нулева  последователност 
— ■,  односистемная  еднорелейна  за¬ 
щита 

— ,  ос нов на я  основна  защита 

от  внешних  полей  защита  от  външ¬ 
ни  полета 

—  от  перекбса  фаз  защита  против 
изместване  на  фазите 

—  от  ломех  1.  защита  от  смущения 
2.  устройство  за  потискане  на  сму¬ 
щения 

ламяти  изч.  защита  на  паметта 
— ■ ,  плавкая  защита  със  стопяем  пред¬ 
пазител 

~ ,  лоперечная  напречна  защита 
продбльная  надлъжна  защита 

—  протекторами  електрохимична  за¬ 
щита 

,  противопожарния  противопожар¬ 
на  защита 

,  резервная  резервна  защита 
релейная  релейна  защита 
~  с  вйдержкой  времени,  токовая 
токова  защита  с  нарочно  забавяне 
селен тйвная  релейная  селектив¬ 
на  релейна  защита 
с  заземляющим  прбводом  земна 
защита  на  трансформатор,  защита 
«Шовалие» 

~  с  незавйс имон  характерйстикой 
вмдержки  времени,  токовая  то¬ 
кова,  защита  с  независимо  от  тока 
забавяне 

со  ступенчатой  настрбйкой  вм- 
держки  времени,  токовая  много- 
стъпална  защита  със  стъпално  на- 
гласяване  на  забавяне 

тепловая  топлинна  защита 
токовая  токова  защита 
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токовая  направленная  токова 
посочи  а  защита 

токовая  лоперечная  дифферен¬ 
циальная  напречна  диференциал¬ 
на  токова  защита 
тропйческая  тропическа  защита 
~  частотм  тока  честотна  защита 
чувствйтельная  релейная  чув¬ 
ствителна  релейна  защита 
злектростатйческая  електроста¬ 
тична  защита. 

защйтнмй  защитен;  предпазен 
защищать  защитявам;  предпазвам 
защищенность  ж  защитеност,  защита 
~  от  перехбдного  разговора  защита 
от  преходен  разговор 
защищенньш  защитен,  предпазен 
звезда  ж  звезда,  схема  «звезда», 
свързване  в  «звезда» 

~,  двойная  1.  двойна  звезда  2.  тлф. 
осморка  (е  кабел) 

~  емкостей  звезда  от  капацитети 
якорная  звезда  на  котвата 
звено  с  звено 

~ ,  ведбмое  водимо  [задвижвано]  зве¬ 
но 

ведущее  водещо  [задвижващо] 
звено 

вращающееся  въртящо  се  звено 
дрбссельное  дроселно  звено 
~  задерживающее  забавящо  ]закъс- 
нително]  звено 

измерйтельное  измервателно  зве¬ 
но 

ймпульсное  изч.  импулсно  звено 
копйрующее  копиращо  звено 
корректйрующее  коригиращо 
звено,  звено  за  корекция 
линейное  изч.  линейно  звено 
логйческое  логичен  елемент, 
логично  звено 

направляющее  насочващо  звено 
иелинейное  нелинейно  звено 
опережающее  изпреварващо  зве¬ 
но 

релаксацибнное  релаксационно 
звено 

~  связи  звено  на  връзка 

сглаживающее  изглаждащо  звено 
симметрйрующее  симетриращо 
звено 

согласующее  съгласуващо  звено 
~  сравнения  сравняващо  звено 
усилйтельное  усилващо  звено 


фазовращающее  фазовъртящо 
звено 

«***,  фазоолережа  ющее  фазоизпре- 

варващо  звено 

фазосдвигающее  вж.  звено,  фа- 
аовращающее 

~  фйльтра  звено  на  филтър 

формйрующее  формиращо  звено 
форсйрующее  форсиращо  звено 
+*  цели  звено  на  верига 
***  четирехпблюсника  звено  на  че- 
тириполюсник 
зталбнное  еталонно  звено 
ввонок  м  1.  звънец  2.  звънчев  сигнал 
вь13Ь1вн6й  повикващ  звънец,  звъ¬ 
нец  за  повикване 
двухчашечньш  двукамбанен  звъ¬ 
нец 

одноударньш  електрически  звъ¬ 
нец  с  един  ударник 
поляризбванн  ьш  поляризиран 
звънец 

електрйческий  електрически  звъ¬ 
нец 

звук  м  звук 
***,  вбющий  виещ  звук 
глухбй  глух  [тъп]  звук 
дйффузньш  дифузен  [разсеян! 
звук 

л',  дребезжащий  треперлив  [дрез¬ 
гав]  звук 

ймпульснь!й  импулсен  звук 
ЛОбоЧНЬ1Й  вж.  звук,  посторбнний 
посторбнний  страничен  звук 
рассеяшшй  вж.  звук,  диффуз- 

НЬШ 

СЛОЖИ Ь1Й  сложен  звук 
стереофонйческий  стереофони- 
чен  звук 

чйстьш  чист  звук 
електрон  ний  електронен  звук 
ввуковйдениес  звуковиждане,  аудио- 
виждане 
ввуковбй  звуков 

ввуковоспроизведение  с  звуковъз- 
произвеждане 

многоканальное  многоканално 
звуковъзпроизвеждане 
л-,  монофонйческое  монофонично 
[едноканално]  звуковъзпроизвеж¬ 
дане 

,  стереофонйческое  стереофонич- 
но  звуковъзпроизвеждане 
ввукоглушйтель  м  звукозаглушител 


звукозаписи  ж  звукозапис 

двухдорбжечная  звукозапис  на 
две  пътеки  [писти] 
магнйтная  магнитен  звукозапис 
механйческая  механичен  звуко¬ 
запис 

— ,  механйческая  глубйнная  меха¬ 
ничен  звукозапис  в  дълбочина 
многодорбжечная  многопътечен 
звукозапис,  звукозапис  на  много 
пътеки  [писти] 

односторбнняя  едностранен  зву¬ 
козапис,  звукозапис  в  една  посока 
оптйческая  оптичен  звукозапис 
поперечная  напречен  звукозапис 
продольная  надлъжен  звукоза¬ 
пис 

~  с  микрофона  звукозапис  от  мик¬ 
рофон 

стереофонйческая  стереофони- 
чен  звукозапис 

фотозлектрйческая  вж.  звукоза- 
лись;  оптйческая 
злектрйческая  електрически  зву¬ 
козапис 

звукоизлучатель  м  звукоизлъчвател 
( напр .  в  исо  козово  ри  тел  ) 
групповбй  мембранньш  групов 
меморанен  звукоизлъчвател 
подвбдньш  подводен  звукоизлъч¬ 
вател 

звукоизлучение  с  звукоизлъчване 
звукоизолятор  м  звукоизолатор 
звуколокатор  м  звуколокатор 
звуколокация  ж  звуколокация 
звукомаскирбвка  ж  I.  заглушаван? 
на  звук  2.  устройство  за  заглуша- 
ване  на  звук 

звукомер  м  звукомер,  фонометър 
звукометрия  ж  звукометрия 
звуконепроницаеммй  звуконепро- 
ницаем 

звуконосйтель  м  звуконосител 

магнйтнь!Й  магнитен  звуконо¬ 
сител 

ферромагнйтньш  феромагнитев 
звуконосител 

звукооператор  м  звукооператор 
звукоослабляющий  звукоотслабващ 
звукоотражатель  м  звукоотражател 
звукоотражающий  звукоотразяващ 
звукопеленгатор  м  звуков  пеленга- 
тор 

звукопеленгация  ж  звукопеленгация 
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звухопередатчик  м  звуков  предавател 
звукопередача  ж  звукопредаване 
многоканальная  многоканално 
звуково  предаване 
~  смагнйтной  записью  звуково  пре¬ 
даване  с  магнитен  звукозапис 
***  с  механйческой  записью  звуково 
предаване  с  механически  запис 
с  предварйтельной  записью  зву¬ 
ково  предаване  с  предварителен 
запис 

звукопоглотйтель  м  звукопоглъщач 
звукопоглощающий  звукопоглъщащ 

звукопоглощение  с  звукопоглъщане 
звукоприемник  м  звуков  приемник 
звукопрбвод  м  звуков  проводник 

звукопровбдность  ж  звукопроводи- 
мост,  звукопроводност 
звукопрон ицаемость  ж  звукопрони- 
наемост,  звукопроникване 
звукорассеяние  с  звукоразсейване, 
разсейване  на  звук 
звукосниматель  м  1.  звуковъзпроиз- 
веждащо  устройство  2.  тлф.  зву- 
коотнемател  3.  мембрана 
акустйческий  акустическо  зву- 
ковъзпроизвеждащо  устройство 
~  для  магнйтной  записи  звуковъз- 
произвеждащо  устройство  за  маг¬ 
нитен  запис 

~  для  механйческой  записи  звуко- 
възпроизвеждащо  устройство  за 
механичен  запис 

конденсаторньш  електростатич¬ 
на  грамофонна  мембрана;  конден- 
заторно  звуковъзпроизвеждащо  ус¬ 
тройство 

ленточнмй  лентово  звуковъзпро¬ 
извеждащо  устройство 
механйческий  механично  звуко¬ 
възпроизвеждащо  устройство 
прбволочнмй  жично  звуковъз¬ 
произвеждащо  устройство 
пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трическо  звуковъзпроизвеждащо 
устройство 

универсальнмй  универсално  зву¬ 
ковъзпроизвеждащо  устройство 
алектрйческий  електрическо  зву 
ковъзпроизвеждащо  устройство 
алектродинамйческий  електроди- 
намичпо  звуковъзпроизвеждащо 
устройство 
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злектромагнйтньгй  електромаг¬ 
нитно  звуковъзпроизвеждащо  ус¬ 
тройство 

алектростатйческий  електроста¬ 
тично  звуковъзпроизвеждащо  ус¬ 
тройство 

звукосъемник  м  грамофонна  мем¬ 
брана 

звукоулавливатель  ж звуков  приемник 
направленнмй  насочен  звуков 
приемник 

звукофикация  ж  озвучаване,  звуко- 
фикация 

~,  бмтовая  битово  озвучаване  (на 
жилища) 

нар^жная  озвучаване  на  открито 
(улици,  площади ) 
звукочастбтнмй  звукочестотен 
звучание  с  звучене 
~ ,  объемное  вж.  звучание,  стерео- 
фонйческое 

остаточное  слйтное  акцст.  по- 
слезвучене,  ревербераиия  на  звука 
стереофонйческое  стереофонично 
звучене 
звучать  звуча 
звучащий  звучащ 
звучность  ж  звучност 
звучньш  звучен 
зеркало  с  огледало 

вибрйрующее  вибриращо  огле¬ 
дало 

вращающееся  въртящо  се  огле¬ 
дало 

магнйтное  магнитно  огледало 
отклоня ющее  отклоняващо  огле¬ 
дало 

отражающее  отразяващо  огле¬ 
дало 

пара  бол  йческое  параболично  ог¬ 
ледало 

сферйческое  сферично  огледало 
цветоизбирательное  цветоизби- 
рателно  [дихронично]  огледало 
злектрбнное  електронно  огледало 
9ллипсоидальное  вж.  зеркало» 
злли  птйческое 

зллиптйческое  елиптично  [елип¬ 
совидно]  огледало 

зеркальнмй  1.  огледален,  отразяващ 
2.  снабден  с  огледало  (за  уред) 
зеркальие  с  огледалце 
~,  модуляцибнное  модулационно  ог¬ 
ледало 
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~  нулевбй  линии  огледало  па  нулс- 
пата  линия 
знак  м  знак;  сигнал 

грулловбй  пзч.  групов  знак 
двойчнмй  двоичен  [бинарен]  знак 
заводской  фабричен  знак 
искаженнмй  изкривен  знак 
кодов мй  кодов  знак,  знак  на  код 
контрбльньш  контролен  знак 
маркирбвочннй  маркировъчен 
знак 

математйческий  математичен 
знак 

~  рода  тока  знак  за  вида  на  тока 
(за  променлив  или  постоянен  ток) 
~,  световбй  светлинен  знак  (сигнал) 
~  сложения  знак  за  събиране,  знак 
«плюс» 

телеграфньш  телеграфен  знак 
товари ьш  номенклатурен  {сто¬ 
ков]  знак 

фабрй«нмй  еж.  знак,  заводской 
знакогенератор  м  знаков  генератор, 
генератор  на  знаци 
знакоинвертор  м  знакоинвертор, 
инвертор  ( обръщан  на  знаци) 
знакопеременньш  знакопроменлнв 
знакопостоянний  знакопостоянен 
значение  с  стойност;  значение 
~,  абсолютное  абсолютна  стойност 
амплитудное  амплитудна  [макси¬ 
мална]  стойност 

~  величини  стойност  на  величина 
возмбжное  възможна  стойност 
вмборочное  избрана  стойност 
~  вьшрямленного  напряжения,  сред- 
нее  средна  стойност  на  изправено 
напрежение 

~,  вмходнбе  изходно  ]  изходящо] 
значение 

действйтельное  действителна 
(истинска]  стойност 
действующее  ефективна  [дейст¬ 
вуваща]  стойност 

~,  дискретное дискретно  [прикрито] 
значение 

~ ,  допустймое  допустима  стойност 
заданное зададена  [дадена]  стой¬ 
ност 

идеальное  идеална  стойност 
измеряемое  I.  измервана  стой¬ 
ност  2.  измерваема  стойност 

~ ,  йстинное  вж.  значение,  дейст¬ 
вйтельное 


иехбдное  изходна  стойност 
конечное  крайна  стойност 
контрбльное  контролна  стойност 
критйческое  критична  стойност 
максимальное  максимална  (вър¬ 
хова,  най-голяма]  стойност 
мгновенное  моментна  (мигнове¬ 
на)  стойност 

минимальное  минимална  [най- 
малка]  стойност 

~  напряжения,  зффектмвное  ефек¬ 
тивно  значение  на  напрежението 
напряженности  поля  значение  на 
напрегнатостта  на  поле 
начальное  начална  (първоначал¬ 
на!  стойност 

номинальное  номинална  стойност 
~ ,  нулевое  нулева  стойност,  нула 
обратное  обратна  (реципрочна [ 
стойност 

ожидаемое  очаквана  стойноп 
оптимальное  оптимална  стойност 
осредненное  осреднена  стойност 
~,  отноейтельное  относителна  стой 
пост 

ошйбки,  передельное  гранична 
стойност  на  грешка 
~  параметра  стойност  на  величина 
[параметър] 

~  параметра,  гранйчное  гранична 
стойност  на  величина  [параметър} 
пйковое  върхова  стойност 
~  погрешности  стойност  на  грешка 
погрешности,  допустймое  допу¬ 
стима  стойност  на  грешка 
пороговое  прагова  стойност 
постоя нное  постоянна  стойност 
предельное  гранична  стойност 
преобладающее  преобладаваща 
стойност 

~,  приблнженное  приблизителна 
стойност 

промежуточное  междинна  стой¬ 
ност 

расчетное  изчислена  стойност 
рациональное  рационална  стой¬ 
ност 

~  регулйруемой  величини,  заданное 

зададена  стойност  на  регулирана 
величина 

~  регулйруемой  величини,  устано- 
вйвшееся  установена  стойност  на 
регулирана  величина 
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~  регулируемото  параметра,  уста* 
новйвшееся  установена  стойност 
па  регулиран  параметър 
/~,  случайное  случайна  стойност 
среднеквадратйчное  средноква¬ 
дратична  [ефективна!  стойност 
стабилизованное  стабилизирана 
стойност 

суммарное  сумарна  стойност 
текущее  текуща  стойност 
требуемое  искана  стойност 
уровня  белого,  пймовое  върхова 
стойност  на  бялото  ниво 
уровня  черного,  пйковое  върхова 
стойност  на  черното  ниво 
установйвшееся  установена стой- 
нос  т 

фикейрованное  фиксирана  стой¬ 
ност 

цифровое  цифрова  стойност 
частотм,  начальное  начална  стой¬ 
ност  на  честота 
чйсленное  числена  стойност 
~  шкаль»,  предельное  гранична  стой¬ 
ност  на  скала 

зффектйвное  ефективна  стойност 
зона  ж  зона;  пояс 

~  блйжнего  действия  зона  на  близ¬ 
ко  действие 

~  блйжнего  приема  зона  на  близко 
приемане 

блйжних  замираний  зона  на 
близки  затихвай ля 
~ ,  блйжняя  близка  зона 
валентна»  валентна  зона 
~  ведущего  луча  зона  на  водещ  лъч 
~  во^буждения  възбудителна  зона 
волновая  вълнова  зона 
~  группнрования  алектронов  зона 
на  групиране  на  електрони  . 

~  действия  помех  зона  на  действие 
на  смущения 

~  дифракции  зона  на  днфракция 
~  замирания  зона  на  затихване  (на 
сигнал ) 

запретнал  забранена  зона 
запрещенная  еж.  зона,  запретнал 
~  интерференции  зона  на  инюрфе- 
релция 

интерференционная  вж.  зона.  ин- 
терферендии 

^  искажениого  приема  зона  на  из¬ 
кривено  приемане 

7  Руско-български  електротехнически  речник 


^  каскадното  действия  зона  на  кае” 
кадно  действие  (на  релейна  за¬ 
щита  ) 

коммутацнонная  комутационна 
зона 

^  линейности  линейна  зона,  зона 
[обхват]  на  линейна  зависимост 
мертвая  вж .  зона  молчання 
молчания  зона  на  мълчание,  «мър¬ 
тва»  зона,  звукова  сянка 
падеж  но  го  приема  зона  на  сигур¬ 
но  приемане 

^  насьнцсния  зона  на  насищане 
незанятая  вж.  зона,  свободна» 
незаполненная  вж.  зона,  сво¬ 
бодна» 

нейтральная  неутрална  зона 
^  неоднозначности  зона  на  неед¬ 
нозначност,  хистерезисна  зона 
~  неуверенного  приема  зона  на  не¬ 
стабилно  приемане 
~  нечувствйтельности  зона  на  не- 
чувствителност 

~  нечувствйтельности,  отноейтель- 
ная  относителна  зона  на  иечувст- 
внтелност 

нормальная  нормална  зона 
~  обзора  зона  на  видимост 
~  обзора  но  азнмуту  зона  на  види¬ 
мост  по  азимут 

~  обзора  по  угл^  места  зона  на  ви¬ 
димост  по  ъгъл  във  височина 
~  облучения  зона  на  обльчзанс 
— переходная  преходна  зона 
~  переходов  зона  на  преходи 
~  полутени  зона  на  полусянка 
~  помех  зона  [област]  па  смущения 
~  приема  зона  на  приемане 
~  пробоя  зона  на  пробив 

проводймости  зона  на  проводи¬ 
мост 

пропорциональная  пропорцио¬ 
нална  зона 

~  пропорционального  регулйрова- 

ния  зона  па  пропорционално  регу¬ 
лиране 

пространственная  пространстве¬ 
на  зона 

~  разммтости  зона  иа  разливане 
(на  Фбраза) 

~  регулйрования  зона  на  регули¬ 
ране 

св«бодная  свободна  [незапъл¬ 
нена]  зона 


зон 
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~  скачка  зона  на  скокове 
~  слншимости  зона  на  чуване 

~  стандартного  времени  зона  на 
стандартно  време 

столкновений  зона  на  сблъсква¬ 
ния 

теневая  звукова  сянка,  област 
на  мълчание 
~  тени  зона  на  сянка 

фазная  фазова  зона  (на  на¬ 
мотка  ) 

~  Френеля  зона  на  Френел 

частйчно  запблненная  частично 
запълнена  зона 

знергетйческая  енергийна  зона 
зонд  м  сонда 

акустйческий  акустична  (звуко¬ 
ва]  сонда 

вибрйрующий  вибрираща  сонда 

вмсоковбльтнмй  сонда  за  високо 
напрежение 

~,  емкостнъш  капацитивна  сонда 

~ ,  защищеннмй  термоизмерйтель- 

ньш  защитена  термоизмервателна 
сонда 

измерйтельньш  измервателна  сон¬ 
да 

испьиательнмй  сонда  за  изпроб¬ 
ване,  изпитателна  сонда 

магнйтньп!  магнитна  сонда 
~  связи  сонда  за  връзка 

термоизмерйтельнмй  термонз- 
мерватслна  сонда 

термозлектрйческий  термоелек- 
трическа  сонда 

ультразвуковой  ултразвукова 
сонда 

фазовмй  фазова  сонда 

алектрйческий  електрическа  сон¬ 
да 

~ ,  алектрбнньш  електронна  сонда 
вондйрование  с  сондиране 

акустйческое  акустично  [звуко¬ 
во]  сондиране 

звуковбе  вж .  зондйрование,  аку¬ 
стйческое 

~  ймпулъсами  импулсно  сондиране, 
сондиране  с  импулси 
~  ионосферь»  сондиране  на  йоно- 
сфе  р  а 


ультразвуковбе  ултразвуково 
сондиране 

зондйровать  сондирам 
зрение  с  зрение 
зубец  м  зъб 

зуммер  м  зумер,  бръмкач  ( генератор 
на  звукова  честота ) 

гетеродйннъш  хетеродинен  генера¬ 
тор,  звуков  генератор  на  биене 

измерйтельнмй  измервателен  зу¬ 
мер 

злектромагнйтнмй  електромаг¬ 
нитен  зумер 

зуммйрование  с  1 .  зумиране,  свисте- 
не  2.  обслужване  със  зумер  3.  зу- 
мерен  тон  (получен  чрез  биене). 

И 

ибокбн  м  ибокон  ( високочувствител¬ 
на  телевизионна  тръба) 
игла  ж  игла 

граммофбнная  грамофонна  игла 

зву  коснимателя  игла  на  звуко- 
възпроизвсждащо  устройство 
игнитрон  м  игнитрон  ( живачен 
вентил ) 

~  с  водяньш  охлаждением  игнитрон 
с  водно  охлаждане 
идеальнь1Й  идеален 
идио9лектрйческий  непровождащ 
електричество 
избирйиие  с  избиране 
~ >  амплит^дное  амплитудно  изби¬ 
ране 

групповбе  групово  избиране 

комбинацибнное  комбинирано 
[комбинативно]  избиране 

многоступенчатое  многостъпал- 
но  избиране 

одноступенчатое  едностъпално 
избиране 

избкратель  м  избирач,  избиращо 
устройство  (вж.  искатель) 

избирательность  ж  избирателност, 
селективност 

амплитудния  амплитудна  изби¬ 
рателност 

~ вероятностная  вероятна  избира¬ 
телност 


99 


~  колебательного  контура  избира¬ 
телност  на  трептящ  кръг 
~,  переменная  променяща  се  изби¬ 
рат  елност 

~  по  вмсокой  частоте  избирател¬ 
ност  по  висока  честота 
~  по  зеркальиому  канал у  избира¬ 
телност  по  огледален  канал 
~  по  оромежуточиой  частоте  изби¬ 
рателност  по  междинна  честота 
~  по  соседнему  каналу  избирател¬ 
ност  по  съседен  канал 
пред ва рйтельная  предварителна 
избирателност 

~  приемника  избирателност  на  при¬ 
емник 

~,  тональная  тонселективност,  то¬ 
нална  ССЛСКТИЕНОСТ 
чаетбтная  честотна  избирател¬ 
ност 

избирательньш  избирателен,  селек¬ 
тивен 

избмток  м  излишък 
/ч/  фази  фазов  излишък 
избьпочность  ж  изобплност,  излн- 
шеетно,  редопданс,  запас 
информационния  излншество  на 
информация  (количествена  харак¬ 
теристика  с  възможност  да  пред¬ 
ставя  какво  то  и  да  е  съобщение 
в  най-кратка  форма) 
избьгточнь!Й  излишен,  с  излишък 
известйтель  м  вж.  извещатель 
извещатель  м  сигнализатор,  изве¬ 
сти  тел 

пожарнмй  сигнализатор  за  по¬ 
жар,  пожароизвестител 
~  теплового  действия,  автоматйче- 
ский  термичен  известител,  автома¬ 
тичен  топлинен  сигнализатор 
изгйб  м  извивка 

~  характеристики,  верхний  горна 
извивка  на  характеристика 
~  характеристики,  нйжний  долна 
извивка  на  -характеристика 
йзгородь  ж  ограда 

злектрйческая  електрическа  ог¬ 
рада,  електрически  юиеглр» 
излучатель  м  излъчвател,  вибратор 
~,  абсолютно  черньзй  абсолютно  че¬ 
рен  излъчвател 

актйвнмй  активен  излъчвател 
аку етически й  еж.  излучатель,  зву- 
ковбй 


изл 


апертурньш  анертурен  излъчва¬ 
тел 

волноводнъ!Й  вълноводен  излъч¬ 
вател 

~ ,  вторйчньш  вторичен  излъчвател 
— - ,  двойнбй  рупорний  двойнору по¬ 
рен  излъчвател,  излъчвател  с  два 
рупора 

дизлектрйческий  днелектричес- 
ки  излъчвате»! 

звуковой  звуков  [акустичен]  из¬ 
лъчвател  {източник) 

~  звуковь'1  х  колебай ий  еж.  излу¬ 
чатель,  звуковой 

,  изстрбпнзуй  изотропен  излъчва¬ 
тел 

^  инфракраснмх  лучей  инфрачервен 
излъчвател,  излъчвател  на  инфра¬ 
червени  лъчи 

кольцевой  кръгов  излъчвател 
кристаллйческий  кристален  из¬ 
лъчвател 

— -  Ламберта  излъчвател  на  Лам- 
берт 

люмннесцентнмй  луминесцентен 
излъчвател 

магнитострикцибннмй  магнито- 
стрнкциопсн  излъчвател 
~  магнитострикцибнньш  ультра- 
звуковбй  магнитострикционен  ул¬ 
тразвуков  излъчвател 
массввмй  масов  излъчвател 
~ ,  направленннй  насочен  излъчва¬ 
тел 

— нен&правлен нь»й  ненасочен  из¬ 
лъчвател 

объемньш  обемен  излъчвател 

одинбчнь!й  единичен  излъчвател 
отдельнмй  отделен  излъчвател 
пассйвньш  пасивен  излъчвател 
первйчньш  първичен  излъчвател 
плбекий  плосък  излъчвател 

поверхностньш  повърхностен  из¬ 
лъчвател 

полувблновьш  полу вълнов  из¬ 
лъчвател,  излъчвател  на  половин 
вълна 

продольнмй  надлъжен  излъчва¬ 
тел 

рупорнмй  рупорен  излъчвател 

селектйвиь!Й  селективен  излъч¬ 
вател 


изл 


~  с  круговбй  диаграммой  направ- 
ленности  излъчвател  с  кръгова  диа¬ 
грама  на  насоченост 
стандарти  у  й  стандартен  излъч¬ 
вател 

~,  стержневбй  излъчвател  във  фор¬ 
мата  на  прът 

сферйческий  сферичен  излъчва¬ 
тел 

темньш  тъмен  излъчвател  на 
инфрачервени  лъчи 
температурнмй  топлинен  излъч¬ 
вател 

,  тбчечнмй  точков  излъчвател 
ультразвуковой  ултразвуков  из¬ 
лъчвател 

И-образнмй  II -образен  излъч¬ 
вател 

черньш  черен  излъчвател 
четвертьвблновьш  четвъртвъл- 
нов  излъчвател 

широкоугольиь1Й  широкоъгълен 
излъчвател 

щелевбй  излъчвател  с  процеп 
[отвор],  прорезен  [процепен]  из¬ 
лъчвател 

злектрйческий  електрически  топ¬ 
линен  излъчвател 
алементарнмй  елементарен  из¬ 
лъчвател 

излучать  излъчвам 
излучающий  излъчващ 
излучение  с  излъчване,  лъчение;  ра¬ 
диация 

~  абсолютно  черното  тела  излъчва¬ 
не  на  абсолютно  черно  тяло 
боковое  странично  излъчване 
возбуждекное  индуктирано  из¬ 
лъчване 

~  волн  излъчване  на  вълни 
~ ,  всенаправленное  излъчване  по 
всички  посоки 

вторйчное  вторично  излъчване 
вьжужденное  вж.  излучение, 
индуцйрованное 

вмсокочастбтное  високочестотно 
излъчване 

~  генератора,  паразит ное  паразит¬ 
но  излъчване  на  генератор 
~  гетеродйна  излъчване  на  хетеро- 
дин 

дипольное  диполно  излъчване 
дискретное  дискретно  излъчване 
диффузное  дифузно  излъчване 


1ее 


жесткое  твърдо  излъчване  (с 
голяма  енергия) 

~  звука  излъчване  на  звук 
~,  избирательное  избирателно  [се¬ 
лективно]  излъчване 
~  ймпульсное  импулсно  излъчване 
индуцйрованное  вж.  излучение, 
возбужденное 

инфракрасное  инфрачервено  из¬ 
лъчване 

квадрупбльное  квадруполно  из¬ 
лъчване 

квантбванное  квантово  излъч¬ 
ване 

когерентное  кохсрентно  излъч¬ 
ване 

корпускулярное  корпускулярио 
излъчване 

космйческое  космическо  излъч¬ 
ване 

~,  лазерное  лазерно  излъчване 
мешающее  смущаващо  излъчване 
~,  мешающее  внеземнбе  смущаващо 
извънземно  излъчване 
монохроматйческое  монохрома- 
тично  излъчване 
направленное  насочено  излъч¬ 
ване 

некогерентное  некохерентно  из¬ 
лъчване 

~,  немонохроматйческое  немоно- 
хроматично  излъчване 
~ обратное  обратно  излъчване 
ббщее  общо  излъчване 
остронаправленное  остронасоче- 
но  излъчване 

~ ,  отраженное  отразено  излъчване 
паразйтное  паразитно  излъчване 
поверхностное  повърхностно  из¬ 
лъчване 

поляризбванное  поляризирано 
излъчване 

~  помех  излъчване  на  смущения 
пространственное  пространст¬ 
вено  излъчване 

~,  радиоактйвное  радиоактивно  из¬ 
лъчване 

~  радиовблн  излъчване  на  радио¬ 
вълни 

радиочастбтное  радиочестотно  из¬ 
лъчване 

рассеянное  разсеяно  излъчване 
резонансное  резонансно  излъч¬ 
ване 


~,  рентгеновское  рентгеново  излъч¬ 
ване,  рентгенови  лъчи 
световбе  светлинно  излъчване, 
светоизлъчваие 

селектйвное  вж.  излучение,  из- 
бирательное 

~ ,  синхронное  синхронно  излъчване 
,  спонтанное  спонтанно  излъчване 
темное  тъмно  [инфрачервено] 
излъчване 

~ ,  тепловое  топлинно”  излъчване 
~  ,  ультрафиолетовое  *  ултравиоле¬ 
тово  излъчване 

череикбвское  излъчване  на  Че- 
ренков,  Черенковско  излъчване 
черное  черно  излъчване 
ядерное  ядрено  [радиоактивно] 
излъчване 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  излъчване 

~  знергии  излъчване  на  енергия 
излученньш  излъчен 
изменение  с  изменяне,  изменение, 
промяна 

~  во  времен и  изменяне  във  време 
~  |пАЛ1и0сти  изменяне  на  гръмкост 
~  нагрузки  изменяне  на  товар  [на¬ 
товарване] 

~  напряжения,  отноейтельное  от¬ 
носително  изменяне  иа  напреже¬ 
нието 

~  напряжения,  скачкообразное  ско¬ 
кообразно  изменяне  на  напреже¬ 
нието 

~  настройки  изменяне  на  настройка 
~  несущей  частоть»  изменяне  на 
носеша  честота 

~  параметра  изменяне  на  параметър 
~  полярности  ймпульса  изменяне 
полярността  на  импулс 
~  промежуточной  частотм  изменя¬ 
не  на  междинна  честота 
~  скорости,  абсолютное  абсолютно 
изменяне  на  скорост 
~  скорости,  отноейтельное  отно¬ 
сително  изменяне  на  скорост 
^  скорости,  скачкообразное  скоко 
образно  изменяне  на  скорост 
~  тона  изменяне  на  тон 
<•-'  фази  изменяне  на  фаза 
~  фазм,  прямоугольное  правоъгъл¬ 
но  изменяне  на  фаза 
фазм,  треугбльное  триъгълно  из¬ 
меняне  на  фаза 


~  частотм  изменяне  на  честота 
изменять  изменям,  променям 
измерение  с  измерване,  мерене 
~  амплитуди  ймпульса  измерване 
амплитудата  на  импулс 
~  глубинм  модуляции  измерване 
дълбочината  па  модулация 
дистанцибнное  дистанционно  из¬ 
мерване 

~  длинм  волни  измерване  дължина¬ 
та  на  вълна 

~  добрбтностп  измерване  на  качест¬ 
вен  фактор 

~  затухания  измерване  на  затих¬ 
ване 

~  излучения  измерване  на  излъч¬ 
ване 

ймпульсное  импулсно  измерване 
~,  кбевенное  непряко  [посредстве¬ 
но,  индиректно!  измерване 
~  на  леременном  тбке  измерване  със 
променлив  ток 

~  напряжения  шума  измерване  на¬ 
прежението  на  шум 
~  напряженности  поля  измерване 
напрегнатостта  па  поле 
~  по  мостовбй  схеме  измерване  на 
мостова  схема 

~  по  методу  непосрсдственной  оцен¬ 
ки  измерване  по  метода  на  непо¬ 
средствена  оценка 
прямбе  пряко  [непосредствено, 
директно]  измерване 
~  путй  измерване  на  път 

радиотехнйческое  радиотехни¬ 
ческо  измерване 

рассеяния  измерване  на  разсей¬ 
ване 

сравнйтельное  сравнително  из¬ 
мерване 

телевизибнное  телевизионно  из¬ 
мерване 

телефонометрйческое  телефоно- 
метрично  измерване 
тепловое  топлинно  измерване 
~  уровня  измерване  на  ниво 

~  уровня  помех  измерване  нивото 
на  смушения 

~  чаетбтного  отклонения  измерва¬ 
не  на  честотно  отклонение 

частоть!  измерване  на  честота 

чувствйтельности  измерване  на 
чувствителност 
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изм 


~  ширини  полоси  препускания  из¬ 
мерване  ширината  на  пропусква- 
телна  лента 

~  шума  измерване  па  шум 
измерим  ми  измерим 
измерители  м  измервател,  уред  за 
измерва  1:0 

~  времеки,,  злектронньш  електро¬ 
нен  измервател  на  време 
~  временнйх  интервалов  измерва¬ 
тел.  на  шпериалп  от  време 
—  вь$хода  изходи;  измервател 
~  виходион  мощности  измервател 
на  изходната  мощност 
~  глубипь!  медуляцпи  измервател 
на  дълбочината  на  модулация 
~  грбмяостп  измервате з  па  гръм¬ 
ко  тт  а  | силата  па  чува  не  I 
~  декремента  гатухания  измервател 
на  декре мента  па  затпхианс 
~  добретндотн  измервател  на  ка¬ 
чествения  Трактор 

~  злтуканпя  измернлтел  на  затихва¬ 
нето,  !•:  еп  ер  метър 
звущдбл  мощности  измервател 
па  звуковата  мощност 

~  ис  каже  пий  телеграфи  Ь!Х  сигналов 
уред  за  измерване  на  телеграф¬ 
ни  изкривявания 

~  колебаиий  уровня  тока  измерва¬ 
тел  на  измененията  в  нивото  на 
тока 

~  козффициента  нелинешшх  ис¬ 
ка  жени  и  измервател  на  коефициен¬ 
та  на  нелннейнн  изкривявания; 
измервател  на  клирфактора 
~  козффициента  отражения  из¬ 
мервател  на  коефициента  иа  отра¬ 
жение 

~  козффициента  шума  измервател 
на  коефициента  на  шума 

~  крутизнь!  характеристики  уред 
за  измерване  стрг.мността  на  ха¬ 
рактеристика 

~  макснмального  тока  измервател 
на  максимален  ток 

~  максимума  измервател  на  макси¬ 
мум 

~ ,  механйческий  механичен  измер¬ 
вател 

~  мощности  динамометрична  спи¬ 
рачка 


~  мощности,  болометрйческнй  бо- 
лометричен  измервател  на  мощ¬ 
ност 

~  мощности  вмеокой  частотм  уред 
за  измерване  мощността  на  висо¬ 
ка  честота 

~  мощности,  калориметрйческий 
калориметрячен  измервател  на 
мощност 

~  мощности,  поглощающий  по¬ 
глъщащ  измервател  па  мощност 
~  напряжения  помех  измервател  на 
напрежението  на  смущения 
~  напряжения  шума  измервател  иа 
напрежението  на  шум 
напряженности  магнйтного  поля 
измервател  на  интензитета  на  маг¬ 
нитно  поле 

~  нелинейнмх  искажений  измерва¬ 
тел  на  нелиненнп  изкривявания, 
измервател  па  клирфактора 
~  нееднородности  цепи  измерва¬ 
тел  на  нееднородността  на  верига 
~  отношения  авт.  измервател  на 
отношение 

первйчнь|й  първичен  измервател 
~  переходного  затухания  измерва¬ 
тел  на  преходно  затихване 
•  пйкового  напряжения  измерва¬ 
тел  на  върхово  напрежение 
^  поля  помех  измервател  на  полето 
на  смущения 

поплавковуй  поплавъчеп  [по- 
плавков]  измервател 
~  проводймости  измерва гол  и а 

проводимост 

~  проходящей  мощности  измерва¬ 
тел  на  преминаваща  мощност 
~  радиационнмх  и  теиловььх  пото¬ 
ков  измервател  на  радиационни  и 
топли нн II  потоци 

—  раднопомех  измервател  па  радио¬ 
смущения 

~  сили  звука  измервател  па  сила¬ 
та  на  звук 

~  ейл ь!  сигналов  измервател  на  си¬ 
лата  на  сигнали 

~  скорости  измервател  на  скоростта, 
скоросгомер,  спидо метър 
~  ель! шимости  измервател  на  чува¬ 
ното 

~  сопротивлений  омметър 
~  угла  потерь  измервател  па  ъгъ¬ 
ла  на  загуби 
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~  усиления  измервател  на  усилване 
~  частотм  измервател  на  честота, 
честотомер 

~  частотм,  прецизионньш  прецизен 
измервател  на  честота 
~  частотм,  цифровбй  цифров  из¬ 
мервател  на  честота 
~  чувствйтельности  измервател  на 
чувствителността 
чувствйтельности,  шумовой  шу¬ 
мов  измервател  на  чувствител¬ 
ността 

~  шума  измервател  на  шума,  шумо- 
мер 

~  електрическото  уровня  измерва¬ 
тел  на  електрическото  пиво,  ниво- 
измервател 

измерйтельнмй  измервателен 
изнашивание  с  износване,  изхабя¬ 
ване 

изнашиваться  износвам  се,  изхабя¬ 
вам  се 

износ  м  износване,  изхабяване 
~  контактов  износване  на  контакт¬ 
на  система,  износване  на  контакт¬ 
ни  тела 

~  механйческой  записи  износване 
на  механичен  запис 
износостойкий  износоустойчив,  из- 
държлив  на  износване 
износостойкость  ж  износоустойчи¬ 
вост,  пздържливост  на  износване 
изнбшенность  ж  износеност,  изхабе¬ 
ност 

изображение  с  образ,  изображение 
~  антенни,  зеркальное  огледален 
образ  па  антена 
действйтельное  действителен  об¬ 
раз 

искаженное  изкривен  образ 
~ ,  контрастное  контрастен  образ 
Лапласа  Лапласово  изображение 
ложное  лъжлив  образ 
~,  мнймое  виртуален  [мним,  не¬ 
действителен]  образ 

мнегократное  многократно  из¬ 
ображение 

монохромное  вж.  изображение, 
черно-белое 

~  на  зкране  изображение  [образ] 
на  екран 

негатйвное  негативен  образ  при 
фототелеграфно  приемане 


изо 


неконтрастное  неконтр.  стно  из¬ 
ображение,  неконтрастен  образ 
нечеткое  неясно  [нечетно|  из¬ 
ображение,  неясен  образ 
неяркое  неярко  изображение,  не- 
ярък  образ 

объемное  обемно  изображение, 
обемен  образ 

~ •,  одноцветное  вж.  изображение, 
черно-белое 

остаточное  остатъчно  изображе¬ 
ние,  остатъчен  образ 

~,  панорамное  панорамно  изобра¬ 
жение,  панорамен  образ 
паразйтное  вж.  изображение, 
побочное 

перевернутное  обърнато  изоб¬ 
ражение,  обърнат  образ 
передаваемое  предаван  образ 
(при  образ  на  телеграфия  или  те¬ 
левизия  ) 

побочное  вж.  изображение,  пов- 
тбрное 

повторное  странично  изображе¬ 
ние,  страничен  образ,  образ-фан¬ 
том 

позитйвное  позитивен  образ 
(при  фототелеграфно  приемане ) 
полутоновое  полутоново  изоб¬ 
ражение,  образ  с  полутонове 
радарное  радарно  изображение 
рад иолока ц йон ное  радиолока- 

ционно  изображение 
раздвоенное  еж.  изображение, 
многократное 

растровое  растерно  изображение 
скрьпое  скрито  изображение, 
скрит  образ 

стереоскопйческое  стереоскопич¬ 
но  изображение,  стереоскопичен 
образ 

телевизибнное  телевизионно  из¬ 
ображение 

— ,  тбчечное  точково  изображение 
г рехмерное  триизмерно  изобра¬ 
жение,  триизмерен  образ,  стерео» 
изображение 

~  функции  изображение  [образ]  на 
функция 

цветное  цветно  изображение  цве¬ 
тен  образ 

черно-белое  черно-бяло  изобра¬ 
жение,  черно-бял  образ 


104 


изо _ _ _ 

~,  штриховбе  изображение  с  щри- 
хова  линия  (за  чертеж) 

~,  злектрбнное  електронно  изобра¬ 
жение 

зталбнное  еталонно  изображе¬ 
ние,  еталонен  образ 
изодремньгй  нзодромен 
изокбн  м  пзокон  (предавателна 
телевизионна  тръба  от  типа  су- 
перорпшкон  ) 

изолйрованньш  изолиран 
изолйровать  изолирам 
изолятор  м  изолатор 

в  води  Ь!Й  входен  |нъводен1  изо¬ 
латор 

~ ,  вь!Соковольтнь1Й  изолатор  за 
високо  напрежение 
вь!СОкочастотнь!Й  високочесто¬ 
тен  изолатор 

гирляндинй  верижен  изолатор 
горшкбвьш  зърнист  1  зърнест|  изо- 
латор,  изолатор  на  маниста 
двухъюбочпьш  изолатор  с  две 
стрехи 

линейнь|й. линеен  изолатор;  елек¬ 
тропроводен  изолатор 
маслонаполненнь1Й  проходнбй  ма¬ 
ел  онапъл лен  проходен  изолатор 
натяжкбй  обтегачец  [обтяжен] 
изолатор 

объемнмй  обемен  изолатор 
опбрний  подпорен  изолатор 
орешковь1Й  орехообразси  | яйце¬ 
виден]  изолатор 
— ,  подвеенбй  висящ  изолатор 
~ .  проходно»  изолатор  проходен, 
дурхфюруиг 

~  с  воздушиьш  заполненисм  изо¬ 
латор  с  въздушно  запълване 
~  с  масляньпи  заполнением  изола¬ 
тор  с  маслено  запълване 
сплошнбй  плътен  изолатор 
стержневбй  прътовиден  [прътов, 
цилиндричен |  изолатор 
тарелъчатьш  висящ  електропро¬ 
воден  изолатор 

участковьж  възлов  изолатор 

фарфбровмй  порцеланов  изола¬ 
тор 

штьфевбй  типов  [подпорен] 
изолатор 

изоляцибннь1Й  изолационен 
изоляция  ж  1.  изолация  2.  изолиране 


/х/,  бумажная  хартиена  [книжна] 
изолация 

бумажно-масляная  маслено-хар¬ 
тиена  [книжна]  изолация 
виткбвая  изолация  на  навивка 
звукова я  звукова  изолация 
/■ч',  окейдная  окпена  изолация 
пазовая  канална  изолация 
пенопластовая  пенопластова  изо¬ 
лация 

пленочная  тънкослойна  изола¬ 
ция,  изолационен  филм 
силикбновая  силиконова  изола¬ 
ция 

стирофлексовая  стирофлексна 
изолация 

~,  тепловая  топлинна  изолация 
~ ,  термйческая  термична  [топлин¬ 
на]  изолация 

злектрйческая  електрическа  изо¬ 
лация 

змалевая  емайлова  изолация 
изоспйн  м  изотермичен  шип 
изотерма  ж  изотерма 
изотермйческий  изотермичен 
изотоп  м  изотоп 

иконоекбп  м  иконоскоп  (телеви¬ 
зионна  предавателна  тръба ) 
имитатор  м  имитатор,  спмулант 
аналбговьгй  аналогов  имитатор 
телеграфньтх  сигналов  имитатор 
на  телеграфни  сигнали 
злектрбннмй  електронен  симу¬ 
латор 

имитация  ж  сигналов  имитация  на 
сигнали 

иммерсия  ж  имерсия  (увеличаване 
разделителната  способност  на  ми¬ 
кроскоп  чрез  вкарване  на  течна 
среда) 

импеданс  м  импеданс,  пълно  съпро¬ 
тивление 

акустйческий  акустичен  импеданс 
входнбй  входен  импеданс 

кинетйческий  кинетичен  импе¬ 
данс 

~  короткозамкнутой  цепи  импе¬ 
данс  при  накъсо  съединена  верига 

механйческий  механичен  импе¬ 
данс 

ймпульс  м  импулс 

бланкйрующий  еж.  ймпульс,  га- 
сящий 
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имп 


блокйрующий  вж.  ймпульс,  за- 
пирающий 

ведущий  главен  импулс 

— ,  вертикальньш  синхронизйрую- 
щий  вж.  ймпульс  кадровой  син¬ 
хронизации 

возбуждающий  възбуждащ  им¬ 
пулс 

~  вращения  импулс  на  въртене 
~  времемнбн  селекции  импулс  за 
избираме  във  времето,  импулс  за 
временна  селекция 
вспомогательньш  помощен  им¬ 
пулс 

^ ,  вход нбн  входен  импулс 

входной  управляющий  входен 
управляващ  импулс 
~  вмбора  группь1  импулс  за  избор 
на  група 

~  вмбора  направления  импулс  за 
избиране  на^иосока 
~  вмбора  объекта  импулс  за  изби¬ 
ране  и а  обект 

вмделенимй  отделен  импулс 
вь1СОкочаст6тнь1Й  високочесто¬ 
тен  импулс 

~ ,  гасящий  загасяващ  (гасящ] 
импулс 

главньш  синхронизйрующий  гла¬ 
вен  синхронизиращ  импулс 
единйчнмй  единичен  импулс 
~  задания  импулс  за  задание 
задержаннмй  забавен  [закъсни- 
телен]  импулс 

зажигающий  запалващ  импулс 
~  заммкания  включващ  импулс,  им¬ 
пулс  за  включване 
запирающин  спиращ  импулс 
~  записи  импулс  на  записа 

запрещающий  ограничаващ  [за¬ 
браняващ!  импулс 
~  запусна  развертки  импулс  за  пус¬ 
кане  на  разгъване  [развивка] 

~,  запускающий  пусков  импулс, 
импулс  за  пускане  в  действие 
~ •,  звуковой  звуков  импулс 
~  звуковой  частотм  импулс  със 
звукова  честота 

зондйрующий  сондирай],  импулс 
игбльчатмй  игловиден  [остро¬ 
връх]  импулс 

идеальнмй  идеален  импулс 
избирателни мй  избирателен  им¬ 
пулс 


излученньж  излъчен  импулс 
измерйтельнмй  измервателен  им¬ 
пулс 

~,  индикатори мй  индикаторен  им¬ 
пулс 

индуктйвньгй  индуктивен  им¬ 
пулс 

~ ,  индукгйрованньш  индуктиран 
импулс 

искажснн ий  изкривен  импулс 
~  искания  импулс  за  избиране 
~,  испЬ1тательнь!Й  импулс  за  изпроб¬ 
ване  [изпитваие| 

~  кадрозон  синхронизации  импулс 
за  кадрова  синхронизация 
кадров  ьгй  кадров  импулс,  импулс 
за  кадъра 

~ ,  кадров  ьш  бланкйрующий  им¬ 
пулс  за  изпробване  на  кадър 
калибрационньш  калибриращ 
импулс 

~ ,  калибровочиь1Й  вж.  ймпульс,  ка- 
дибрацнбннмй 

~,  канаяьнь1й  канален  импулс 
~ ,  качающийся  люлеещ  сс  импулс 
~ •,  когерентньш  кохерентен  импулс 
~  колебаний  импулс  на  трептения 
колоколообразнмй  камбанови- 
ден  импулс,  импулс  във  формата 
на  камбана 
кордгкий  къс  импулс 
корректйрующий  коригиращ  им¬ 
пулс 

~  коррекции  вж.  ймпульс,  коррек- 
тйрующий 

косинусоидальнмй  косинусои- 
ден  импулс 

~ ,  манппулйрующий  шлг.  манипу¬ 
лиращ  импулс 

~ ,  маркери  мй  маркерен  импулс 
~ ,  мешающий  смущаващ  импулс 
модул  йрующий  модулиращ  им¬ 
пулс 

~,  мощньш  мощен  импулс 
^  набора  импулс  за  избиране,  из¬ 
бирателен  импулс 
намагнйчивающий  иамашитващ 
импулс 

~  напряжения  импулс  на  напреже¬ 
ние 

/^,  нечетньш  нечетен  импулс 
нулевой  нулев  импулс 
обратного  тока  импулс  за  обра¬ 
тен  ток 
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~  с  Станело  хсда  импулс  за  обра¬ 
тен  ход 

~  ,  сднн6м1Ь1й  единичен  импулс 
олбрнмй  опорен  импулс 
остаточньгй  остатъчен  импулс 
~  отбоя  импулс  за  «край  на  връ  з- 
ката»,  импулс  за  разпадане  на  връз¬ 
ката 

~  ответа  импулс  за  отговаряне 
—  отклонения  импулс  за  отклонение 
— ,  отплрающий  отпускащ  импулс 
отраженньш  отразен  импулс 
паразйтньш  паразитен  импулс 
пилеобразньш  трионообразен  им¬ 
пулс 

— ,  плоския  прямоугбльньш  плосък 
правоъгълен  импулс 
поббчньш  страничен  [вторичен, 
второстепенен]  импулс 
~  подключеиия  импулс  за  включва¬ 
не  към: дадена  връзка 
~  подсвечивания  развертки  вж. 
ймпульс,  подсвечивающий 
подсвечивающий  импулс  за  про- 
светване 

позицибнньж  позиционен  импулс 
лось1лаемь!Й  вж.  ймпульс,  зон- 
дйрующий 

прямоугбльньш  правоъгълен  им¬ 
пулс 

пусковбй  пусков  импулс,  им¬ 
пулс  за  пускане 

радиолокациоинь1Й  радиолока- 
ционен  импулс 

развертки  импулс  на  развивка 
^  разммкания  прекъсващ  импулс 
разрядний  импулс  на  разреж¬ 
дане 

сдвигакпций  изместващ  импулс 
сдвоени мй  удвоен  импулс 
селектйрующий  избиращ  импулс, 
импулс  за  избиране 
~ ,  селекторнмй  сслекторен  импулс 
^  синусоидальной  форми  вж.  йм¬ 
пульс,  синусоидальнмй 

синусоидальнмй  синусоиден  им¬ 
пулс 

синхронизйрующий  синхронизи¬ 
ращ  импулс 

стартовьш  стартов  импулс,  им¬ 
пулс  за  пускане 

етбповой  полярности  импулс  със 
стопов  поляритет 


стробйрукнцип  вж.  ймпульс,  се¬ 
лектйрующий 

~  стрбчной  синхронизации  импулс 
за  синхронизация  на  редове 
стрбчньш  импулс  за  редове 
стрбчньш  блаикйрующий  импулс 
за  изпробване  па  редове 
стрбчньш  синхронизйрующий 
вж.  ймпульс  стрбчной  синхрони¬ 
зации 

ступенчатьш  стъпален  импулс 
~  счйтьдвания  импулс  за  броене 
тактов  ми  тактов  импулс 
~  тока  импулс  на  тока,  токов  им¬ 
пулс 

трапецеидальньш  трапецовиден 
импулс 

треугбльньш  триъгълен  импулс 
узкий  тесен  импулс,  вж.  йм¬ 
пульс,  корбткий 

~,  ультразвуковбй  ултразвуков  им¬ 
пулс 

управляющий  управляващ  [ко 
манден]  импулс 

уравниьающий  изравнителен  им¬ 
пулс 

уравнйтельньш  вж.  ймпульс, 
уравнивающий 

усеченньш  пресечен  импулс 
фазов  ни  фазов  импулс 
~,  четньш  четен  импулс 

шаговмй  стъпков  импулс 
~  знергии  импулс  на  енергия 
~  ехолбта,  звуковбй  звуков  им¬ 
пулс  на  ехолот 

ймпульсно-модулйрованньш  импулс¬ 
но  модулиран 

ймпульсно-фазовьш  импулсно  фазов 
ймпульеньгй  импулсен,  импулсов 
импульсомер  м  импулсометър 
инвариант  м  инварианта 
инвариантность  ж  инвариантност 
инверсия  ж  инверсия 

~,  температурния  температурна  ин¬ 
версия 

инвертйровать  инвертирам 
инвертор  м  инвертор  (преобразува* 
тел  на  постоянен  ток  в  променлив) 

ймпульсншй  импулсен  инвертор 

ртутнмй  живачен  инвертор 
индекс  м  индекс,  показател 

~  модуляции  показател  [степен, 
коефициент,  индекс]  на  модулация 
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~  каправленности  коефициент  на 
насоченост 

индексация  ж  поставяне  на  индекс, 
индексиране 
индий  .ч  хим.  индий 
индикатор  м  индикатор 

автоматйческий  автоматичен  ин¬ 
дикатор 

антениьш  антенен  индикатор 
~  анемии  индикатор  па  биене 
внзуальнмй  визуален  индикатор 
~  коля  индикатор  на  вълни 
~  вмеотм.  индикатор  на  височина 
~  грсмкости  индикатор  на  силата 
на  чу впие 

~  дальности.  злектроино  -лучезбй 
електроннолъчев  индикатор  на  да¬ 
лечина 

~  диапазона  настройки  индикатор 
на  диапазона  за  настройка 
. — ,  динамомстрйчеекий  дииампме- 

тртгчен  индикатор 
~ ,  д«ози нй  л нотен  индикатор 
' ,  мзмерйтельнмй  измервателен  ин¬ 
дикатор 

кпарцевмй  кварцов  индикатор 
~  кругосбго  обзора  индикатор  за 
кръгов  обзор 

~  курса  индикатор  за  курс 
~  максимальнмх  значений  индика¬ 
тор  за  максимални  стойности 
~  максимума  индикатор  за  макси¬ 
мума 

~  минимальнь!Х  значения  индика¬ 
тор  за  минимални  стойности 
~  направления  индикатор  за  насо¬ 
ченост 

~  направления  тока  индикатор  за 
насочеността  па  ток 
~  капряжеиия  индикатор  за  напре¬ 
жение 

~  настройки  индикатор  за  настрой¬ 
ка 

~  настройки,  нествьш  неонов  ин¬ 
дикатор  за  настройка 
~  настройки,  злек тронния  електро¬ 
нен  индикатор  за  настройка 
~  нуля  индикатор  на  пуля 
~  отраженной  мощности  индикатор 
за  отразена  мощност 
~  пеленгатора  индикатор  за  пелен- 
гатора,  заселник 

~  пиков их  значений  индикатор  за 
върхови  стойности 


^  положения  индикатор  за  поло¬ 
жение 

^  порогового  значения  индикатор 
за  прагова  стойност 
_  проходя щей  мощности  индика¬ 
тор  за  преминаваща  мощност 
^  равновесия  индикатор  за  равнове¬ 
сие 

^  рассогласоваиия  индикатор  за 
разеъгласуваие 

^  рассогласоваиия,  смкостнмй  ка¬ 
пацитивен  индикатор  за  разеъ- 
гласуванс 

^  расссгласования,  индуктйвньш 
индуктивен  индикатор  за  раз^ъ- 
глясунане 

^  рассогласоваиия,  оптйческин  оп¬ 
тичен  индикатор  за  разсъгласу- 
ванс 

^  рассогласолания,  пневматйче- 

скпй  ннепмятичен  индикатор  за 
разеъгласуваие 

^  оассог л а  сова  и  и  я,  термнчеекчй 
термичен  индикатор  за  разсъгла- 
суване 

^  рассогдасования,  трансформатор¬ 
ни»  трансформаторен  индикатор 
за  разеъгласуваие 
~  рассоглассзапмя,  злектролитй- 
чеекий  електролитен  индикатор 
за  разеъгласуваие 
^  резонанса  индикатор  за  резонанс 
~  средних  значений  индикатор  за 
средни  стойности 

~  стоячих  воли  индикатор  за  стоя¬ 
щи  БЪДНИ 

~  усиления  индикатор  за  усилване 
~  фазм  индикатор  за  фаза,  фазов 
индикатор 

циферблатньш  цифербллтеп  ин¬ 
дикатор 

~  частотъ!  индикатор  за  честота,  че¬ 
стотен  индикатор 
злектроакустйческий  електро- 
акустичен  индикатор 
злектронно -лучевой  електронно¬ 
лъчев  индикатор 
злектронно  -еветовой  електронно- 
светлинен  индикатор 
индикация  ж  индикация 

визуальная  видима  [визуална | 
индикация 

двухмерная  дву размерна  инди¬ 
кация 
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дистанционна#  дистанционна 
индикация 

~ ,  звуковая  звукова  индикация 
одномерная  едноразмсриа  ин¬ 
дикация 

панорамная  панорамна  индика¬ 
ция 

~  пеленга  индикация  за  пеленги- 
ране 

~  цели  индикация  на  цел 
индуктанц  м  нндуктанс 
индуктивности  ж  индуктивност 
~  антенни  индуктивност  на  антена 
взаймная  взаимна  индуктивност 
~  виводов  индуктивност  на  изводи 
динамйческая  динамична  индук¬ 
тивност 

~  колебательного  контура  индуктив¬ 
ност  на  трептящ  кръг 
нелинейная  нелинейна  индуктив- 
ност 

погбнная  индуктивност  за  еди¬ 
ница  дължина 

статическа#  статична  индуктив¬ 
ност 

индуктйвньгй  индуктивен 
индуктйровать  иидуктирам 
индуктор  м  иидуктор 

вмзмвной  повиквателен  индук¬ 
тор 

двухмагнйтньш  иидуктор  с  два 
магнита,  двумагнитен  индуктор 
мзшйнньш  машинен  индуктор 
( задвижващ  се  с  електродвигател) 

МНОГОПОЛЮСНЬШ  МНОГОПОЛЮСС1Г 

индуктор 

индукцибннмй  индукционен 
индукция  ж  индукция 

взаймная  взаимна  индукция 
магнйтная  магнитна  индукция 
остаточная  магнйтная  остатъч¬ 
на  магнитна  индукция 
униполярная  еднополярна  ин¬ 
дукция 

химйче.ская  химична  индукция 
алектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  индукция 

злек гростатйческая  електроста¬ 
тична  индукция 
индуцйровать  индуктирам 
индуцйрованнмй  индуктиран 
инерцибнностъ  ж,  тепловая  топлин¬ 
на  инерциониост  [инертност] 
иверцибнньш  инерционен 


инерция  ж  инерция 

тепловая  топлинна  инерции 
алектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  инерция 

~  злектрбнов  ннерцпя  па  електрони 
инжектор  м  ипжектор 
~ ,  злектрбннмй  електронен  инжек¬ 
тор 

инжекция  ж  проникване 
~  ноейтелей  заряда  проникване  на 
носители  па  заряд 
злектрбнов  проникване  на  елек¬ 
трони 

инструмент  м  инструмент 
~ ,  злектрбннмй  музикальньш  елек¬ 
тронен  музикален  инструмент 
интеграл  м  мат.  интеграл 
двойнбй  двоен  интеграл 
~  Дюамеля  интеграл  на  Дюамел 
~  Кошй  интеграл  на  Коши 
кратния  кратен  интеграл 
криволинейнмй  криволикеен  ин¬ 
теграл 

линейнмй  линеен  интеграл 
мультипликатйвний  многокра¬ 
тен  [мултипликативен1  интеграл 
неопределени  и  й  неопределен  ин¬ 
теграл 

ббщий  общ  интеграл 
определеннмй  определен  инте¬ 
грал 

~  Пуассбна  интеграл  на  Пуасон 
~  Рймана  интеграл  на  Рнман 
~  свертки  междинен  [контракцио- 
нен}  интеграл 

~  Френеля  интеграл  па  Френел 
~  Фурье  интеграл  на  Фурие 
части  и  й  частен  интеграл 
~  Зйлера  интеграл  на  Ойлер 
интегральнмй  интегрален 
интегратор  и  иитегратор,  интегри¬ 
раща  машина,  интегриращо  ус¬ 
тройство 

аналбговьш  аналогов  интегратор 
гидравлйческий  хидравличен  ин¬ 
тегратор 

ламповмй  лампов  интегратор 
механйческий  механичен  инте¬ 
гратор 

~  Мйллера  интегратор  на  Милер 
пневматйческий  пневматичен  ии¬ 
тегратор 

суммйрующий  събиращ  интегра¬ 
тор 


109 


цифровой  цифров  интегратор 
~ ,  злектромеханйческий  електро¬ 

механичен  интегратор 
злектрбнньш  електронен  интегра¬ 
тор 

интегрйрование  с  интегриране 
~  ймпульсов  интегриране  на  импул¬ 
си 

~  сигнала,  когерентное  кохерентно 
интегриране  иа  сигнал 
~  по  частям  интегриране  на  части 
интенсйвность  ух  сила,  интензивност 
~  астатйческого  действия  интен¬ 
зивност  на  астатично  действие 
~  звука  сила  [интензивност]  на 
звук 

~  излучения  интензивност  на  из¬ 
лъчване 

~  ионизации  сила  [интензивност] 
на  йонизация 

~  колебаний  сила  [интензивност]  на 
трептения 

~  намагнйчивания  сила  [интензив 
ност]  иа  намагнитване 
обмена  интензивност  на  обмена 
~  отраженного  сигнала  сила  на  от¬ 
разен  сигнал 

~  передачи  сила  [интензивност]  на 
предаване 

~  поляризации  сила  на  поляризация 
~  спектральннх  лйний  спектрално- 
линейна  интензивност 
~  тока  интензивност  [сила]  на  ток 
~  шума  сила  на  шум 
~  злектрбнного  луча  интензивност 
на  електронен  лъч 
интервал  м  интервал 
~  бареттйрования  интервал  на 
баретиране 

~  взаимодействия  интервал  на  взаи¬ 
модействие 

временнбй  интервал  от  време 
~  длин  волн  област  [интервал]  на 
дължина  на  вълни 
~ ,  доверйтельньш  доверителен  ин¬ 
тервал 

~  задержки  интервал  на  закъснение 
~  запирания  време  иа  блокиране 
~  измерения  интервал  па  измерване 
~  интегрйрования  интеграционен 
интервал 

~  квантования  интервал  на  кваиту- 
ване 


инт 


^  когерентности  кохерентна  дъл¬ 
жина,  кохерентен  интервал 
корреляции  интервал  иа  корела- 
ция 

^  между  знаками  интервал  между 
знаци 

между  збнами  интервал  между  две 
регистрирания  (върху  магнитна 
лента ) 

^  между  ймпульсами  интервал  меж¬ 
ду  импулси 

^  между  каналами  интервал  [раз¬ 
стояние]  между  канали 
~  между  несущими  звука  и  изоб¬ 
ражения  интервал  [разстояние] 
между  носещите  звук  и  образ 
~  между  смежньши  каналами  ин¬ 
тервал  между  съседни  канали 
~  между  знергетйческими  збнами 
енергетичен  интервал  между  лен¬ 
ти  [обхвати] 

~  молчания,  международни й  меж¬ 
дународен  интервал  на  мълчание 
~  наблюдения  интервал  на  наблюде¬ 
ние 

~  раббчих  температур  интервал 
[граница]  на  работни  температури 
~  радиорелейно#  линии  секция  на 
херцов  сноп 

спектральний  спектрален  интер¬ 
вал 

тактовьш  тактов  интервал 
чаетбтний  честотен  интервал 
~  шкалм  интервал  на  скала 
~  яркости  яркостен  [образен,  кон¬ 
трастен]  интервал 

интерлессинг  м  интерлесинг  ( през - 
редна  развивка) 

интерполйрование  с  интерполираие 
интерполйровать  Интерпол и рам 
интерполятор  м  интериолатор 

линейний  линеен  интерполатор 
~  непрермнного  действия  интерло- 
латор  с  непрекъснато  действие 
цифровой  цифров  интерполатор 
интерполация  ж  интерполация 

квадратйчная  квадратична  ин¬ 
терполация 

линейния  линейна  интерпола¬ 
ция 

трнгонометрйческая  тригономе¬ 
трична  интерполация 
интерференцибиний  интерференцио- 
нен 
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интерференция  ж  интерференция 

~ •  боноаих  полос  интерференция  на 
странични  ленти 

— -  воли  интерференция  на  вълни 
<—'  звукови х  вблн  интерференция 

па  звукови  вълни 
ослабляющая  отслабваща  интер- 
фереццня 

радиовблн  интерференция  на  ра¬ 
диовълни 

чуейтиваюзцая  усилваща  интер- 
ферг.нция 

интерферйровать  иптерфернрам 
интерферограмма  ж  шггерферограма 
•интерфербметр  м  интерферометър 
аккустйческий  акустичен  иитер- 
ферометър 

корреляционньш  корелациоисц 
интерферометър 

~ ,  лазер нь1Й  лазерен  интерферо- 
метър 

многоангенний  мпогоантенен  нн- 
терферометър 

~ ,  многолучевой  интерферометър  с 
много  лъчи.  многолъчев  интерфе* 
ромечър 

/-',  морской  морски  интерферометър 
поляризацибмнмй  поляризации- 
нен  интерферометър 
— ,  радиооптйческий  раднооптичен 
нит ерф; ром етър 

~  с  малой  базой  интерферометър  с 
къса  база 

~  Фабрй — Перо  шггерфероме:ър 

Фабрп — Перо 

ультразнукозбй  ултразвуков  пн¬ 
терферометър 

VI  н  фор  м  а  1  нвн  зя  й  !  шфо  р  м  ат  н  в  е  н 

информационни й  вж.  информатив¬ 
на  й 

информация  ж  информация 
— алфавйтная  азбучна  информация 
алфавнтно-цифровая  азбучно- 
цифрова  информация 
апостериорная  аностериорна  ин¬ 
формация 

•/-',  алрибрная  априорна  информа¬ 
ция 

вида  «да — не»  информация  ог 

вида  «да — нс» 

,  визуальная  визуална  информа¬ 
ция 

входная  входна  информация 
— вмходная  изходна  информация 
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двойчная  двоична  (бинарна)  ин* 
формация 

дискретная  дискретна  информа¬ 
ция 

запйсанная  зарегистрирана  ин¬ 
формация 

звуковия  звукова  информация 
,  зрйтельная  зрителна  (визуал¬ 
на!  информация 

избьгточная  изобилна  информа¬ 
ция 

~ ,  искажснная  изкривена  (неточна] 
информации 

кодйрованная  кодирана  инфор¬ 
мация 

накопченная  еж.  информация, 
запйсанная 

непбдная  непълна  информация 
~  о  мелкнх  де  галя  х  изображения 
за  Фини  детайли  на  изображение 
~  о  цзетности  цветна  информация 
полезная  полезна  информация 
радиодока ционная  радарна  ин¬ 
формация 

речевая  вокална  [говорна!  ин¬ 
формация 

содержащаяся  в  изображения  об¬ 
разна  информация 
статистйческая  статистична  ин¬ 
формация 

телеметрйческая  телемстрична 

информация 

цветовая  цветна  информация 
яркоегная  светлинна  информа¬ 
ция 

инфразвук  м  инфразвук 
инфразвуковон  инфразвукоп 
инфракон  м  инфракон  (телевизион¬ 
на  лампа,  чувствителна  към  ин¬ 
фрачервени  лъчи  ) 

инцидентность  ж  инцидентност,  слу¬ 
чайност 

инъекция  ж  проникване 
йон  м  йон 

~ ,  атомарнмй  атомен  йон 

возбужденнмй  възбуден  йон 
вторйшшй  вторичен  йон 
^  ешебкой  знергии  йон  с  голяма 
енергия 

двухвалентинй  бнвадентен  (дву- 
валентец]  йон 

дзухзарядннй  йон  с  двоен  заряд 
межрешеточньш  между  кристален 
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многозарядиьш  йон  с  много  за¬ 
ряди 

молекулнрньж  молекулярен  йон 
однозарядмьгй  прост  йон  (с  един 
заряд) 

остаточньш  остатъчен  йон 
парамагнйтннй  парамагнитен 
йон 

~ ,  первйчнь1й  първичен  йон 
~ ,  положйтельньш  положителен 
йон 

йонизатор  м  йонизатор 

внешний  външен  йонизатор 
~  газа  йонизатор  на  газ 
ионизация  ж  йонизация 

атома  ионизация  на  атом 
вторйчная  вторична  йонизация 
~  вмсокочаст6тнь1М  пблем  йониза¬ 
ция  от  високочестотно  електричко 
поле 

~  газа,  термйческая  термична  йони¬ 
зация  на  газ 

~  газа,  фотонния  фотонна  Йоннза- 
ция  на  газ 

~  давлением  йонизация  от  налягане 
~  дугового  промежутка  йонизация 
на  дъгова  междина 
~  излучением  йонизация  на  излъч¬ 
ване 

ймпульсная  импулсна  йонизация 
инжекцибнная  инжекционна  йо- 
низация 

искусственная  изкуствена  йони¬ 
зация 

— ,  контактная  контактна  йониза¬ 
ция 

кумулятйвная  кумулативна  йони¬ 
зация 

— ,  лавйнная  лавини а  йонизация 
метеорная  метеорна  йонизация 
— ,  многократная  многократна  йони¬ 
зация 

начальная  начална  йонизация 
неравновесная  неравновесна  йони¬ 
зация 

— объемная  обемна  йонизация 
однократная  еднократна  йони¬ 
зация 

остаточная  остатъчна  йонизация 
первйчная  първична  йонизация 
поаерхностная  повърхностна 
йонизация 

пол  на  я  пълна  [тотална]  йониза¬ 
ция 
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~ ,  предварйтельная  предварителна 
йонизация 

равновесния  равновесна  йони¬ 
зация 

самопроизвольная  спонтанна  йо- 
низация 

~  светом  фотойонизаиия 
^соударениемвлс,  ионизация,  ударния 
спорадйческая  спорадична  йони¬ 
зация 

~  среди  йонизация  на  среда 
~  столкновением  вж.  йонизация, 
ударная 

ступенчатая  стеиенчата  йони¬ 
зация 

таунсендовская  йонизация  Тоун- 
ссид 

термйческая  топлинна  [термич¬ 
на]  йонизация 

третьего  порядка  герциерна 
йонизация 

тунельная  тунелна  йонизация 
ударная  ударна  йонизация 
удельная  специфична  йонизация 
~  фотбнами  вж.  ионизация  светом 
фотоалектрйческая  фотоелектрич- 
на  йонизация 

~  злектронами  йонизация  с  елек¬ 
трони 

ионизацибннмй  йонизацпонен 
ионизйровать  йонизирам 
ионизйрующий  йонизиращ 
ионизбванньш  йонизиран 
ионограмма  йонограма 
ионность  ж  йонност 
ибнн Ь1Й  йонен 

ионолюминесценция  ж  йонолуминес- 
ценция 

йоносфера  ж  йоносфера 

возмущенкая  смутена  йоносфера 
земная  земна  йоносфера 
ионофон  м  йонофон,  йонен  [йони- 
зацгонен]  високоговорител 
иридий  М  XII М.  иридий 
иррадиация  ж  ирадиация 

искажать  изкривявам,  деформирам 

искажение  с  изкривяване,  деформа¬ 
ция 

амплитудное  амплитудно  изкри¬ 
вяване;  тлф.  заглъхващо  изкри¬ 
вяване 

апертурное  апертурно  изкривя¬ 
ване 
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— ,  бочкообразное  бъчвообразно  [из¬ 
дуто]  изкривяване,  изкривяване 
тип  «бъчва» 

~  вол нь!  изкривяване  на  вълна 
~  вследствие  затухания  изкривя¬ 
ване  вследствие  на  затихване 
~  вследствие  усиления  изкривяване 
вследствие  на  усилване 
~ ,  гармонйческое  нелинейное  хар¬ 
монично  и сл и ней но  изкривяване 
града ц йон ное  градационно  из¬ 
кривяване 

допустймое  допустимо  изкривя¬ 
ване 

у-~  звука  изкривяване  на  звук 
звуковото  поля  изкривяване  на 
звуково  поле 

изображения  изкривяване  на  об¬ 
раз  [изображение! 

~  йм пул ь са  изкривяване  на  импулс 
интерференционное  тлв.  интер- 
ференцнонно  изкривяване 
краевое  изкривяване  на  края 
линейное  линейно  изкривяване 
— ■  напряженпя  изкривяване  на  на¬ 
прежение 

нелинейное  нелинейио  изкривя¬ 
ване 

непропорцмональное  непропор¬ 
ционално  изкривяване 
несимметрйчное  несиметрично 
изкривяване 

общее  общо  изкривяване 
~  от  взацмной  модулации  изкривя¬ 
ване  от  взаимна  модулация 
отноейтельное  относително  из¬ 
кривяване 

перекрестное  кръстосано  изкри¬ 
вяване 

подушкообразное изкрпвяванетип 
«възглавница» 

по  кадрам,  нелинейное  нелииейно 
изкривяване  на  кадри 
^  поля  изкривяване  на  поле 
/-■  по  строкам,  нелинейное  нелиией¬ 
но  изкривяване  по  редове 
у-/,  раббчее  работно  изкривяване 
.о-  развертки  изкривяване  на  раз¬ 
вивка 

растра  изкривяване  на  растър 
^  синусойдь!  изкривяване  на  сину¬ 
сов  д 

случайное  случайно  изкривяване 
строк  изкривяване  на  редове 


112 


~  тембра  изкривяване  на  тембър 
~  точки  изображения  изкривяване 
на  точка  от  образ  [изображение] 
трапециевйдное  трапецовидно 
[трапецообразио)  изкривяване 
трапецеидальное  вж.  искажение, 
трапециевйдное 

~  фазнмх  напряжений  изкривяване 
на  фазни  напрежения 
фазовое  фазово  изкривяване 
~,  характернстйческое  характери¬ 
стично  изкривяване 

цветовое  цветово  изкривяване 
(при  цветно  предаване ) 
частотное  честотно  изкривяване 
искаженньш  изкривен,  разкривен 
искание  с  тлф.,  авт.  избиране 
автоматйческое  автоматично  из¬ 
биране 

вмнужденное  принудително  из¬ 
биране 

групповое  групово  избиране 
дальнее  далечно  избиране 
~  ймпульсами  нескольких  частот 
избиране  с  импулси  на  няколко 
честоти 

~  ймпульсами  переменного  тока 

избиране  с  импулси  с  променлив 
ток 

~  ймпульсами  подтональной  часто- 
ть'|  избиране  с  импулси  с  подтоиал- 
и а  честота 

~  ймпульсами  постоянното  тока 

избиране  с  импулси  с  постоянен 
ток 

~  ймпульсами  тонадьной  частоть! 

избиране  с  импулси  с тонална  чес¬ 
тота 

^  переменнмм  тбком  избиране  с 
променлив  ток 

своббдное  свободно  избиране 
серййное  серийно  избиране 
у^у,  ступенчатое  стъпално  избиране 
шаговое  стъпково  [степенно | 
избиране 

искатель  м  избирач,  търсач,  изби¬ 
ращо  устройство,  селектор 
у-чу,  вращающийся  въртящ  се  изби¬ 
рач 

^у,  входящий  групповон  входящ 
групов  избирач 

у-^  вмзовов  търсач  (избирач]  на  по¬ 
виквания 

груттовой  групов  избирач 
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~  дааьней  связи.  групловой  групов 
избирам  за  далечна  връзка 
декади  о-шагов  и  й  дскадеп  (де¬ 
сетичен!  стъпков  избирам 
~  зонм  търсач  [избирам]  на  зона 
исходящий  групловой  изходен 
групов  избирач 

комбинйрованнмй  групловой  ком¬ 
биниран  групов  избирач 
— - ,  координатнмй  координатен  изби¬ 
рач 

Крнстензена  избирач  на  Кристен- 
зен 

~  кроссбар  кросбарен  [координа¬ 
тен]  избирач 

~  кросспоинт  избирач  «кроспойнт», 
Сименсов  избирач 
линейнмй  линеен  избирач 
~ ,  машйнньш  машинен  избирач 
— междугорбдньж  линейнмй  ли¬ 
неен  междуградски  селектор 
~  наличия  напряжения  вж.  ис- 
катель  напряжения 
направляющий  направляващ  из¬ 
бирам 

~  напряжения  избирач  [търсач!  на 
напрежение 

неислравностей  търсач  на  повре¬ 
ди  [грешки] 

панельнмй  панелен  избирач 
~  повреждений  вж.  искатель  неис- 
прадностей 

подъемнмй  повдигащ  се  [изкач¬ 
ващ  се]  избирач 
под  ъем  но- вра  ща  тел  ьн  ни  изкач- 
ващо-въртящ  се  избирач 
прмемнмй  приемен  избирач 
регйстровмй  регистров  избирач 
реленнмй  релеен  избирач 
~  Ротари  избирач  Ротари 

с  двумя  движен  иям  и  щеток  из¬ 
бирач  с  две  движения  на  четките 
~  с  индивидуални ьш  машйнньш  прй- 
водом  машинен  избирач  с  индиви¬ 
дуално  задвижване 
с  контактнмми  щетками  избирач 
с  контактни  четки  [рамена] 

~  с  машйнньш  прйводом  вж.  ис¬ 
катель,  машйннмй 
,  смешивающий  смесващ  избирач 
с  однйм  движением  щеток  изби¬ 
рач  с  едно  движение  на  четките 
соединйтельнмй  съединителен 
избирач 

8  Руско-български  електротехнически  речник 
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с  транслятором  транслаторен  се¬ 
лектор 

~  Стрбуджера  Строуджеров  изби¬ 
рач,  избирач  —  Строуджер 
^  с  четмрьмя  щетками  избирам  с 
четири  четки  [рамена] 

~  тйпа  ЕМК  ЕМК  машинен  избирач 
(с  контакти  от  благороден  метал ) 
~  утечки  търсач  на  утечка 
~  четнрсхугбльнмй  четириъгълен 
избирач 

шаговмй  стъпков  [стъпален]  из¬ 
бирач 

щеточньш  бронтелен  избирач 
~  Зриксона  Ериксонов  избирач 
искательнмй  избирачен 
исключение  с  изключване,  елимини¬ 
ране 

искомое  с  мат.  търсено  число,  не¬ 
известно 

искбммй  търсен,  неизвестен 
йскорки  ж  мн.  искрици 
искра  ж  искра 

длйнная  дълга  искра 
~  замьгкания  искра  при  затваряне 
корбткая  къса  искра 
~  корбткого  заммкания  искра  (дъ¬ 
га]  при  късо  съединение 
~  разммкания  искра  при  прекъс¬ 
ване 

~,  скользящая  пълзяща  искра 
~ ,  злектрйческая  електрическа  ис¬ 
кра 

искрение  с  искрене 
~  на  коллекторе  искрене  на  колек¬ 
тора 

~  щеток  искрене  на  четките 
искривление  с  I.  изкривяване  2.  из¬ 
вивка 

~  луча  изкривяване  на  лъч 
~  строк  изкривяване  на  редове 
искрйть  пуска  искри,  искри  (за 
електроуред ) 
искровбй  искров 

искрогасйтель  м  искрогасител,  дъго- 
гасител 

роговбй  предпазен  електрод 

искрогашение  с  нскрогасене,  гасеие 
на  искри 

искрообразование  м  иекрообразу- 
ваие 

искростбйкость  ж  искроустойчивост 
искроту шение  с  вж.  искрогашение 
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искроудержатель  м  вж.  искрогаси¬ 
тел  ь 

искроуловйтель  м  вж.  искрогасйтель 
испарение  с  изпаряване 
испарйтель  м  изпарител 
испарять[ся]  изпарявам  [се] 
испбльзуемость  ж  използуваемост 
~  связи  използуваемост  на  връзка 
испускание  с  изпускане;  радиация, 
излъчване 

~  ионов  изпускане  на  йони 
~  света  излъчване  на  светлина 
~  9лектронов  изпускане  [емисия] 
на  електрони 

испмтание  с  изпитване,  изпробване; 
проверка 

~  виткбвой  изоляции  изпитване  с 
намотъчна  изолационна  навивка 
~  изоляции  на  проббй  изпитване  на 
изолация  на  пробив 
~  ка чества  фоног раммь»,  двухто- 
нальное  изпитване  качеството  на 
фонограма  по  метода  на  двата  тона 
~,  контрбльное  контролно  изпит¬ 
ване 

~  междувиткбвой  изоляции  изпит¬ 
ване  на  между навивкова  изолация 
~  на  нагрев  изпитване  на  загря¬ 
ване 

~  на  непроницаемость  изпитване 
на  непроницаемост 
~  на  проббй  изпитване  на  пробив 
~  на  теплостбйкость  изпитване  на 
топлоустойчивост 

~  на  тропикостбйкость  тропично 
изпитване  (при  тропични  условия } 
~  повмшенньлм  напряжением  из¬ 
питване  при  повишено  напреже¬ 
ние 

~  под  тбком  токова  проба 

приемное  приемно  изпитване 
при&ино-сдаточное  прнемно-пре- 
давателно  изпитване 
термйческое  термично  [топлинно] 
изпитване 

типовбе  типово  изпитване 
злектрйческое  електрическо  из¬ 
питване 

испитатель  м  1.  изпитател,  експери¬ 
ментатор  2.  изпитател  (уред) 

~  изоляции  изпитател  на  изолация 
~  ламп  изпитател  на  [радио]лампи 
линешшй  линеен  изпитател 


^  прохождения  сигнйла  изпитател 
на  преминаване  на  сигнал 
иетбчник  м  източник 

анбдного  напряжения  източник 
на  анодно  напрежение 
^  анбдного  питания  източник  на 
анодно  захранване 

звуковмх  колебания  източник  на 
звукови  трептения 
^  излучения  източник  на  излъчване 

^  напряжения  източник  на  напреже¬ 
ние 

~ -  опбрного  напряжения  източи  ик 
на  оснозно  [опорно]  напрежение 

^  оперативното  тока  източник  на 
оперативен  ток 

переменного  напряжения  източ¬ 
ник  на  променливо  напрежение 
питания  източник  за  захранване,  за¬ 
хранващ  източник 

питания,  независим  ьш  незави¬ 
сим  захранващ  източник 
^  помбх  източник  на  смущения 
~  помех,  внеземнбй  извънземен  из¬ 
точник  на  смущения 
~  постоянното  тока  източник  на 
постоянен  ток 

~  радиоизлучения  източник  иа  ра- 
диоизлъчване 

~  свбта  светлинен  източник,  източ¬ 
ник  на  светлина 

~  света,  газоразрядния  разряден 
светлинен  източник 
света,  тбчечнмй  точков  светли¬ 
нен  източник 

'  сеточного  сметения  източник  на 
решетъчно  преднапрежение 
ТЙКТОВБ1Х  Ймпульсов  ИЗТОЧНИК  НЗ 
тактови  импулси 
~  тока  източник  на  док 
~  ультразвука  ултразвуков  източ¬ 
ник 

~  управляющего  напряжения  из¬ 
точник  на  управляващо  напреже¬ 
ние 

~  шума  източник  на  шум 
~  шумовото  напряжения  източник 
на  шумово  напрежение 
~  злектронов  източник  на  електрони 
~  злектрознергии  източник  на  елек¬ 
троенергия 

~  знергопитдния  източник  на  елек¬ 
трозахранване 
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~  зталонного  напряжения  източник 
пя  еталонно  напрежение 
исчисление  с  смятане,  изчисление 
вариацибнное  вариационно  смя¬ 
тане 

~ ,  векторное  векторно  смятане 
— ,  дифференциальное  диференциал¬ 
но  смятане 

интегральное  интегрално  смятане 
оиераторное  опсраторпо  смятане 
еиерацибииое  операционно  смя¬ 
тане 

исчислймьш  изчислявам,  изчисляем 
41терационнь1Й  итерашюнсн 
итерация  ок  итерация 

К 

«абелевоз  м  кабелна  транспортна 
кола 

«абеденскатель  м  кабелотърсач  ( иред 
за  търсене  на  кабел ) 
кабелеиспьггательньнс  к абел о  и  з  п  р  об  - 
вателсн 

«абелепровод  м  кабелопровод 
хабелеукладчик  м  кабелоиолагач,  ма¬ 
шина  за  полагане  на  кабел 
«абел и  м  мн .  одинаковой  емкости 
кабели  с  еднаква  чпфтност 
хабель  м  кабел 

абонентский  абонатен  [телефо¬ 
нен!  кабел 

антенньгй  антенен  кабел 
армйрованньш  армиран  кабел 
асфальтйрованнмй  асфалтиран 
кабел. 

большой  емкости  многсчифтоя  ка¬ 
бел 

бронйровашшй  брониран  кабел 
в  аллюмйнпевой  оболочке  кпбст 
с  алуминиева  обвивка 

в  соди Ь!Й  въвеждай  [входен!  ка¬ 
бел 

в  неметаллйчесхой  оболочке  кабел 
с  неметална  обвивка 
воздушньш  въздушен  кабел 
в  пластмассовой  оболочке  вж.  ка- 
бель,  ошлайгованньш 
в  езинцооой  оболочке  кабел  с 
оловна  обвивка,  оловен  кабел 

~  в  стальнбй  трубе  тръбен  кабел, 
кабел  в  стоманена  тръба 


_ КАБ 

^  в  стальнбй  трубе  с  газом  под 
давл екнем  кабел  с  външно  свръх 
налягане 

в  стальнбй  трубе  с  маслом  под 
давлением  кабел  с  масло  под  на¬ 
лягане 

вь!Соковбльтнь1Й  вж.  кабель  вм- 
сбкого  напряжения 

^  високото  напряжения  кабел  за 
високо  напрежение,  високоволтсн 
кабел 

вьгеокочаетбтимй  високочесто¬ 
тен  кабел 

високочастбтнмй  комбинйро- 
еанньш  високочестотен  комбини¬ 
ран  кабел 

вмеокечаетбткой  пупинизааии 
еж.  кабель,  «-гстотопуппнизйрован- 

И  Ь1Н 

ВЬзЛС-Днбн  1  ГХОДОП  кл  бел 

гибкий  гъвкав  [еластичен]  ка¬ 
бел 

,  глубокенбдтшй  морски  {дълбоко¬ 
воден!  кабел 

~ ,  гбльш  гол  [пеизолпраи]  кабел 

^  дальней  связи  далекосъобщите¬ 
лен  кабел  (за  далечни  връзки) 

двухжйльньш  двужилеи  | дву¬ 
проводни  ков!  кабел 

^  задержки  закъснителен  кабел 

згземлякицин  заземнтелек  кабел 

звездной  схрутки  усукан  като 
звезда 

камери ьш  камерен  кабел 

коаксиални  ьш  коаксиален  кабел 

козрбкьш  кабел  в  тъкан,  кабел  с 
опЛстка 

комбинйровашшй  комбиниран  ка¬ 
бел 

контрбльньгй  контролен  кабел 

концентрйческий  концентричен 
кабел 

кордельнмй  корделен  кабел,  ка- 
б от  с  корделна  изолация 

крарулиз?Т|)ованнь1Й  крарупизп* 
рап  | пупшшзиран1  кабел,  кабел 
с  пушшози  индуктивни  бобини 

ленточннй  лентов  кабел 

магистральньтн  магистри  тен  ка¬ 
бел 


116 


КАБ _ _ 

/-/  малой  Бмкости  кабел  с  малък  ка¬ 
пацитет 

между городнмй  междуградски  ка¬ 
бел 

междустбечньш  междустаночен 
кабел 

^  местной  связи  кабел  за  местни 
връзки 

микрофони ь1Й  микрофонен  кабел 
многожльньш  многожилен  кабел 
многопарньш  многочифтов  кабел 
морскбй  морски  кабел 
^  небольшбй  емкости  вж.  кабел ь 
малой  емкости 

непупинизйрованний  непупини- 
зиран  кабел 

~  нйзкого  давления  кабел  с  ниско 
налягане 

~  нйзкого  напряжения  нисковолтов 
кабел,  кабел  за  ниско  напрежение 
~  нйзкой  частоть!  лискочестотен  ка¬ 
бел 

~  низкочастбтной  пупинизации  нор¬ 
мален  пупинизиран  кабел 
~  обмчной  пупинизации  вж.  ка¬ 
бел  ь,  низкочастбтной  пупиниза¬ 
ции 

~,  одножйльньш  едножилен  кабел, 
монокабел 

одножйльньш  маслонапблнен- 

ньш  едножилен  маслен  кабел 
~  бчень  легкбй  пупинизации  много 
леко  пупинизиран  кабел 
осветительнь!Й  осветителен  ка¬ 
бел,  кабел  за  осветление 
освинцбванньш  кабел  с  оловна 
обвивка  [мантия] 
ошлангованнмй  кабел  с  обвивка 
от  изкуствена  материя 
-  парной  скрутки  почифтно  усукан 
кабел 

~  передачи  телевизионних  про¬ 
грами  вж.  кабель,  телевизибнньш 
~  питания  антенни  вж.  кабель, 
антенньш 

питающий  захранващ  кабел 
подводньш  подводен  кабел 
подземи ий  подземен  кабел 
пупинизйрованньш  пупииизи- 
ран  кабел 

радиотрансляцибннмй  радиораз- 
пръсквателен  кабел 
распределйтельний  разпредели¬ 
телен  кабел 


речнбй  речен  кабел 
~  связи  свързочен  кабел 

сигнальньш  сигнален  кабел 
силовбй  силов  [енергиен]  кабел 
силовбй  вь1Сокочастбтнь1Й  ви¬ 
сокочестотен  [силов,  енергиен] 
кабел 

симметрйчньш  симетричен  кабел 
скрученньш  усукан  кабел 
слаботбчнмй  слаботоков  кабел 
~  собснмй  вж.  кабель,  коаксиаль- 

НЬ1Й 

~  со  скруткой  двойнбй  звездбй  ка¬ 
бел  със  звездно  разположение  на 
двойки 

~  с  разньши  парамн  кабел  с  раз¬ 
лични  [нееднакви]  чифтове  [жила] 
~  с  резйновой  изоляцней,  соеди- 
нйтельньш  съединителен  кабел  с 
гумена  изолация 
етбпорний  разпределителен  ка¬ 
бел 

сухопутннй  сухопътен  кабел 
~  с  шелковой  и  хлопчатобумажной 
изоляцней  кабел  с  копринена  и 
памучно-хартиена  [книжна]  изо¬ 
лация 

~  с  змалевой  изоляцней  кабел  с 
лакова  изолация 
телевизибнньш  телевизионен  ка¬ 
бел 

телеграфни й  телеграфен  кабел. 
~,  телефони  и  й  телефонен  кабел 
токолроводящнй  токозахранващ 
кабел 

трехжйльнмй  трижилен  кабел 
частотопупинизйрованнмй  късо 
бобиниран  кабел 

~,  четьфехжйльньш  четирижилеи 
кабел 

широкополбеньш  широколентов 
кабел 

шланговмй  шлангов  кабел  (с 
дебела  гумена  обвивка) 
зкранйрованнмй  екраниран  кабел 
кббельнмй  кабелен 
кабельрбет  м  кабелна  скара 
кабина  ж  кабина 

~  звукозаписи  кабина  за  звукоза¬ 
пис 

телефонния  телефонна  кабина 
зкранйрованная  екранирана  ка¬ 
бина 

кавитация  ж  кавитация 
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~,  ультразвуковая  ултразвукова 
кавитация 

кадмий  м  хим.  кадмий 
кадмйрование  с  кядмиряне,  покри¬ 
ване  с  кадмий 
кадр  м  кадър 

кинематографйческий  кинока- 
дър 

монтажнмй  монтажен  кадър 
~,  телевизионнмй  телевизионен  ка¬ 
дър 

кадрйрование  с  кадриране,  кадраж 
калйбр  м  калибър 

~  жйлм  калибър  за  дебелината  на 
проводник 

калибратор  м  калибратор  (уред  за 
настройка ) 

~  амплитуди  калибратор  на  ампли¬ 
туди,  уред  за  еталоииране  на  ам¬ 
плитуди 

кварцевмй  кварцов  калибратор 
частбтнмй  честотен  калибратор 
калибровать  калибровам,  калибри¬ 
рам 

калибрбвка  ж  калиброване,  калибри¬ 
ране 

~  измерйтельнмх  приббров  кали¬ 
бриране  на  измерителни  уреди 
калибрбвочний  калибровъчен 
калитрби  м  калитрон 
калорйметр  м  калориметър 

адиабатйческий  адиабатен  кало¬ 
риметър 

водя ной  воден  калориметър 
газовьш  газов  калориметър 
дифференциальнь|й  диференциа¬ 
лен  калориметър 

~,  кислорбднь1Й  кислороден  кало¬ 
риметър 

паровбй  парен  калориметър 
калориметрия  ж  калориметрия 
калория  ж  калория 

большая  голяма  калория 
~,  малая  малка  калория 
калотрбн  м  калотрон 
камера  ок-  1.  камера;  килия  2.  фото¬ 
камера;  кинокамера 
беззховая  камера  без  ехо 
вакуум ная  вакуумна  камера 
~  ввбда  линейнмх  проводбв  камера 
[стая,  помещение!  за  въвеждане 
на  въздушни  или  кабелни  линии 
~,  взръшная  взривна  камера  [ки¬ 
лия  1 


видикбнная  видикониа  камера 
~  Вйльсона  опш.  Уилсонова  камера 
всасьтающая  смукателна  камера 
~  високото  давления  камера  за 
високо  налягане 
газовая  газова  камера 
~,  гаейтельная  вж.  камера,  дуго- 
гаейтельная 

диффузибнная  дифузионна  ка¬ 
мера 

дугогаейтельная  дъгогасителна 
камера 

дьгмовая  димна  камера 
запйсьшающая  записваща  каме¬ 
ра 

зарядния  пълнител  на  камера 
звуковая  звукова  камера 
звукомерная  звукоизмервателна 
камера 

ионизацибнная  йонизационна 
камера 

кинопроекцибнная  кинопрожек¬ 
ционна  камера 

~,  киносъемочная  кнноснимачна 
камера 

машйнная  мин.  машинна  камера 
морозйльная  камера  за  замразя¬ 
ване 

напбрная  напорна  [нагнетател- 
на|  камера 

насбсная  помпена  камера 
~,  открмтая  открита  камера  [ки¬ 
лия] 

передающая  предавателна  каме¬ 
ра 

передающая  телевизибнная  теле¬ 
визионна  предавателна  камера 
подвбдная  телевизибнная  под¬ 
водна  телевизионна  камера 
~,  разрядния  разрядна  камера 
реверберацибнная  ревербера- 
циониа  камера 

'  с  бегущим  лучбм  камера  с  бягащ 
лъч 

~  сгорания  горивна  [кзбухвателна} 
камера 

смесйтельная  смесители  а  камера 

телевизибнная  телевизионна  ка¬ 
мера 

темная  кфт.  тъмна  камера 
цветния  цветна  камера 

~  цветното  телевндения  камера  за 
цветна  телевизия 


КАМ 
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четмрехтрубочная  четиритръбна 
камера 

камера-приставка  ж  камера-прис¬ 
тавка 

камерньж  камерен 
камертон  м  камертон 

електронния  електронен  камер¬ 
тон 

канавка  ж,  звуковая  звукова  ка¬ 
навка 

жанал  м  канал  (за  предаване  на  ин¬ 
формация) 

акустйческий  акустичен  канал 
~  без  помех  канал  без  смущения 
~  без  шумов,  дискретнмй  дискре¬ 
тен  канал  без  шумове 
бииарньш  бинарен  капал 
бинарний,  симметрйчкмй  би¬ 
нарен  симетричен  канал 
вентиляцибнннй  вентил ап йонен 
капал 

~  вещания,  двусторбиний  двустра¬ 
нен  | двупосочен |  канал  за  съоб¬ 
щения 

воздушнмй  въздушен  канал 
волновбдннй  вълмоводен  (въл¬ 
нови]  канал 

вмсокочастотнмй  високочесто¬ 
тен  канал,  канал  на  носещата  че¬ 
стота 

дальней  связи  канал  за  далечна 
връзка 

двойчннй  симметрйчнмй  двои¬ 
чен  симетричен  канал 
дискретния  дискретен  канал 
запасний  запасен  | резервен] 
канал 

~  звуковото  сопровождения  канал 
за  звуков  съпнозод 
~ ,  звуково»  звуков  канал 
,  зеркальньш  огледален  канал 
измерйтельнмй  измервателен  ка¬ 
нал 

~  изображения  канал  на  изображе¬ 
ние,  видсокапал 
ймпульеннй  импулсен  канал 

,  информацибнний  канал  за  ин¬ 
формация,  информационен  капал 
~ ,  кабельньш  кабелен  канал 
камери ьт  камерен  канал 

контрбльний  канал-пилот,  кон¬ 
тролен  канал 

мблиии  път  на  светкавици 


^  наблюдения,  радиолокадибнний 
радиолокационен  [радарен]  канал 
зя  наблюдение 

накоплеиия  информации  канал 
за  събиране  на  информация 
непрернвнмй  непрекъснат  канал 
^  обратното  направления  кз.иал  за 
обратно  направление 
^  обратной  связи  канал  с  обратна 
връзка 

^ ,  основнбй  основен  канал 
перел ач и  предавателен  канал 
^  передачн  информации  канал  за 
предаване  на  информация 
~  приема  приемен  канал,  канал  за 
приемане 

пророднон  проводнико»  канал 
^  прпмбго  направления  канал  за 
директно  направление 
,  раббчнй  работен  канал 
ряднолниейимй  радиолпкесп  ка¬ 
нал 

/—•,  радие-локацнбпнь!:1  радполока- 
цпонен  канал 

^  радчосвязм  радносвързочеи  ка¬ 
нал 

~ ,  радиотелефонния  радиото зефо- 
неи  канал 

резервния  резервен  канал 
с  аддитйвной  помехой  канал  с 
адитивио  смущение 
^  связи  свързващ  канал,  канал  за 
връзка 

связи,  вмеокочаетбтнмй  високо¬ 
честотен  свързочен  капал 
~  связи,  групповбй  телефбнкмй  гру¬ 
пов  свързочен  теле<{)онен  канал 
^  связи,  идеальнмй  идеален  свър¬ 
зочен  канал 

~  связи  телемеханнческих  ус- 
трбйств  свързочен  канал  за  теле- 
мех  а  п  и  ч  м  н  устройства 
~  синхронизации  канал  за  синхро¬ 
низация 

~  с  коиечной  памятью  канал  с 
крайна  памет 

~  служебной  связи  свързочен  слу¬ 
жебен  канал 

~  с  непрерйвной  передачей  канал 
с  непрекъснато  предаване 

— '  с  помехами  канал  със  смущения 

~  с  шумами,  дискретнмй  дискретен 
канал  с  шум 
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телевизибнньш  телевизионен  ка¬ 
нал 

~,  телеграфньш  телеграфен  канал 
телеметрйческий  телеметричен 
канал 

телемеханйческий  телемехани- 
чен  канал 

телетайп  ний  телетипен  канал 
~  телеуправления  канал  за  телеко- 
манда 

телефонньш  телефонен  канал 
телефонньш  неоткорректйрован- 
ннй  некорнгиран  телефонен  канал 
~  управления  канал  за  управление 
фйльмовьш  канал  на  филм 
фототелеграфньш  фототелегра- 
фен  канал 

~  цветности  канал  за  цветовете 
частбтньж  честотен  канал 
широковещательньш  широко- 
съобщителен  канал 
широкополбсньш  широколентов 
канал 

канализация  ж ,  кабельная  кабелна 
канализация 
канат  м  кабелно  въже 
канатик  м  1.  въже  2.  проводник,  жи¬ 
ца,  многопроводен  кабел,  линцен- 
драт 

антени  ьш  антенна  жица 
канифбль  ж  колофон 
каплезащйтньш  капконепропусклив 
капленепроницаемьш  защитен  от 
пръски,  капсулован  против  вода 
каплеобразньш  капковиден 
капля  ж  капка 
~ ,  базовая  базова  капка 
~,  амйттерная  емитерна  капка 
капбт  м  калъф,  капак 
~  двигателя  капак  [калъф]  на  дви¬ 
гател 

капрбн  ж  фирм.  капрон  (вид  по - 
лиамидна  синтетична  смола) 
капсюль  м  капсул,  капсула 
~,  звукоснимательнмй  звукоотне- 
мащ  капсул 

микрофбнньж  микрофонен  кап¬ 
сул 

телефони ь*й  телефонен  капсул 
кардиоциклбграф  м  кардиоцикло- 
граф 

кардиомонитбр  м  кардиомонитор 
каретка  ж  количка 

дйсковая  дискова  количка 


оптйческая  оптическа  количка 
~  щеткодержателя  количка  на  чет- 
кодържател  (при  телефонен  из - 
бирлч  ) 

каркас  м  тяло;  шаси;  корпус;  ске¬ 
лет 

~  катушки  бобинно  тяло,  бобинна 
рамка 

~  катушки  возбуждения  скелет  на 
възбудителна  бобина 
поворбтньш  обръщаем  скелет 
~  сопротивления  тяло  на  съпро¬ 
тивление 

карматрбн  м  карматрон  (видоизме¬ 
нена  лампа  за  обратни  вълни  със 
затворена  в  пръстен  закъснителна 
система  с  напречно  магнитно  поле ) 
карта  ж  карта 

магнйтная  магнитна  карта 
~  местности,  радиолокацибнная  ра- 
диолокационна  [радарна]  карта 
на  местност 

минимизйруюл.ая  минимизира¬ 
ща  карта 

перфорйрованная  перфорирана 
карта 

радиолокацибнная  радиолока- 
циоина  [радарна]  карта 
картон  м  картон 

~,  асбестовьш  азбестов  картон 
слюдинйтовьш  новомиканитен 
[слюден]  картон 

злектроизоляцибннмй  електро¬ 
изолационен  картон,  пресшпан 
карцинотрбн  м  карцинотрон  (елек¬ 
тронна  лампа  с  обратни  вълни)- 
касание  с  допиране 
касательная  ж  мат.  допирателна,, 
тангента 

каскад  м  1.  каскада  2.  стъпало 
~  автоматйческой  регулировки  уси¬ 
ления  стъпало  за  автоматично  ре¬ 
гулиране  на  усилване 
~  А-О-П  каскада  от  асинхронен  дви¬ 
гател,  еднокотвен  преобразувател, 
и  двигател  за  постоянен  ток  като 
регулираща  машина 
асинхронния  вентйльнмй  асин¬ 
хронно  вентилно  стъпало 
баланснмй  ламповмй  балансна 
лампово  стъпало 
бланкйрующий  бланкиращо  стъ¬ 
пало 

буферньж  буферно  стъпало 
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входнбй  входно  стъпало 
внпрямйтельньш  изправително 
стъпало 

високочастотньш  високочестот¬ 
но  стъпало 

,  ВМХОДНОЙ  изходно  стъпало 
~  вмчитания  изваждащо  стъпало 
генераторннй  генераторно  стъ¬ 
пало 

^ ,  гетеродннний  хетеродннно  [ос- 
цилаторно!  стъпало 
■  ГЗС  каскада  ВЕЦ 
двйгателей  каскада  двигатели 
двухтактний  дпутактно  стъпало 
дрбссельний  дроселно  (лампово) 
стъпало 

задающий  възбудително  стъ¬ 
пало 

звуковбй  частотм  стъпало  за 
звукова  честота 

избирательньш  селектиращо  стъ¬ 
пало 

измерйтельньш  измервателно 
стъпало 

инвереньш  инверсно  стъпало 

инвертори ьж  вж.  каскад,  ин- 
вереньгй 

каскадния  каскадно  стъпало 
квадрйрующий  стъпало,  повди¬ 
гащо  на  квадрат 
кварцевмй  кварцово  стъпало 
корректйрующий  коригиращо 
стъпало 

ламповий  лампово  стъпало 
модул йрующий  модулиращо  стъ<г 
пало 

МОЩНЬ1Й  мощно  стъпало 
накопйтельний  натрупващо  [за¬ 
помнящо]  стъпало 
~  несущей  частоть!  стъпало  на  но¬ 
сеща  честота 

низкочастотнмй  нискочестотно 
стъпало 

однотактний  еднотактно  стъпало 
оконечньш  крайно  стъпало 

~  отделения  синхронизйрующих 
ймпульсов  стъпало  за  отделяне  на 
синхронизиращи  импулси 

~  предварйтельного  усиления  пред- 
усилвателно  стъпало 

^  предварйтельной  избирательно- 

сти  стъпало  за  предварителна  се- 
лсктивност 


предоконечньш  предпоследно 
[драйверпо]  стъпало 
^ ,  преобразователни  и  й  преобразо¬ 
вателно  (смесително]  стъпало 
^  промежуточиой  частотм  междин¬ 
но-честотно  стъпало 
развертки  стъпало  на  развивка 
^  разделения  ймпульсов  стъпало 
за  разделяне  на  импулси 
^ ,  резонанси  ми  ламповий  резонан- 
сно  лампово  стъпало 
^ ,  реостатний  ламповий  реостатно 
лампово  стъпало 

^ ,  еверхрегенератйвнмй  суперре- 
генеративио  стъпало 
синхронизации  цветбв  стъпало 
за  синхронизация  на  цветове 
с  катбдной  нагрузкой  лампово 
стъпало  с  катоден  товар 
смесйтельнмй  смесително  стъпа¬ 
ло 

^  с  непосредственним  включением 
нагрузки,  ламповий  лампово  ба- 
ланено  стъпало  с  непосредствено 
включване  на  товар 
с  общей  базой  стъпало  с  обща 
[със  заземена]  база 
^  с  общей  сеткой  с  обща  [със  зазе¬ 
мена]  решетка 

^  с  ббщим  анбдом  с  общ  [със  зазе¬ 
мен]  анод 

~  с  общим  катбдом  с  общ  [със  за¬ 
земен]  катод 

^  с  ббщим  коллектором  стъпало  с 
общ  [със  заземен]  колектор 
~  с  ббщим  змйттером  стъпало  с  общ 
[със  заземен]  емитер 
~  с  транзйстором,  усилйтельний 
усилвателно  стъпало  с  транзистор 
~  с  трансформатори  им  виходом, 

дамповьш  баланенъш  лампово  ба- 
лапено  стъпало  с  трансформаторен 
изход 

~  с  трибдом,  усилйтельний  усил¬ 
вателно  стъпало  с  триод 
суммйрующий  сумиращо  стъпало 

счетнмй  броячно  стъпало 

узкополосний  .  тяснолентово  стъ¬ 
пало 

~  усиления  вж.  каскад,  усилйтель¬ 
ний 

~  усиления  вмебкой  частоти  висо¬ 
кочестотно  усилвателно  стъпало 
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~  усиления  ймпульсов  импулсно 
усилвателно  стъпало 
~  усиления  нйзкой  частотн  ниско- 
честотно  усилвателно  стъпало 
усилйтельнмй  усилвателно  стъпало 
фазоинвереньш  фазоишзерсио 
стъпало 

~ ,  фазоинверторнь1Й  вж.  каскад,  фа¬ 
зоинвереньш 

~,  формйрующий  формиращо  стъ¬ 
пало 

широкополбеньш  широколенто¬ 
во  стъпало 

~  злектрбнного  умножения  стъпало 
за  вторична  емисия 
каскадйрование  с  стъпалообразува- 
не,  стьпалуване 
каскади ьш  каскаден,  стъпален 
кассета  ж  касета,  кутия 
двойная  двойна  касета 
~  магнитофбна  касета  на  магнето¬ 
фон 

светонепроницаемая  касетка,  не- 
пропускаща  светлина 
катафорез  м  катафореза 
категоризация  ж  категоризация 
~  объектов  инф.  категоризация  на 
обекти 

катион  м  хам.  катион,  положително 
зареден  йон 

катод  м  хим.  катод,  отрицателен 
електрод 

~ ,  автозмиссионнь1Й  автосмисиоиеи 
катод 

~ ,  активйрованнь1Й  активиран  ка¬ 
тод 

бариевьш  бариев  катод 
~ ,  барип-вольфргмовь1Й  прессбваи- 
ньш  барий-волфрамов  пресован 
катод 

барий-нйкелевьж  прессбванньш 

барин-пикелов  пресовай  катод 
~,  бь1Стродействующий  бързоден- 
ствуващ  катод 

виртуальнмй  виртуален  (фикти¬ 
вен]  катод 

вольфрамовьш  волфрамов  катод 
вторйчно-злектрбнньж  катод  с 
вторична  емисия 
горячий  горещ  катод,  термокатод 
двойнбй  двоен  катод 
диспенсерньш  днспснссрен  ка¬ 
тод 

жйдкий  течем  катод 


_ КАТ 

игбльчатьж  иглен  [игловиден], 
катод 

импрегнйрованньш  импрегниран 
катод 

индикатори ьж  индикаторен  ка¬ 
тод 

карбидйрованиьш  карбидираи  ка¬ 
тод 

~  кбевенного  накала  вж.  катод, 
лодогревньш 
ленточнмй  лентов  катод 
металлйческий  метален  катод 
металлокапиллярньш  металока- 
гшляреи  катод 
мозаичньш  мозаичен  катод 
накаливаемьш  нажежаван  [за¬ 
гряван]  катод 

нитевйднмн  нитковиден  катод 
оксидйрованнмй  вж.  катод,  ок- 
СЙДНБ1Н 

окейдньш  окисеи  катод 
петлевбй  брнмков  катод 
<—•,  ллепочньш  плочков  катод 
плбекин  плосък  катод 
лодогревньш  катод  с  непряко  на¬ 
гряване  [нажежаваме] 
полупроводников  ьш  полупровод¬ 
ников  катод 

прессбванньш  пресован  катод 
прбволочнь1Й  телец  [жичен]  ка¬ 
тод 

пропйтаннь1Й  импрегниран  ка¬ 
тод 

проетбй  прост  катод 
^  прямбго  накала  катод  с  пряко» 
[директно]  нагряване  {нажежа¬ 
вано] 

прямонакальньш  вж.  катод  пря¬ 
мото  накала 
реальньш  реален  катод 
ртутньш  живачен  катод 
самонакадивающийся  самоза- 
гряващ  ее  катод 

с  запасом  актйвного  вещества  ка¬ 
тод  със  запас  на  активно  вещество* 
с  ибнньш  подогревом  катод  с 
йонно  нагряване 

/-/  с  кбсвеннмм  подогревом  вж.  ка¬ 
тод,  подогревний 

^  с  непосредствен ннм  подогревом 
вж.  катод  прямбго  накала 
^  с  самоподдерживающейся  змйс- 
сией,  холбднь1Й  студен  катод  със 
самоподдържаща  се  емисия 


сурьмяно-цезиевмй  лолупро- 
зрачньш  антимоно-цезиев  полу¬ 
прозрачен  катод 
танталовмй  танталов  катод 
термозлектроннмй  термоелек- 
тронен  катод 

термоибнньш  вж.  катод,  термо- 
9ЛеКТр6нНЬ1Й 

термозмиссионннй  термоемисио- 
нсн  катод 

~  тлеющего  разряда  катод  на  тлее¬ 
що  разреждане 

тбриево-оксйднмй  торие»о-ок- 
сиден  [окнсен]  катод 
гориевьш  ториев  катод 
торйрованнь1Й  катод,  покрит  с 
торий 

фоточувствйтельньш  фоточувст- 
вителен  катод 

фотозлектрбннмй  фотоелектро- 
нел  катод 

холоднмй  студен  катод 
цилиндрйческнй  цилиндричен 
катод 

зквилотенцийльннй  еквипотен- 
циялен  катод 

зкономйчньш  икономичен  катод 
ка  тбдн  н  й  катоден 
катодолюминесценция  ж  катодна  лу- 
мииесценция 

катодолюминофбр  м  катодолумино- 
фор 

катушечньш  бобинен,  иамотъпен 
катушка  ж  бобина,  макара;  намотка; 
ролка 

анбдная  бобина  в  анодна  верига 
антенная  антенна  бобина 
антенная,  удлинйтельная  ан- 
теноудължаваща  бобина 
—  без  ферромагнйтного  сердечнпка 
бобина  без  феромагнитна  стомане¬ 
на  сърцевина 

^  вертикального  отклонения  боби¬ 
на  за  вертикално  отклонение 
вра  ща  ю  ща  я  ся  въртяща  се  бо¬ 
бина 

вторйчная  вторична  бобина  | на¬ 
мотка! 

^  внсбкой  частотм  еж.  катушка, 
вьгсокочастбтная 
вмсокочастбткая  високочестот¬ 
на  бобина 

горизонталъного  отклонения  бо¬ 
бина  за  хоризонтално  отклонение 


демпферная  демпферна  бобина 
дйсковая  дискова  бобина 
дугогасйтельная  дъгогасителпа 
бобина  1намотка1 
дугогасящая  еж.  катушка,  ду¬ 
гогасйтельная 

~  индуктивности  индуктивна  боби¬ 
на 

индукционная  индукционна  бо¬ 
бина 

испмтательная  изпитателна  бо¬ 
бина 

кадровия  отклоняющая  кадрова 
отклоняваща  бобина 
коммутйрующая  комутираща  бо¬ 
бина 

компенсйрующая  компенсираща 
[компенсационна]  бобина 
кбнтурная  бобина  на  трептящ 
кръг 

корректйрующая  коригираща 
бобина 

многослойния  многослойна  бо¬ 
бина 

однослбйная  еднослойна  бобина 
отклоняющая  отклонителна  бо¬ 
бина 

~  отключения  изключваща  елек¬ 
тромагнитна  бобина 
параллельная  паралелна  [шуп- 
това]  намотка 

первйчкая  пър аичиа  бобина  [на¬ 
мотка] 

~  перемеиной  индуктйвиости  боби¬ 
на  с  променлива  индуктивност 
~  перенбса  изображения  бобина  за 
пренасяне  на  изображение 
~  Петерсена  Петерсенова  бобина 
плбекая  плоска  бобина 
~  постсянной  индуктивности  боби¬ 
на  с  постоянна  индуктивност 
пблюсная  полюсна  бобина 
~  Пупйна  еж.  катушка,  пупйнов- 
ская 

пупйновская  Пупинова  бобина, 
бобина  па  Пупин 
реактйвная  реактивна  бобина 
~  реле,  замедлеиного  на  отпуска- 
ние  бобина  на  реле  със  закъсни- 
телно  отпускане 

~  Румкорфа  Румкорфова  бобина  спи¬ 
рала 

с  бифилярной  намоткой  бобина 
с  бифилярна  намотка 
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связи  бобина  за  връзка 
•,  секционйрованная  секционирана 
бобина 

/-•,  ссточная  ?V1режова  бобина 
/—  с  замкнутьш  сердечником  бобина 
със  затворен  магиитопровод 

смеипая  сменяема  бобина 
сопротивления  съпротивителна 
намотка 

'*■'  с  перекрестной  намбткой  бобина 
с  кръстосана  намотка 
^  с  подвйжнмм  сердечником  бобина 
с  подвижна  сърцевина 
~  с  разбмкнутьнл  сердечником  боби¬ 
на  с  отворен  магиитопровод 
статора  статорна  бобина  [на¬ 
мотка] 

стрбчиая  отклоня ющая  редова 
отклоняваща  бобина 
^  с  феррптовмм  сердечником  бобина 
с  феригоца  сърцевина 

с  ферромагнйтньш  сердечником 

бобина  с  феромагиптна  сърцевина 

термйческая  термичен  предпази¬ 
тел,  термична  бобина 

тороидальная  тороидна  бобина 

~  трансформатора  трансформатор¬ 
на  бобина 

удлинйтельная  удължаваща  бо¬ 
бина 

~ ,  фокуейрующая  фокусираща  бо¬ 
бина 

цеитрйрующая  центрираща  бо¬ 
бина 

цилпндрйчсская  цилиндрична 
бобина 

~ ,  шунтогая  вж.  катушка,  парал- 
лельная 

-жрдпйро заниая  екранирана  бо¬ 
бина 

~ ,  зталбпная  еталонна  [образцова] 
бобина 

~  якоря  намотка  на  котва 
каутер  м  мед.  каутер 

~ ,  пь!Сокочастотнь1Й  мед.  високо¬ 
честотен  каутер,  електрически 
нож 

каучук  м  каучук 

бутадиен-стирбльнмй  бутаднен- 
стпролов  ( синтетичен )  каучук 

ДИВИНЙЛ-НИТрЙЛЬНМЙ  дивинил- 
нитрилов  ( синтетичен )  каучук 
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дивинйл-стирбльимй  ди внп кл¬ 
ети  ролов  (синтетичен)  каучук 
(с  означение  БУНА) 

дивинйловьш  дишшилов  (син¬ 
тетичен)  каучук 

/**',  диметйл-полисилоксановьш  ди~ 

м  етилл  олнс  нлоксп  нов  (синтети¬ 
чен)  каучук  (силициево-органи¬ 
чен  каучук) 

натрий-бутадиеновьш  вж.  кау¬ 
чук,  ДИВИНЙЛОВЬ1Й 

натуральньт  естествен  [приро¬ 
ден]  каучук 

поликсилоксановьш  вж.  кау¬ 
чук,  диметйл-полисилоксановмй 
~,  синтетйческий  синтетичен  кау¬ 
чук 

качакие  с  1.  люлеене  2,  колебание,, 
отклонение 

— '  антенни!  люлеене  на  антена 
^  скорости  колебание  на  скорост 
~  частотм  отклонение  на  честота 
качество  с  качество,  свойство 
~  воспроизведсния  качество  на  въз¬ 
произвеждане 

~  звучания  качество  на  звучене 
~  изображения  качество  па  изобра¬ 
жение 

~  лередачи  качество  на  предаване 
~  перехбдного  процссса  качество 
на  преходен  процес 
~  приема  качество  на  приемане 
~  регулйрования  качество  на  регу¬ 
лиране 

— '  сглаживания  качество  на  изглаж¬ 
дане 

квадрант  м  квадрант 
квадрат  м  квадрат 
квадратор  м  изп.  квадратор  (устрой¬ 
ство  за  повдигане  на  квадрат ) 
квадратура  ж  мат.  квадратура 
квазигруппа  ж  квазигрупа 
квазилинейньж  квазилипеен 
кваз  истатйческ  ий  к вазистатн чен 
квазистационарнмй  квазистацнопа- 
рей 

квант  м  квант 

~  акустйческих  колебаний  квант  на 
звукови  трептения 
~  излучения  квант  на  излъчване 
~  анергии  квант  на  енергия 
квантование  с  изч.  кваптуваис 
~  по  амплитуде  квантуване  по 
амплитуда 


КВА 


124 


~  по  времени  квантуване  по  време 
~  по  ^ровню  квантуване  по  ниво 
~  сигнала  квантуване  на  сигнал 
~  сигнала  по  амплитуде  квантува¬ 
не  на  сигнал  по  амплитуда 
~  сигнала  по  времени  квантуване  на 
сигнал  по  време 
квантбваннь|й  кваитуван 
квантовмй  квантов 
кварц  м  кварц 

левьш  ляв  кварц 
~ ,  правни  десен  кварц 

пьезозлектрйческий  пиезокварц 
кварц-калибратор  м  кварцов  кали- 
братор  (на  честота) 
кварц- компаунд  м  кварцова  компаун- 
дна  маса 

кварцедержатель  м  кварцодържател 
кенотрбн  м  кенотрон,  токоизправи- 
телна  лампа 

внсоковбльтннй  високоволтов 
кенотрон 

двуханбдний  дву аноден  кено¬ 
трон 

~ ,  ймпульснмй  импулсен  кенотрон 
маломбщннй  маломощен  кено¬ 
трон 

мощньш  мощен  кенотрон 
низковбльтньш  нксковолтов  ке¬ 
нотрон 

одноанбдньш  едноаноден  кено¬ 
трон 

керамика  ж  1.  керамика  2.  керамич¬ 
ни  произведения 
вмсокочастбтная  високочестот¬ 
на  керамика 

дугостбйкая  дъгоустойчива  ке¬ 
рамика 

порйстая  шуплеста  керамика 

стеатйтовая  стеатитова  керами¬ 
ка,  стеатит 

тальковая  вж.  керамика,  стеатй¬ 
товая 

шамбтная  шамотиа  керамика 
злектротехнйческая  електротех¬ 
ническа  керамика,  керамика  за 
електрически  изделия 

керамйт  м  керамит  (изолационен  ма¬ 
териал) 

керамйческий  керамичен 
керн  м  сърцевина,  ядро,  керн 

~  катода  сърцевина  на  катод 
кибернетика  ж  кибернетика 


технйческая  техническа  кибер¬ 
нетика 

зкономйческая  икономическа  ки 
бернетика 

~  злектрознергетйческих  систем  ки¬ 
бернетика  на  електроенергетнчни 
системи 

кибернетйческий  кибернетичен 
киловатт  м  киловат 
киловбльт  м  киловолт 
килогерц  м  килохерц 
килограмм-ейла  килограм-сила,  ки- 
лопоунд 

килограммбметр  м  килограмометър 
кинематика  ж  кинематика 
~  злектрбнов  кинематика  на  елек¬ 
трони 

кинескоп  м  кинескоп,  приемна  теле¬ 
визионна  тръба 

~  с  ибнной  ловушкой  кинескоп  с 
йонна  уловка 

запйемвающий  записващ  кине¬ 
скоп 

металлйческий  металичен  кине¬ 
скоп 

проекцибнньш  проскшюнеп  ки 
нсскоп 

проекцибнньш  трехцветньш  три¬ 
цветен  проекционен  кинескоп 
~  с  металло-стеклянньш  баллбном 
кинескоп  с  метало-стъклен  балон 
~  с  отражением  злектрбнного  луча 
кинескоп  с  отражение  на  електро¬ 
нен  лъч 

~ ,  стеклянньш  стъклен  кинескоп 
~  с  злектрйческой  фокусирбвкой 
кинескоп  с  електрическа  фокуси- 
ровка 

трехцветнмй  трицветен  кинескоп 
кинозал  м  киносалон 
кинозапись  ж  кииозапис 

цветная  цветен  кииозапис 
кинозрелище  с  киноспектакъл 
киноизображение  с  кинонзображение 
кинокадр  м  кинокадър 
кинокамера  ж  киноснимачна  камера 
кинолента  ж  кинолента 
кинопленка  ж  кинолента 
кинофйльм  м  кинофилм 
~,  телевизионни»  телевизионен  ки¬ 
нофилм 

кинозкран  м  киноекран 
кипп-реле  с  кипреле 
клавиатура  ж  клавиатура 
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телеграфния  клавиатура  на  те¬ 
леграфен  апарат 

~  Бодо  клавиатура  на  Бодо  (те¬ 
леграфен  апарат  Бодо ) 
клавйша  ж  клавиш 
клапан  м  клапан,  клапа,  вентил 
автоматйческий  автоматичен 
клапан 

блокирбвочннй  блокиращ  кла¬ 
пан 

возвратнмй  обратен-  [възвратен! 
клапан 

всасмвакнций  смукателен  [впус- 
кателси]  клапан 

вь;зьгвнбй  тлф.  повиквателна 
[сигнална]  клапа  (на  номератор 
система  МБ) 

вьшускной  изпускателен  клапан 
вмхлолнбй  изпускателен  клапан 
двухседельньсй  двуседлов  кла¬ 
пан 

дрбссельньш  дроселен  клапан, 
регистър,  дросел 
запбрньш  спирателна  клапа, 
спирателен  клапан 
игбльчатьтй  иглена  клапа,  иг¬ 
лен  вентил 

конйческий  конусна  клапа,  ко¬ 
нусен  вентил 

мембраннмй  мембранна  клапа, 
мембранен  вентил 
нагнетательньгй  нагнетателен 
клапан 

обратими  обратен  [възвратен] 
клапан 

односедельньж  едиоседлов  кла¬ 
пан 

отббйнь1Й  тлф .  клапа  за  завър¬ 
шен  разговор 
~,  ларовбй  парен  вентил 
~ ,  парозапбрньш  пароспирателна 
клапа,  пароспирателен  клапан 
вентил 

пароразббрнь!Й  пароразпредели- 
телен  клапан 

переключающий  превключваща 
клапа,  превключващ  вентил 

питательнмй  питателен  [всмук- 
вателен]  клапан 

пневматйческий  пневматична 
клапа,  пневматичен  клапан 
предох  рани  тел  ьнь!Й  предпазен 

[осигурителен]  клапан 
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разгрузочнмй  изпускателен  кла¬ 
пан 

распределйтельньш  разпредели¬ 
телна  клапа,  разпределителен 
клапан 

регулирбвочнмй  регулираща  кла¬ 
па,  регулираш  клапан 

регулйрующий  вж.  клапан,  регу- 
лировочньш 

~ ,  редукционни#  редукционна  кла¬ 
па,  редукционен  клапан 
~  с  конйческим  седлбм  клапан  с 
конусно  гнездо 

~  с  ручньш  прйводом  клапан  с 
ръчно  задвижване 
~  с  сервомотбрнмм  прйводом  клапа 
със  серводвигателно  задвижване 
~  с  злектропрйводом  клапа  с  елек- 
трозадвижване 
световбй  светлинен  клапан 
сигнальньш  сигнален  клапан, 
сигнална  клапа 

смесйтельньш  смесителен  клапан 
соленбидньш  соленоидна  клапа, 
соленоиден  клапан 
етбпорнмй  спирателна  клапа, 
спирателен  клапа!! 

ультразвуковбй  световбй  ултра¬ 
звуков  светлинен  клапан 
~  управления  клапан  за  управление 
уравнйтельнмй  изравнителен 
[уравнителен]  клапан 
шаровбй  сферична  клапа,  сфе¬ 
ричен  клапан 

~,  злектрбнно-лучевбй  световбй 

електроннолъчев  светлинен  кла¬ 
пан 

злектропневматйческий  електро- 
нневматичен  вентил  [клапан] 
класс  м  клас 

~  изоляции  клас  [степен]  на  изола¬ 
цията 

~  нагревостбйкости  клас  на  топло- 
устойчивост  (за  електрически 
изолации ) 

~  точности  клас  на  точност  (на  из¬ 
мервателен  уред) 

~  усиления  клас  [степен]  на  усил¬ 
ване 

классификация  ж  класификация 
~,  вспомогательная  спомагателна 
класификация 

дихотомйческая  дихотомична 
класификация 
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естественная  естествена  класи¬ 
фикация 

линейная  линейна  класификация 
многоаспектная  .миогоаспектна 
класификация 

фасетная  фасстова  класифика¬ 
ция 

клей  м  лепило;  лепяща  смола;  клен 
клемма  ж  клема 

клеммник  м  клемник,  клемна  пло¬ 
ча,  клемен  блок 

клетка  ж  кафез  (напр.  на  ротор  )\ 
клетка 

беличья  кафезна  намотка;  ка¬ 
фез 

~,  двойная  беличья  двойна  кафез- 
на  намотка;  двоен  кафез 
пусковая  пусков  кафез 
раббчая  работен  кафез 
клещи  мн.  клещи 

~  для  предохранйтелей  клещи  за 
(изваждане  или  поставяне  ни)  пред¬ 
пазители 

изолйрующие  изолиращи  клещи 
клидоиограф  м  клпдонограф 
клин  м  клин 

ступенчатьш  степенен  клин 
клйр фактор  м  клирфактор,  коефи¬ 
циент  на  линейни  изкривявания 
клистрбн  м  клистрон 

генератори ьзй  генераторен  клн- 
строи 

двухкбнтурньзй  вж.  клистрон, 
д  в  у  х  рез  о  н  а  т  ор  н  ьт  й 
,  двухрезонаторньш  .  двурезонато- 
реи  клистрон 

ймпульеньзй  импулсен  клистрон 
~,  многорезонаторньзй  шюгорезо- 
паторен  клистрон 

~  непрерь'|вного  действия  клистрон 
с  непрекъснато  действие 
однокбнтурнмй  вж.  клистрон, 
однорезонаторнмй 
од  но  пол  бст  Н  Ь1  й  вж.  клистрон, 
однорезонаторнмй 

— ,  однорезонаторнмй  еднорезопа- 

торен  [едпокръгов]  клистрон 
отражателни  ми  отражателен  кли- 
строп 

пролети  мй  прелетен  клистрон 

прямопролетнмй  вж.  клистрбн, 
пролет  нмй 

рефлекси мй  еж.  клистрбн,  от- 
ражательнмй 


/--  с  внешним  кбнтуром  вж.  клистрбн 
с  внешним  резонатором 
^  с  внешним  резонатором  клистрон 
с  външен  резонатор 
у-'  с  внутренним  кбнтуром  вж.  кли¬ 
стрбн  с  внутренним  резонатором 
с  внутренним  резонатором  кли¬ 
строн  с  вътрешен  резонатор 
~  с  волноводньш  вмводом  онергии 
клистрон  с  пълноводен  извод  на 
енергия 

с  каскаднмм  усилением  напряже- 
ния  клистрон  с  каскадно  усилване 
на  напрежение 

~  с  ленточньш  злектрбннмм  иотб- 
ком  клистрон  с  лентов  електронен 
поток 

с  многократньш  отражением  алек- 
трбнов  клистрон  с  многократно 
отразяване  на  електрони 
трехрезонаторньш  трирезонато- 
рен  клистрон 

узкодиапазбннмй  теснодиапазо- 
нен  [теснолеитов]  клистрон 
умкбжительнмй  умиожнтелеп 
клистрон 

усилйтельимй  усилвателен  кли¬ 
строн 

~ ,  частотоумножительн  ьш  често- 
тоумножителен  клистрон 
четьфехрезонаторнмй  четири ре- 
зоиаторен  клистрон 
широкодиапазбнньш  широкодпа- 
пазонен  [широколентов]  клистрон 
клистрбн-умножйтель  м  клистрон- 
умножител 

ключ  м  ключ.  превключател 
~ ,  арретйрнмй  вж.  ключ,  несамо- 
возвратнмй 

безарретйрнмй  вж.  ключ,  само- 
возвратнмм 

вмзьшнби  повиквателен  ключ 
— ,  в мзьгш|бй  разговори Ь1Н  вж.  ключ, 
комбинйрованнуй 
дибдкьш  диоден  ключ 

двухпозицибнньт  двупозицпо- 
нен  ключ,  ключ  с  две  положения 

командно-квитйрующий  коман- 
дно-квитиращ  ключ 

~ ,  комбинйрованнмй  тлф.  комбини¬ 
ран  ключ  (за  повикване  и  разговор ) 
несамовозвратний  тлф.  едм  о- 
задържащ  се  ключ 
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опрбсно-вшьшнбй  тлф.  ключ 
за  запитване  и  повикване 

разговорньш  тлф.  разговорен 
ключ 

самовозвратньш  тлф.  незадър- 

жащ  се  [самовъзвръщащ  се] 
ключ 

~  управления  команден  ключ 

злектрбнньж  електронен  ключ 
кнбпка  ж  бутон,  таст,  копче 
аварййная  авариен  бутон 
вь1зь!вная  повиквателен  бутон 
испнтательнаи  бутон  [копче]  за 
изпробване 

самовозвратная  арретйрная  не- 
самовръщащ  ое  (задържат  се, 
аретиращ]  бутон 
самовозвратная  безарретйрная 
самовръшащ  се  (незадържащ  се, 
неаретираш1  бутон 
сигнал ьная  сигнален  бутон 
~  управления  бутон  за  управление 
кнопочнмй  бутонен 
коагуляция  ж  коагулация 

,  акустическая  акустична  коагу¬ 
лация 

коаксиальнмй  коаксиален 
коваркантность  ж  ковариантност 
кбврик  м  изолирующий  изолационен 
[изолиращ]  килим 
когерентность  ж  кохерентност 
когерснгнмй  кохерентен 
когбрер  м  кохерер 
когти  мн.  монтерские  монтьорски 
кънки  (за  телеграфен  стълб ) 
код  м  код;  шифър 

аддитйвнмй  адитивен  код 
алфавйтнмй  азбучен  код 
бинарньш  бинарен  [двоичен]  код 
~ ,  буквенньш  буквен  код 
~  Грея  код  иа  Грей,  цикличен  код 
двойчнмй  двоичен  код 
двузначнмй  двузначен  код 
двухадреснмй  дву адресен  код 
двухймпульснмй  двуимпулсен 
код 

десятйчнмй  десетичен  код 
избирающий  избиращ  код 
ймпульеньш  импулсен  код 
~  ймпульсов  вж.  код,  ймпульеннй 
каскаднмй  каскаден  код 
команд  код  на  команди 
■ — ■  команди,  контрол ьнмй  контролен 
код  на  команда 


корректйруюший  ко^чгиращ  код 
многоадрееньш  мно!  ■  адресен  код 
необра  тим  у  и  необратим  код 
неравномерньш  неравномерен 
код 

несистематйческий  несистемати- 
чен  код 

^  обнаружения  и  ислравления  ошйб- 

ки  код  за  регистриране  и  отстра¬ 
няване  на  грешка 
обратимия  обратим  код 
обратньш  обратен  код 
одноадреснмй  едноадресен  код 
оптимални Ь1Й  оптимален  код 
пирамидальньгй  пирамидален 
код 

помехоустойчивнй  вж.  код  об¬ 
наружения  и  исправления  ошйбки 
прямбй  прав  код 
рабочий  работен  код 
равномерний  равномерен  код 
рефлексний  рефлексен  код 
~  с  автоматическо#  коррекцией  код 
с  автоматична  корекция 
~ ,  самокорректйрующийся  само- 
коригиращ  се  код 
самопроверяющийся  код  със 
самопроверка 

селекторньш  селекторен  код 
— систематйческий  систематичен 
код 

~  с  самопроверкой  вж.  код,  самопро¬ 
веряющийся 

суперпозицибнньгй  суперпози- 
ц йонен  код 

~ ,  телеграфи мй  телеграфен  код 
треугольнмй  триъгълен  код 
~,  трехзначнмй  тризначен  код 
услови  мй  условен  код 
~  Хемммнга  код  на  Хъминг 
цветовой  цветен  код 
числовбй  числен  код 
ширбтно-нмпульснмй  широко- 
импулсен  код 
кодйрование  с  кодиране 

автоматическое  автоматично  ко¬ 
диране 

алфавйтное  азбучно  кодиране 
буквенно-цифровое  буквено-ци¬ 
фрово  кодиране 
временное  кодиране  по  време 
^ ,  десятйчно-двойчное  десетично- 
двоично  кодиране 
ймлульсное  импулсно  кодиране 
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корреляционно-временное  ко- 

релационно-времеино  кодиране 
~ ,  местное  местно  кодиране 

оптимальное  оптимално  кодиране 
~  ответа  кодиране  на  отговор 
помехоустойчивое  шумоустойчи- 
во  кодиране 

прямбе  кодиране  в  прав  код 
~  сообщення  кодиране  на  съобще¬ 
ния 

~,  статистйческое  статистично  ко¬ 
диране 

~ ,  цифровбе  цифрово  кодиране 
числовбе  числено  кодиране 
кодйровать  кодирам 
кодопреобразователь  м  кодопреобра- 
зоватсл 

колба  ж  колба,  балон 
— зеркальная  огледална  колба 
матйрованная  матирана  колба 
прозра чная  прозрачна  колба 
колебание  с  1.  трептене;  колебание 
2.  вариране 

амплитудно-модулйрованное  ам- 
плнтудно-модулирано  трептене 
индуктйрованное  индуктирано 
колебание 

модулйрующее  модулиращо  треп¬ 
тене 

монохроматйческое  монохрома- 
тично  трептене 

нгГводймое  вж.  колебание,  ин¬ 
дуктйрованное 

~  напряжения  колебание  на  напре¬ 
жение 

~  напряженности  поля  колебание 
I  вариране]  па  напрегнатостта  на 
поле 

несущее  носещо  трептене 
~  несущей  частотм  колебание  на 
носещата  честота 
основнбе  основно  трептене 
пространственное  пространст¬ 
вено  трептене 

резонаненое  резоиансио  трептене 
синхротронное  синхротроино 
трептене 

~ ,  слсжиое  сложно  трептене 

стационарное  стационарно  треп¬ 
тене 

субгармонйческое  субхармоиич- 
1Ю  трептене 

суточное  денонощно  колебание 
[вариране] 


~  частотм  колебание  [вариране]  на 
честота 

колебания  с  мн.  трептения,  колеба¬ 
ния 

акустйческие  акустични  трепте¬ 
ния 

амплитудно-модулйровангше  ам¬ 
плитудно  модулирани  трептения 
~,  алериодйческие  апериодични  треп¬ 
тения 

боковме  странични  трептения 
~ ,  вмнужденнме  принудителни  треп* 
тения 

вмеокочаетбтнме  високочестот¬ 
ни  трептения 

~ ,  гармонйческие  хармонични  треп¬ 
тения 

~ ,  затухающие  затихващи  трепте¬ 
ния 

звукевме  звукови  трептения 
квазистационарнме  квазиста- 
ционарнм  трептения 
комбинацибннме  комбинирани 
трептения 

косинусоидальнме  косинусоидни 
трептения 

крутйльнме  усукващи  трептения 
механйческие  механични  трепте¬ 
ния 

модулйрованнме  модулирани 
трептения 

модулйрованнме  по  амплитуде 
вж.  колебания,  амплитудно-моду- 
лйрованнме 

модулйрованнме  по  фазе  вж.  ко¬ 
лебания,  фазово-модулйрованнме 
~,  модулйрованнме  по  частоте  вж. 
колебания,  частотно-модулйро- 
ваннме 

неза  гухающие  незатихващи  треп¬ 
тения 

непрермвнме  непрекъснати  треп¬ 
тения 

одночастотнме  едночестотни  треп¬ 
тения 

~  основното  типа  трептения  от  ос¬ 
новен  тип 

паразити  ме  паразитни  трептения 
~,  переходнме  преходни  трептения 
периодйческие  периодични  треп¬ 
тения 

пилообразнме  трпонообразни 
трептения 

плазменнме  плазмени  трептения 


129 


поднес^щие  носещи  трептения 
пбисковие  трептения  на  търсе¬ 
ния 

поперечнне  напречни  трептения 
— продбльнме  надлъжни  трептения 
прямоугольнме  правоъгълни 
трептения 

~  П-типа  трептения  П-тип 

разрьтнйе  вж .  колебания,  ре- 
лаксацибннме 

релаксационньае  релаксадионпм 
трептения 

свободнме  свободи:!  трептения 
симметрйчнь»е  симетрични  треп¬ 
тения 

синусоидалмше  сппусондии  треп¬ 
тения 

сббственнме  собствени  трептения 
тонально-модулйрованнь»е  то- 
нално-модулирани  трептения 
ультразвуковме  ултразвукови 
трептения 

фазово-модулйрованнме  фазово- 
модулирани  трептения 
хаотйческие  хаотични  [флук- 
туационни)  трептения 
чаетбтно-модулйрованнме  чес¬ 
тотно  модулирани  трептения 
алектрйческие  електрически  треп¬ 
тения 

злектромагнйтнме  електромаг¬ 
нитни  трептения 
злектрбннме  електронни  трепте¬ 
ния 

колебательньш  колебателен;  трептящ 
колебаться  трептя,  осцилпрам,  ви¬ 
брирам 

колено  с  коляно 

волновбдное  вълноводно  коляно 
колесо  с  колело;  диск,  шайба 

маховбе  махово  колело,  маховик 
наббрное  наборно  колело,  на¬ 
борна  шайба 

количествен  ний  количествен 
количество  с  количество 
~  движения  количество  на  движе¬ 
ние 

~  информации  количество  информа¬ 
ция 

~  тепловбй  знергии  количество  топ¬ 
линна  енергия 
коллектор  м  колектор 

холлектор-прериватель  м  колектор- 
прекъсзач 
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колодец  м  кладенец,  яма,  шахта  за> 
заземяване;  кабелна  шахта 
колодка  ж  колодка,  накладка 
колонка  ж  колонка 
~,  распределйтельная  разпредели¬ 
телна  колонка 

~  синхронизации  колонка  за  син¬ 
хронизация 

колорйметр  м  колориметър,  цветомер 
~,  фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  колориметър 
колориметрия  ж  колориметрия 
колоротрон  м  колоротрон 
колпачбк  м  калпаче,  качулка 
анодн мй  анодна  качулка 
контакти  мй  контактна  качулка 
~,  ламповмй  лампова  качулка 
~,  сеточньш  решетъчна  качулка 
кольцевой  пръстеновиден 
кольцо  с  1.  пръстен,  гривна  2.  хам. 
ядро,  пръстен 

— асбестовое  азбестов  пръстен 
~,  ватерное  предачна  гривна,  пре¬ 
дачен  пръстен 

вбйлочное  филцов  уплътнителен 
пръстен 

дистанционное  дистанционен 
[раздалечитслен!  пръстен,  разпън- 
на  гривна 

дугоотводящее  дъгогасигелеи 
пръстен 

емкостное  капацитивен  пръстен 
запбрное  спирателен  пръстен 
затяжнбе  затегателна  [притега¬ 
телна]  гривна 
защйтное  защитен  пръстен 
измерйтельное  измервателен 
пръстен 

калйберное  калибров  пръстен» 
гривна-калибър 

— '  коллектора  колекторен  пръстен 
контактное  контактен  пръстен 
— короткозаммкающее  късосъеди- 
няваш  пръстен 

обмоткодержательное  намотко- 
държателен  пръстен 
ограничйтельное  ограничителен 
пръстен 

пересчетное  преброителен  [броя¬ 
чен)  кръг 

счетное  броячен  кръг 
токосъемное  контактен  пръстен 
тормозящее  спирачен  пръстен» 
спирачно  колело 
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уплотняющее  уплътнителен  пръ¬ 
стен 

кома  ж  1.  опт.  кома  2.  изч.  запетая 
команда  ж  команда,  заповед 

безадресная  неадресирана  [без- 
адресна]  команда 
безусловното  перехода  команда 
за  задължителен  [безусловен] 
преход 

блокйрующая  блокираща  коман¬ 
да 

вводная  входна  команда 
~ ,  виходная  изходна  команда 

двухадресная  двуад ресна  коман¬ 
да 

закодйрованная  кодирана  коман¬ 
да 

,  логйческая  логическа  команда 
машйнная  машинна  команда 
многоадресная  многоадресна  ко¬ 
манда 

одиночная  единична  команда 
одноадресная  едноадресна  коман¬ 
да 

~  перехода  команда  за  преход 
~  пятпадресная  петадресна  команда 
~  трехадоесная  триадресна  команда 
~  условното  перехода  команда  за 
условен  преход 

~  четирехадресная  четнриадресна 
команда 

командо-контроллер  м  командо-кон- 
тролер,  команден  многопозицио- 
нен  прекъсвач 

комбинатор  м  комбинатор,  комбини¬ 
ращо  устройство 
ком  би натори Ь1Й  комбинативен 
комбинация  ж  комбинация 

запрещенная  код о вая  забранена 
кодова  комбинация 
~,  звбнковая  звънчева  комбинация 
кбдовая  кодова  комбинация 
хомбннйрованньш  комбиниран 
коммутаторл*  1. комутатор,  превключ¬ 
вател  2.  номератор,  избирател» в 
телефонната  техника  за  ръчна  връз¬ 
ка  3.  телефонна  централа 

автоматйческий  автоматичен  ко¬ 
мутатор;  автоматичен  номератор, 
автоматична  централа 

антенньгй  антенен  комутатор 

батарейньш  батериен  превключ¬ 
вател 


беешнуровий  безшнуров  пре¬ 
включвател 

блйнкерньш  бл инкерен  комута¬ 
тор 

директорски#  линеен  избирател 
емкостний  капацитивен  комута¬ 
тор 

зарядний  комутатор  за  включва¬ 
не  на  зареждането 
нмпульеньж  импулсен  комутатор 
индукционнь1Й  индукционен  ко¬ 
мутатор 

кольцевбй  пръстеновиден  кому¬ 
татор 

междугорбднмй  тлф.  междусе- 
лшцен  (междуградски]  телефонен 
номератор 

мести ь!й  тлф.  градски  [местен] 
телефонен  номератор 
~  на  бесконтактних  алементах, 
матркчний  матричен  комутатор  с 
безконтактни  елементи 
~  операции  комутатор  на  операции 
~  перехбдов  комутатор  на  преходите 
~  ручнбго  обслуживания  ръчен  но¬ 
мератор,  ръчна  телефонна  центра¬ 
ла,  телефонен  номератор  за  ръчно 
обслужване 

~  с  клапанами  вж.  коммутатор, 
блйнкернмй 

~  с  многократним  пблем  тлф.  те¬ 
лефонен  номератор  с  многократ¬ 
но  поле,  мюлтипен  номератор 
~  системи  МБ  тлф.  телефонен  но¬ 
мератор  система  МБ,  местна  ба¬ 
терия 

~  системи  МБ,  наетбльнмй  .  тлф. 
телефонен  номератор  система  МБ 
за  маса 

~  системи  МБ,  настбльно-стеннбй 

тлф.  телеграфен  номератор  систе¬ 
ма  МБ  за  маса  и  за  стена 
~  системи  МБ,  перенбенмй  тлф. 
портативен  телефонен  номератор 

телеграфни#  телеграфен  комута¬ 
тор 

фазовий  фазов  комутатор 

фонйческий  телефонен  номера¬ 
тор  със  звуково  повикване 

~,  злектронно  -лучевбй  електронно¬ 
лъчев  комутатор 

злектрбнний  електронен  комута¬ 
тор 
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~,  злементньш  съоб .  комутатор  за 
батерия 

коммутатйвность  ж  мат.  комутатнв- 
ност 

коммутаторньш  комутаторен 
коммутация  ж  комутация;  комути- 
ране  (включване,  изключване) 
автоматйческая  автоматична  ко¬ 
мутация 

~,  безмскровая  безискрова  комута¬ 
ция 

~ ,  глухая  глуха  комутация 
~ ,  замедленная  забавена  1закъсии- 
телиа]  комутация 
криволинейная  пели нейна  кому¬ 
тация 

бстрая  осгрс  комуищи 
~ ,  прям ол и не и пая  праволинейна 
комутация 

~ ,  ручная  ръчна  комутация 
~  сопротивлением  комутация  със 
съпротивление 
~  тока  комутация  иа  тока 

ускоренная  ускорена  комутация 
компактрои  м  комиактрон 
компаидер  м  комиаидер 
компаратор  м  компаратор 
компас  м  компас 

гироскопйческий  жироскопен 
компас 

магнйтний  магнитен  компас 
компаунд  .ч  1.  компаунд  (изолацион¬ 
на  маса )  2.  смесено  възбуждане 
(при  постоян потокова  електриче¬ 
ска  машина) 

бйтумньш  компаунд  от  битум, 
битумен  компаунд 
~,  залйвочнь!Й  заливъчен  компаунд 
~,  полизфйрнмй  полиетерен  ком¬ 
паунд  (от  полиетерна  синтетична 
смола  ) 

пропйточньж  импрегниращ  ком¬ 
паунд 

зпоксйдньш  епоксиден  компаунд 
(от  епоксидна  синтетична  смола) 
компаундйрование  с  компаундиране 
(при  електрическа  машина) 
компенсатор  м  изч.  компенсатор 
автоматйческий  автоматичен  ком¬ 
пенсатор 

~,  асинхронни#  асинхронен  ком¬ 
пенсатор 

~  яеременного  тока  компенсатор 
на  променлив  ток 


~  постоянното  тока  компенсатор» 
на  постоянен  ток 
самопйшущий  самопишещ  ком¬ 
пенсатор 

~,  синхрбннмй  синхронен  компен¬ 
сатор 

злектрбнньж  електронен  компен¬ 
сатор 

компенсация  ж  компенсация 

динамйческая  динамична  компен¬ 
сация 

~ ,  оптйческая  оптична  компенса¬ 
ция 

~ ,  поперечная  напречна  компенса- 
ци  я 

посредством  интегрйрующего  зве¬ 
на  компенсация  чрез  интегриращо* 
звено 

продбльная  надлъжна  компенса¬ 
ция 

~,  температурная  температурна 
компенсация 

компенсйрованний  компенсиран 
компенсйровать  компенсирам 
комплекс  м  комплекс 

обучающий  обучаващ  комплекс 
комплект  м  комплект 
~  дальнего  набора  комплект  за  да¬ 
лечно  избиране 

~  дальнего  набора,  индуктивний 

комплект  за  далечно  индуктивно 
избиране 

~  дальнего  набора  с  испбльзова- 
нием  вь!зь1внь1х  устрбйств  ком- 
плект  за  далечно  избирано  с  из¬ 
ползуване  на  повиквателни  ус¬ 
тройства 

~  дальнего  набора,  тональньш  ком¬ 
плект  за  тонално  далечно  избиране 
счетно-перфорацибнньш  сметач- 
но-перфорационен  комплект 
~  счетно-перфорацибннмх  машйи 
вж.  комплект,  счетно-перфораци- 
бнньж  комплект  от  сметачно  пер- 
форациопни  .машини 
компонент  м  компонента,  елемент 
~  схеми,  полупроводникови#  полу¬ 
проводников  схемен  детайл  (еле¬ 
мент) 

~  схеми,  тонкопленочнмй  тънко¬ 
слоен  схемен  елемент 
компонента  ж  компонента,  съставна 
част,  съставка  (вж.  също  компо¬ 
нент) 
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продбльяая  надлъжна  компонен¬ 
та 

радиальная  радиална  компонента 
частбтная  честотна  компонента 
комлрессор  м  компресор,  компандер 
~  динамйческого  диапазона  звука 
компресор  на  динамичния  диапазон 
на  звук 

—  полоси  сигнала  компресор  на 
лентата  на  сигнал 
конвекция  ж  конвекция 

естественная  естествена  конвек¬ 
ция 

искусственная  изкуствена  [при¬ 
нудителна!  конвекция 
конвертер  м  конвертор,  преобразу¬ 
вател,  трансформатор 
коротковолновмй  късовълнов 
преобразувател 
яонденсатор  м  кондензатор 

без мндукционн ьш  безиндукти- 
вен  кондензатор 

блок ировоч ний  тлф.  блокиращ 
кондензатор 

бумажно-масляний  хартиено- 
маслен  кондензатор 
бума  ж  ньш  хартиен  кондензатор 
вакуум  нь»й  вакуумен  конденза¬ 
тор 

вибрационни#  вибрационен  кон¬ 
дензатор 

воздушннй  въздушен  конденза¬ 
тор 

времязадающий  времезадаващ 
кондензатор 

~  в  цепи  сетни  решетъчен  конден¬ 
затор 

вмравнивающий  изравнителен 
[симетричен]  кондензатор 
високовбльтнмй  кондензатор  за 
високо  напрежение 
високочаетбтний  високочесто¬ 
тен  кондензатор 

газонаяблненний  газов  [газоиа- 
пълнен]  кондензатор 
герметйческнн  херметичен  кон¬ 
дензатор 

горшкбвий  •  чрне-кондензатор 
дйсковий  дисков  кондензатор 
динамйческий  динамичен  конден¬ 
затор 

жмдкостний  злектролитйческий 

течен  електролитен  кондензатор 
защйтнмй  защитен  кондензатор 


измерителни  и й  измервателен  кон¬ 
дензатор 

керамйческий  керамичен  конден¬ 
затор 

коаксиальннй  коаксиален  кон¬ 
дензатор 

кольцеобразньж  кръгов  [пръсте¬ 
новиден]  кондензатор 
коммутйрующий  комутационен 
кондензатор 

компенейрующий  компенсиращ 
кондензатор 

~,  кбнтурнмй  контурен  кондензатор 
~,  корректйрующий  коригиращ 
[компенсиращ]  кондензатор 
косинусоиднмй  кондензатор  за 
подобряване  на  косинус 
круговбй  кръгов  кондензатор 
~ ,  логарифмйческий  логарнтмиче- 
ски  кондензатор 
ма  сля  ний  маслен  кондензатор 
металло-бумажний  метално-хар¬ 
тиен  кондензатор 
мбкрий  злектролитйческий  течен 
електролитичен  кондензатор 
многосекцибннь1Й  многосекцно- 
нен  кондензатор 

накопйтельний  акумулиращ  кон¬ 
дензатор 

настрбечний  настройващ  конден¬ 
затор 

нейтродйнний  неутродинен  кон¬ 
дензатор,  кондензатор  за  неутра¬ 
лизация 

низковбльтний  кондензатор  за 
ниско  напрежение 
~  обратной  связи  кондензатор  за 
обратна  връзка 

~,  опреебванний  пресован  конден¬ 
затор 

педдинговьш  Педингов  конден¬ 
затор 

переменнмй  променлив  конден¬ 
затор 

~  переменной  емкости  променлив 
кондензатор,  кондензатор  с  про¬ 
менлив  капацитет 
перехбдний  преходен  конденза¬ 
тор 

печати  ий  печатен  кондензатор 
пластйнчатмй  пластинков  [пла- 
стинчат]  кондензатор 
пленочнмй  пластинков  конден¬ 
затор 
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водстроечнмй  донастройващ кон¬ 
дензатор 

полнстироловмй  полистиролен 
кондензатор 

— полупеременньш  полупроменлив 
кондензатор,  тример 
полупроводников Ь1Й  полупровод¬ 
ников  кондензатор 
помеходавляющий  кондензатор, 
отстраняващ  смущенията 

—  постоя нной  емкости  кондензатор 
с  постоянен  капацитет 

— ,  постоянньш  постоянен  конден¬ 
затор 

прецизионньж  прецизен  конден¬ 
затор 

— ,  противопомеховнй  противошу- 
мов  кондензатор 
проходной  проходен  кондензатор 
прямовблновь!Й  кондензатор, чрез 
който  дължината  на  вълната  се 
изменя  пропорционално  на  ъгъла 
на  завъртане 

врямо&мкостньж  линейно  капа¬ 
цитивен  кондензатор 
<прямочастотнь1й  линейночестотен 
кондензатор 

пусковой  пусков  кондензатор 
п  ъезозл  ектр  й  ческ и й  пиезоелек- 

тричееки  кондензатор 
развйзьтвающий  декуплиращ 
[развързващ]  кондензатор 
разделйтельнмн  разделителен 
[сепараторен]  кондензатор 
регулйруеммй  променлив  [регу¬ 
лируем]  кондензатор 
~  с  возд^шньш  дизлектриком  кон¬ 
дензатор  с  въздушен  диелектрик 

—  связн  свързващ  кондензатор 

с  гйзовьш  дизлектриком  конден¬ 
затор  с  газов  диелектрик 
сглАжнвающий  изглаждащ  пул¬ 
сациите  кондензатор 
сегнетозлектрйческий  сегнето- 
електрически  кондензатор 
с  жйдким  дизлектриком  конден¬ 
затор  с  течен  диелектрик 
симметрйчнмй  симетричен  кон¬ 
дензатор 

слюдянон  слюден  кондензатор 
— сопрягающий  спрягащ  кон¬ 
дензатор 

етеклозмалев  ьж  стъкло-емайлов 
кондензатор 


стеклянньш  стъклен  кондензатор 
суммйрующий  сумиращ  конден¬ 
затор 

сухой  злектролитйческий  сух 
електролитен  кондензатор 
танталовмй  злектролитйческий 

танталов  електролитен  конденза¬ 
тор 

трубчатмй  тръбен  кондензатор 
укора чивающий  скъсяващ  кон¬ 
дензатор 

~  утечки  утечков  кондензатор 

цилиндрйческий  цилиндричен 
кондензатор 

цирконовий  циркониев  конден¬ 
затор 

шаровбй  сферичен  кондензатор 
злектрйческий  електрически  кон¬ 
дензатор 

злектролитйческий  електролитен 
кондензатор 

зталоннь1Й  еталонен  кондензатор 
конденсаторнмй  кондензаторен 
конденсация  ж  кондензация 

капилярния  капилярна  конден¬ 
зация 

конденсор  м  опт.  кондензор 
кондицконйрование  с  кондициони¬ 
ране  (съгласуване  на  изолацията 
преди  изпитание  към  условията 
на  околната  среда  —  температу¬ 
ра,  влага  и  др.) 

кондуктометр  м  кондуктометър  (уред 
за  определяне  на  електропроводи¬ 
мост  ) 

кондукт&ция  м  кондуктанс,  активна 
проводимост 
конбц  м  край 
конечное  с  мат.  крайно 
конечнь1Й  краен 

конкретизация  ж  стандартно»  под 
программь!  авт.  конкретизиране 
на  стандартната  програма 
конойд  м  мат .  кононд 

консервативни#  консервативен 

консистбметр  м  копсистометър,  гъс 
томер  (уред  за  измерване  на  кон- 
систентност  ) 
конебль  ж  конзола 

~  чйстой  лент Ь1,  двойная  конзола 
за  двойно  чиста  лента 
консонанс  м  консонанс 
константа  ж  константа 
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константан  м  константан  (материал 
с  голямо  съпротивление) 
конструйрование  с  конструиране,  по¬ 
строяване 

~  алгорйтмов  построяване  на  алго¬ 
ритми 

контакт  м  1.  контакт  2.  контактно 
тяло,  контактна  кутия 
биметаллйческий  биметален  кон¬ 
такт 

блокирбвочнмй  блокиращ  [блоки- 
ровъчен]  контакт 
пакуумнмй  вакуумен  контакт 
~  вращения  тлф.  контакт  за  вър¬ 
тене 

вспомогательн ьш  спомагателен 
контакт;  помощна  контактна  си¬ 
стема 

вьшрямляющий  изправящ  кон¬ 
такт 

гидроакустйческий  хидроакус¬ 
тичен  контакт 

главим й  тлф.  главен  контакт 
(на  изкачващо  -въртящ  се  избирач) 
декади  ми  декаден  контакт 
дугогасйтельнь1й  дъгогасителен 
контакт 

заземляющий  заземяващ  контакт 
закрмтмй  затворен  контакт 
знакопеременньш  знаков ромен- 
лив  контакт 

ннжектйрующий  инжектиращ 
контакт 

клиновидния  клиновиден  кон¬ 
такт 

линейнмй  линеен  контакт 
магнитоуправляемьш  магнито- 
управляем  контакт 
мостиковий  мостов  контакт 
неподвижния  неподвижен  кон¬ 
та  кт 

неразъемньш  неразглобяем  кон¬ 
такт 

нормально  закрмтмй  нормално 
затворен  контакт 

нормально  замкнутий  вж.  кон¬ 
такт,  нормально  закрит ьгй 

нормально  откритий  вж.  кон¬ 
такт  нормально  разомкнутнй 

нормально  разбмкнутий  нормал¬ 
но  отворен  контакт 

однотбчечний  едноточков  кон¬ 
такт 


омйческий  омичен  (галваничен) 
контакт 

оптйческий  оптичен  контакт 
открмтмй  отворен  контакт 
пальцевбй  палцов  контакт 
парни  й  чифтов  [двоен]  контакт- 
перекиднбй  прекъсващ  контакт 
переключающий  превключващ 
контакт 

переходнбй  преходен  контакт 
плбскостнмй  плоскостен  контакт 
подвижи Ь1Й  подвижен  контакт 
подъема  тлф .  контакт  за  изкач¬ 
ване 

~  провертивания  тлф .  контакт  за> 
превъртане  (при  изключващо - 
въртящ  се  избирач) 
раббчий  работен  контакт 
радиолокационнмй  радарен  [ра- 
диолокационен]  контакт 
разрмвнбй  прекъсващ  контакт 
разъемнмй  разделителен  [пре¬ 
късващ]  контакт 
розеточнмй  розетъчен  контакт 
рбликовьш  ролков  контакт 
ртутнмй  живачен  контакт 
серййнмй  сериен  контакт 
скользящий  тлф.  плъзгащ  се 
контакт 

спокойнмй  спокоен  контакт 
стьшовбй  тлф.  челен  контакт 
торцбвьш  челен  контакт 
~„тбчечний  точков  контакт 
угольнмй  въгленов  контакт 
шаровбй  сферичен  контакт 
штекерннй  щекерен  контакт 
штепсельньш  щепселен  контакт 
штйфтовнй  щифтов  контакт 
щеточннй  четков  контакт 
злектрнческий  електрически  кон¬ 
такт 

~  алектроблокирбвки  контакт  за 
електрическо  блокиране 
злектрбнньш  електронен  контакт 
контактйрование  с  контактуване 
контактньш  контактен 
контактор  м  контактор,  ключ 

нормально  закрйтий  контактор» 
с  нормално  затворена  система 
нормально  открит  ьш  контактор  с 
нормално  отворена  система 
контраст  м  контраст 
~  изображения  контраст  на  изобра¬ 
жение  [образ] 
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~  яркости  контраст  на  яркост 
контрастность  ж  контрастност,  кон¬ 
траст 

—  изображения  контрастност  на  об¬ 
раза  (при  образната  телеграфия 
и  телевизията ) 

~  яркости  контраст  на  яркост 
контрйстность  ж  контрастност,  кон¬ 
траст 

изображения  контрастност  на 
образа  (при  образната  телегра¬ 
фия  и  телевизията) 
мАгная  мека  контрастност,  мало- 
контрастност 

яормальная  нормална  контраст¬ 
ност 

радиолокационная  радиолока- 
ционна  контрастност 
контрастор  м  контрастор 
~  злектрйческнх  сигнйлов  контрас¬ 
тор  на  електрически  сигнали 
«онтрбллер  м  контролер,  многопо- 
зиционен  прекъсвач 
барабаннмй  барабанен  контролер 
главний  главен  контролер 
кулачк6вь!Й  ексцентриков  [гър- 
бичен]  контролер 
контрол ь  м  контрол,  проверка 
автоматйческий  автоматичен  кон¬ 
трол 

адаптйвньш  адаптивен  контрол 
аппаратурнмй  апаратурен  кон¬ 
трол 

входноЙ  входен  контрол 
диспетчерский  диспечерски  кон¬ 
трол 

дистанцибннмй  дистанционен 
контрол 

логйческий  логически  контрол 
мести Ь1й  местен  контрол 
многоступенчатмй  многосте- 
пенен  нонтрол 

множественний  множествен  кон¬ 
трол 

на  нечетность  контрол  по  нечет- 
нест 

на  четность  контрол  на  четност, 
паритетен  контрол 
на  четность- нечетность  контрол 
по  четност-нечетност 
непрерьшнмй  непрекъснат  кон¬ 
трол 

параллельнмй  паралелен  кон¬ 
трол 


последовательно-параллельнъш 

последователно-паралелен  контрол 
~,  последовательньш  последовате¬ 
лен  контрол 

— ,  прибори  мй  апаратурен  контрол 
программньш  програмен  контрол 
~,  профилактйческий  профилакти¬ 
чен  контрол 

самонастраивающийся  вж.  кон- 
троль,  логйческий 

~ ,  статистйческий  статистичен  кон¬ 
трол 

текущий  статистйческий  текущ 
статистичен  контрол 
термйческий  термичен  контрол 
~,  ультразвуковой  ултразвуков  кон¬ 
трол 

централизованнмй  централизи¬ 
ран  контрол 

контрол ьник  м  изч.  контрольор 

алфавйтньш  алфавитен  (буквен | 
контрольор 

~  для  перфокарт  лерфоконтрольор 
ленточньш  лентов  контрольор 
контрол ьнь|й  контролен 
контур  м  затворена  верига,  кръг, 
контур  (вж.  също  контури) 
анодний  аноден  кръг ,  анодна 
верига 

антенньш  амтенен  контур 
~ •,  апериодйческий  апериодичен 

кръг 

балансньш  балансна  верига,  ба¬ 
ла  нсен  кръг 
~,  входнбй  входен  кръг 
вмравнивающий  компенсиращ  (из¬ 
равняващ]  контур 
вь1Сокочастбтнь!Й  високочесто¬ 
тен  кръг 

вмходнбй  изходен  кръг 
двухпроводнбй  колеба  тел  ьнмй 

двупроводен  трептящ  кръг,  Ле- 
херов  кръг 

демлфернмй  демпферен  контур 
~ ,  дифференцйрующий  диференци¬ 
ращ  кръг 

заглушающий  заглушаващ  кръг 
~,  заграждающий  заграждащ  кръг 
задающий  задаващ  кръг 
замкнутмй  Затворен  кръг,  затво¬ 
рена  верига 

~ ,  интегрйрующий  интегриращ  кръг 
искрогасйтельнмй  искропоту- 
шаващ  [искрогасящ]  кръг 
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коакси&льний  колебательньш  ко¬ 
аксиален  трептящ  кръг 
колебательньш  трептящ  кръг 
~,  компенсйрующий  компенсиращ 
кръг 

корректйрующий  коригиращ 
кръг 

~,  нагрузочний  товарен  кръг 
~,  настраиваемьш  настройващ  се 
кръг 

ненагруженньш  ненатоварен  кръг 
~,  низкочастбтнъш  нискочестотен 
кръг 

~  обратной  связи  верига  на  обрат¬ 
ната  връзка 

объемнуй  обемен  кръг,  резона¬ 
тор 

открит  и  й  колебательньш  отво¬ 
рен  трептящ  кръг 
отсасьшакиций  абсорбиращ  кръг 
параллельний .  паралелен  кръг 
*—■,  параллельний  колебательньш 
паралелен  трептящ  кръг 
пассйвньш  пасивен  кръг 
первйчний  първичен  кръг 
поглощающий  поглъщащ  кръг 
последовател ьнмй  последовате¬ 
лен  [сериен]  кръг 
последовательньш  колебатель¬ 
ньш  последователен  [сериен]  треп¬ 
тящ  кръг 

~  промежуточной  частотм  межди н- 
ночестотен  кръг 

промежуточньш  междинен  кръг 
лротивоколебательньш  противо- 
колебателен  кръг 
радиочастбтнмй  вж.  контур,  вм- 
сокочастбтньш 
разбмкнутьш  отворен  кръг 
^  регулйрования  кръг  на  регули¬ 
ране 

резонанси мй  резонансен  кръг 
расстрбенний  разстроен  кръг 
сверхпроводйщий  свръхпровеж- 
дащ 

связанний  свързан  кръг 
сглаживающий  изглаждащ  кръг, 
изглаждаща  верига 
смесител ьнуй  смесител ен  кръг 
согласующий  съгласуващ  кръг 
стабилизйрующий  стабилизиращ 
кръг 

тйпа  «Бабочка»  кръг  тип  «Пепе¬ 
руда»,  пеперуден  кръг 


ударно- возбуждаемий  вж.  кон¬ 
тур,  ударното  возбуждения 
~  ударното  возбуждения  кръг  с 
ударно  възбуждане 
узкопрлбсний  теснолентов  кръг 
фазов  иравнивакнций  фазо из¬ 

равняващ  контур 
фильтрующий  филтруващ  кон¬ 
тур 

частбтньш  честотен  контур 
зквивалентньш  еквивалентен  кон 

тур 

контури  м  мн.  контури,  кръгове,  ве¬ 
риги 

взаймно  расстроеннме  взаимно 
разстроени  кръгове 
несвязаннме  несвързани  кръгове 
связанние  свързани  кръгове 
связанние  колебательние  свър¬ 
зани  трептящи  кръгове 
конус  м  конус 

~  излучения  конус  на  излъчване: 

круглий  кръгъл  конус 
~  Маха  конус  на  Мах 
~  трения  конус  на  триене 
конусообразний  конусовиден,  ко¬ 
нусообразен 

конфокальний  конфокален 
концентрация  ж  концентрация 
~  атомов  концентрация  на  атомп„ 
атомна  концентрация 
~  акцепторной  примеси  концентра¬ 
ция  на  акцепторни  примеси 
~  возбужденних  атомов  гъстота  на 
възбудени  атоми 
~  газа  концентрация  на  газа 
~  дбноров  концентрация  на  донор  и? 
~  дирок  концентрация,  на  дупки 
~  дирок,  избиточная  пълна  дупче- 
ста  концентрация 
избиточная  пълна  .концентрация 

~  ибнов  гъстота  на  йони,  йонна  кон¬ 
центрация 

~  носйтелей  зарядов  концентрация 
на  токоносители 

~  носйтелей  зарядов,  равновесна я 

равновесна  концентрация  на  токо¬ 
носители 

~  носйтелей  тока,  оптимальная  оп¬ 
тимална  концентрация  на  токоно¬ 
сители 

~  прймесей  концентрация  на  при¬ 
меси 
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~  злектрбнов  електронна  концентра¬ 
ция 

~  алектрбнов,  избмточная  пълна 
електронна  концентрация 
концентрйровать  концентрирам 
конъюнкция  ж  изч.  конюнкция,  ло¬ 
гическо  умножение 
координата  ж  координата  ( вж .  също 
координати) 

входная  входна  координата 
измеряемая  измервана  коорди¬ 
ната 

регулйруемая  регулируема  коор¬ 
дината 

«оординатньш  координатен 
координатор  м  координатор 
координати  ж  мн.  координати 

биполярние  биполярни  коорди¬ 
нати 

криволинейнме  криволинейни 
координати 

полярнъге  полярни  координати 
прямоугбльние  правоъгълни  ко¬ 
ординати 

цели  координати  на  цел 
цилиндрйческие  цилиндрични 
координати 

координация  ж  координация,  съ¬ 
гласуване 

~  изоляции  координация  на  изо¬ 
лация 

копал  м  копал  (вид  твърда  природна 
смола  ) 

копель  м  копел  (медно-никелова 
сплав) 

кбрень  м  мат.  корен,  радикал 
~  уравнения  корен  на  уравнение 
хброб  м,  изоляцибнний  изолацио¬ 
нен  кош 

коробка  ж  кутия 

ответвйтельная  разклонителна 
кутия 

~  передач  скоростна  кутия 

~  соединйтельная  съединителна 
[свързваща,  разклонителна]  кутия 

^  с  предохранйтелями  кутия  с  пред¬ 
пазители 

корона  ж  корона,  коронизиращо  из¬ 
празване 

биполярная  биполярна  корона 
ймпульсная  импулсна  корона 

отрицательная  отрицателна  ко¬ 
рона 


положйтельная  положителна  ко¬ 
рона 

униполярная  униполярна  корона 
коронйрование  с  корониранс  (ни 
предавателна  линия) 
короностбйкость  ж  короноустойчн- 
вост,  устойчивост  на  корониране 
коротковолновйк  м  късовълнов  пре¬ 
давател 

коротковблновьш  късовълнов 
короткозамкнутьш  съединен  [свър¬ 
зан]  накъсо 

короткозамикатель  м  късосъединитсл 
корпус  м  корпус;  основа;  тяло 
корректйрование  с  коригиране,  по¬ 
правяне 

~  ймпульсов  коригиране  на  импулси 
кврректйровать  коригирам,  поправям 
корректор  м  коректор 
~  вьтебких  чаетбт  коректор  на  ви¬ 
соки  честоти 

~  нйзких  чаетбт  коректор  иа  ниски 
честоти 

~  резкости  коректор  на  яркост  [кон¬ 
траст! 

фазовьш  фазов  коректор 
коррекция  ж  корекция,  поправка 
амплитудно-чаетбтная  ампли¬ 
тудно-честотна  корекция 
амплитудно-чаетбтная  формо- 
ймпульсная  амплитудно-честотна 
формоимпулсиа  корекция 
~ ,  алертурная  анертурна  корекция 
~,  високочастбтная  високочестот 
на  корекция 

динамйческих  свбйств  корекция 
на  динамически  свойства 
~  изображения  корекция  на  изобра¬ 
жение  [образ] 

~,  ймпульсная  импулсна  корекция 
~  искажений  корекция  на  изкривя¬ 
ването 

катбдная  високочастбтная  ка¬ 
тодна  високочестотна  корекция 
~,  непрерйвная  непрекъсната  ко¬ 
рекция 

~,  низкочаетбтная  нискочестотна 
корекция 

~  нуля  корекция  на  нула 
~,  оптйческая  оптическа  корекция 
~  по  воздействию  корекция  по  въз¬ 
действие 

подстроечная  корекция  за  дона* 
стройна 
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последовательная  вмсокочастбт- 

ная  последователна  високочестот¬ 
на  корекция 

предварйтельная  предварителна 
корекция 

простая  вмсокочастотная  про¬ 
ста  високочестотна  корекция 
противошумовая  противошумо- 
ва  корекция 

релейная  релейна  корекция 
елбжная  вмсокочастотная  слож¬ 
ни  високочестотна  корекция 
^  с  пбмощью  маски  пие.  колори- 
метрична  корекция 
стартстбпная  стартстопна  корек¬ 
ция 

~ •  тембра  темброва  корекция 
фазова  я  фазова  корекция 
формоймпульсная  формоимпу ле¬ 
на  корекция 

чаетбтная  честотна  корекция 
~  чаетбтной  характеристики  корек¬ 
ция  на  честотната  характеристика 
змйттерная  вмсокочастотная 
емитерна  високочестотна  корекция 
коррелограмма  ж  корелограма 
коррелбграф  м  корелограф 

магнитофоннмй  магнитофонен 
корелограф 

коррелометр  м  корелометър 

аналоговия  аналогов  кореломе¬ 
тър 

пневматйческий  пневматичен  ко¬ 
релометър 

фотозлектрнческий  фотоелектри- 
чески  корелометър 
злектроннмй  електронен  корело¬ 
метър 

коррелятор  м  корелатор 
корреляцибннмй  корелационен 
корреляция  ж  корелация 

взаймная  взаимна  [кръстосана] 
корелация 

пространственная  пространстве¬ 
на  корелация 
угловая  ъглова  корелация 
корреспонденция  ж  кореспонденция 
коррбзия  ж  корозия 
котел  м  котел 

водогрейнмй  водогреен  [водоза- 
топлителен]  котел 
водотрубньш  водотръбец  котел 
~  високото  давлеиия  котел  с  ви¬ 
соко  налягане 


горпзонтальнмй  хоризонтален* 
котел 

паровбй  парен  котел 
противотбчнмй  иротивотоков  ко¬ 
тел 

ирямотбчньж  правотокоа  котел* 

~  с  воздухоподогревателем  котел; 

с  въздухоподгревател 
~  с  днмогарньши  трубами,  верти- 
кальннй  вертикален  димогарен  ко¬ 
тел 

стационарнмй  стабилен  котел 
зкранйрованнмй  екраниран  ко¬ 
тел 

котельная  ж  котелно  помещение 
котельнмй  котелен,  за  котли 
козффициент  м  коефициент 
~  абебрбции  коефициент  иа  поглъ¬ 
щане,  абсорбционен  коефициент 
—  активности  коефициент  на  ак¬ 
тивност 

~  амплитудно#  модуляции  коефи¬ 
циент  на  амплитудна  модулация 
~  асимметрии  спектров  коефициент 
на  несиметричност  на  спектрите 
~  безопасности  коефициент  на  без¬ 
опасност 

весовон  тегловен  коефициент 
~  взаймиой  диффузни  коефициент 
на  взаимна  дифузни 
~  взаймиой  индукции  коефициент 
на  взаимна  индукция 
~  взаймной  модуляции  коефициент 
на  взаимна  модулация 
~  взаимодействия  коефициент  на 
взаимодействие 

~  вйхревь1х  токов  вж.  козффициент 
Фукб 

~  возврата  коефициент  на  възвръ¬ 
щане 

~ '  воздействия  по  интегралу  кое¬ 
фициент  на  въздействие  по  инте¬ 
грала 

~  воздействия  по  отклонению  кое¬ 
фициент  на  въздействие  по  откло¬ 
нение 

~  воздействия  по  произвбдной  кое¬ 
фициент  на  въздействие  по  произ¬ 
водна 

волновбй  вълнов  коефициент 
~  восстановления  коефициент  на 
възстановяване 

~  вторйчной  змйссии  коефициент 
на  вторична  емисия 
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вмбивания  злектрбнов  коефи- 
циент  на  отделяне  [избиване]  па 
електрони 

~  вьшрямления  коефициент  на  из¬ 
правяне 

вязкости  коефициент  на  вискоз- 
ност 

~  газовото  усиления  коефициент 
на  газово  усилване  (на  йонен  фо- 
тоелемент ) 

гармонйк  коефициент  на  хармонич¬ 
ни  честоти,  клирфактор 
~  Гбпкинсона  коефициент  на  Хоп- 
кинсон 

— -  группйрования  коефициент  на 
групиране 

деления  коефициент  на  деление 
~  депрессии  шума  коефициент  на 
депресия  па  шума 
~  диффузии  коефициент  на  дифузия 
~  диффузного  отражения  коефи¬ 
циент  на  дифузно  отражение 

дизлектрйческий  диелектриче- 
ски  коефициент 

дизлектрйческих  потерь  коефи¬ 
циент  на  диелектрически  загуби 

добрбтности  качествен  фактор 
~  емкости,  температури мй  темпе¬ 
ратурен  коефициент  на  капацитет 
~  загрузки  коефициент  на  натовар¬ 
ване 

зазора  коефициент  на  междина 
~  замедления  коефициент  на  закъс¬ 
нение 

~  запя  тост  и  коефициент  на  заемане 
—  запаса  коефициент  на  запас 
~  запаса  прочности  коефициент  на 
запас  на  якост 

~  заполнения  коефициент  на  за¬ 
пълване 

~  запусна  коефициент  на  самопус- 
кане 

~  затухания  коефициент  на  затих¬ 
ване 

~  защйтного  действия  антенни  кое¬ 
фициент  на  защитно  действие  на 
антена 

~  звукопоглощения  коефициент  на 
звукопоглъшане 

звукопроницаемости  коефициент 
на  звукопроницаемост 

~  избирател ьност и  коефициент  на 
избирателност 


КОЗ 


~  избнточности  коефициент  на  из¬ 
лишък 

излучения  коефициент  на  излъч¬ 
ване,  светлинен  коефициент 
/-V-,  ймпульсннй  импулсно  отноше¬ 
ние  (в  номероизбирателен  меха¬ 
низъм  ) 

~  индуктйвности  коефициент  на  ин¬ 
дуктивност 

~  индуктйвности,  температури нй 

температурен  коефициент  на  ин¬ 
дуктивност 

~  инжекции  коефициент  на  инжек¬ 
тиране 

~  ионизации  коефициент  на  йоии- 
зация 

~  ионизации,  линейньш  линеен 
коефициент  на  йонизация 
~  искажения  коефициент  на  изкри¬ 
вяване 

~  испбльзования  коефициент  на 
използуване 

~  испбльзования  оборудования  кое¬ 
фициент  на  използуване  на 
съоръжение 

~  испбльзования  злектрбнного  по¬ 
тока  коефициент  на  използуване 
на  електронен  поток  (на  токораз- 
пределение) 

~  катушки,  ейловий  силов  коефи¬ 
циент  на  бобина 

~  контрастности  коефициент  на  кон¬ 
траст 

~  концентрации  акустйческой  си¬ 
стеми  коефициент  на  концентрация 
на  акустична  система 
~  концентрации  вйзовов  тлф.  кое¬ 
фициент  на  концентрация  на  повик¬ 
ванията 

~  концентрации  нагр^зки  коефи¬ 
циент  на  концентрация  на  товара 
~  коррекции  корекционен  коефи¬ 
циент 

~  коррекции  полутбнових  искаже- 
ний  коефициент  на  корекция  на 
полутонови  изкривявания  (при 
образна  телеграфия) 

~  корреляции  коефициент  на  коре¬ 
лация 

~  крутизнм  коефициент  на  стръм- 
ност  (на  лампова  характеристика ) 

лобовбго  сопротивления  коефи¬ 
циент  на  челно  съпротивление 


коз 
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~  лучеиспускания  коефициент  на 
лъчеизпускане 

~  лучепоглошения  коефициент  на 
лъчепоглъ  ща  ем  ос  г 

~  маскировки  коефициент  на  мас¬ 
кировка 

~  модуляции  коефициент  на  моду¬ 
лация 

~  мощности  фактор  на  мощността 
~  Таунсенда  коефициент  на  Таул- 
сснд 

~  нагрузки  коефициент  на  натовар¬ 
ване 

~  надежности  коефициент  на  на¬ 
деждност  [сигурност] 

~  надежности  отпускания  коефи¬ 
циент  на  сигурност  на  отпускане 
(при  реле ) 

~  надежности  срабатьшания  кое¬ 
фициент  на  сигурност  на  задейст¬ 
вувано  (при  реле ) 

~  надежности  удержания  коефи¬ 
циент  на  сигурност  на  задържане 
( котвата ,  привлечена  на  реле) 
~  напомнения  коефициент  на  на¬ 
пълване 

~  направленного  действия  коефи¬ 
циент  на  насочено  действие 
~  направленного  действия  антенни 
коефициент  на  насочено  действие 
на  антена 

~  направленности  коефициент  на 
насоченост 

~  направленности  по  мощности  кое¬ 
фициент  на  насоченост  по  мощ¬ 
ност 

~  направленности  по  напряжению 

коефициент  на  насоченост  по  на¬ 
прежение 

~  напряжения  коефициент  на  на¬ 
прежение 

~  насьпцения  транзйстора  коефи¬ 
циент  на  насищане  на  транзистор 
~  нел инейности  коефициент  на  не- 
линейност 

—  нелинейних  искажений  коефи¬ 
циент  на  нелинейни  изкривява¬ 
ния,  клирфактор 

~  немедленной  разборчивости  тлф. 
коефициент  на  незабавна  разби¬ 
раемост 

~  несогласбванности  процесеов  ана« 
лиза  и  синтеза  коефициент  на 
несъгласуваност  на  процесите  ана¬ 


лиз  и  синтез  (при  образна/ г.а  теле- 
графия) 

обмоточнмй  коефициент  на  на¬ 
мотка 

~  обратймости  коефициент  на  обра¬ 
ти  мост 

~  обратной  связи  коефициент  на; 
обратна  връзка 

~  объемной  ионизации  коефициент 
на  обемна  йонизация 
~  одновременности  коефициент  на 
едновременност 

~  однотйпности  коефициент  на 
еднотипност 

~  оптйческой  коррекции  коефи¬ 
циент  на  оптическа  корекция  ( при? 
образната  телеграфия) 

~  ослабления  коефициент  на  затих¬ 
ване  (отслабване] 

~  отклонения  коефициент  на  от¬ 
клонение,  девиационен  коефициент 
отоплителни ьш  отоплителен  кое¬ 
фициент 

~  отражения  коефициент  на  от¬ 
ражение  (на  вълна ) 

~  отражения,  перехбдньш  пр:*\  »дсц 
коефициент  на  отражение 
~  ошйбок  коефициент  на  грешки 
~  лерегрузки  коефициент  на  пре¬ 
товарване 

~ ,  передаточнмй  предавателен  кое¬ 
фициент 

~  передачи  коефициент  на  преда¬ 
ване 

~  переключения  коефициент  на  пре¬ 
включване 

~  пере  крития  коефициент  на  покри¬ 
ване 

^  перекрмтия  полюсного  шага,  рас- 
четнмй  изчислителен  коефициент* 
на  покритие  на  иолюсна  стъпка 

~  переноса  коефициент  на  прена¬ 
сяне 

перерегулйрования  коефициент 
на  пререгулиране 

поверхностного  аффекта  коефи¬ 
циент  на  повърхностен  ефект 

~  поглощения  коефициент  на  по¬ 
глъщане 

~  поглощения  звуковой  знергии  кое¬ 
фициент  на  поглъщане  на  звукова; 
енергия 
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~  поглощения  злектромагнйтной 
знергии  коефициент  на  поглъщане 
на  електромагнитна  енергия 
~  полезного  действия  коефициент 
на  полезно  действие 
~  полезного  действия,  злектроаку- 
стйческий  електроакустичен  кое¬ 
фициент  на  нолезно  действие 
~  полезного  действия,  злектромеха- 
кйческий  електромеханичен  кое¬ 
фициент  на  полезно  действие 
~  поляризации  коефициент  на  по¬ 
ляризация 

поправочньш  коефициент  на 
поправка,  поправъчеи  [корекшю- 
нен]  коефициент 

~  послеускорения  коефициент  на 
остатъчно  ускорение 
~  лотери  четкости  коефициент  на 
загуба  на  точност  [четливост] 

~  потерь  коефициент  на  загуби 
~  гюгокосцеп  ления  коефициент  на 
потокосцепление 

~  Потье,  зквивалентнмй  еквива¬ 
лентен  коефициент  иа  Потне 
~  почернения  коефициент  на  по- 
черняване  ( при  образната  теле¬ 
графи  я) 

~  преломления  коефициент  на  пре¬ 
чупване 

~  преобразования  коефициент  на 
преобразуване 

~  преобразования  мощности  кое¬ 
фициент  на  преобразуване  по  мощ¬ 
ност 

преобразования  напряжсния  кое¬ 
фициент  на  преобразуване  по  на¬ 
прежение 

~  преобразования  тока  коефициент 
на  преобразуване  по  ток 
■ —  прозрачност  и  слоя  коефициент  на 
прозрачност  на  пласт 

~  пролорциональности  коефициент 
на  пропорционалност 

~  пропускания  коефициент  на  про¬ 
пускане 

пропускания  света  коефициент 
на  препускане  на  светлина 

простра нствеиного  затухания  зву¬ 
ка  коефициент  на  пространствено 
затихване  на  звук 
^  прямоугольности  коефициент  на 
правоъгълност 


КОЗ 


пульсации  коефициент  на  пулса¬ 
ция 

~  разложения  коефициент  на  раз¬ 
лагане 

~  распознавания  сигнала  коефи¬ 
циент  на  разпознаване  на  сигнал 
~  распределения  токов  коефициент 
на  токоразпределяне 
~  распространения  коефициент  на 
разпространение 

~  рас сеяния  коефициент  на  раз¬ 
сейване 

~  раеширения  коефициент  на  раз¬ 
ширение 

~  регулйрования  коефициент  [сте¬ 
пен]  на  регулиране 
~  резерва  резервен  коефициент 
~  рекомбинации  коефициент  на  ре- 
комбинация 

~  рефракция  коефициент  иа  рефрак¬ 
ция 

^  самовьфавнивания  коефициент 
на  самоизравняване 
~  самодиффугзии  коефициент  на  са- 
модифузия 

~  самоиндукции  коефициент  на  са- 
хмоиндукция 

~  саморегулйрования  вж.  козффи- 
циент  самовмравнивания 
~  связи  коефициент  на  електро¬ 
механична  връзка  (при  трептене 
на  телефонна  мембрана ) 

~  связи  злектронного  потока  коефи¬ 
циент  на  връзка  на  електронния 
поток 

~  сдвйга  коефициент  на  премест¬ 
ване 

~  ежатия  коефициент  на  сгъстява¬ 
не  [свиване] 

~  сжимаемости  коефициент  на  сви- 
ваемост  (за  течност) 

~  слмшимости  коефициент  на  чу- 
ваемост 

~  согласования  коефициент  на  на- 
гаждане  [съгласуване] 

~  сопротивления,  температури мй 

температурен  коефициент  на  съ¬ 
противление 

стабилизации  коефнциентна  ста¬ 
билизация 

^  статистйческого  преобразователя 

коефициент  на  статичен  преобра¬ 
зувател 


коз 
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~  стоячей  волни  коефициент  на 
стояща  вълна 

^  схемм  коефициент  на  схема 
~  сцепления  коефициент  на  сцеп¬ 
ление 

~  текучести  коефициент  на  лекопо- 
движност  [гъстота]  на  течности 
температури мй  температурен 
коефициент 

теплоотдачи  коефициент  па  топ¬ 
лоотдаване 

теплопередачи  коефициент  на  топ- 
лопредаване 

~  теплопоглощения  коефициент  на 
топлопоглъщаемост 
~  теплопроводности  коефициент  па 
топлоп роводимост 
термодинамйческий  термодина- 
мичен  коефициент 

~  термозлектродвйжущей  силм  кое¬ 
фициент  на  термоелектродвнжеща 
сила 

~  токораспределения  коефициент 
на  токоразпределение 
~  торможения  коефициент  на  спи¬ 
ране 

~  трансформации  коефициент  на 
трансформация 

трения  коефициент  на  триене 
угловой  ъглов  коефициент 
ударнмм  ударен  коефициент 
умножения  злектронного  умно- 
жителя  фактор  на  умножение  на 
електронен  умножител 
управления  зажиганием  коефи¬ 
циент  на  управляване  на  запал¬ 
ване 

~  усиления  коефициент  на  усилване 
~  усиления  антенни  коефициент  на 
усилване  на  антена 
усиления  базовото  тока  коефи¬ 
циент  на  усилване  на  базов  ток 
~  усиления  каскада  коефициент  на 
усилване  на  стъпало 

усиления  по  мощности  коефи¬ 
циент  на  усилване  по  мощност 

усиления  по  напряжению  кое¬ 
фициент  на  усилване  по  напреже¬ 
ние 

усиления  по  току  коефициент  на 
усилване  по  ток 

«*»'  усиления,  статйческий  статичен 
коефициент  на  усилване 


~  усиления  схемм  коефициент  на 
усилване  на  схема 
~  усиления  злектронной  лампм  кое¬ 
фициент  на  усилване  на  електрон¬ 
на  лампа 

~ ■  успокоения  коефициент  на  успо¬ 
кояване  [амортизиране,  утихванс| 
~  фазм  коефициент  на  фаза,  фазов 
коефициент 

~  фильтрации  коефициент  на  фил¬ 
трация 

~  формм  коефициент  на  форма 
~  частоть»,  температурнмй  тем¬ 
пературен  коефициент  на  честота 
~,  числовой  числен  коефициент 
~  чувствйтелъности  коефициент  на 
чувствителност 

~  чувствйтельности,  отноейтель- 
ньтй  относителен  коефициент  па 
чувствителност 

~  широкополосной  лампм  коефи¬ 
циент  на  широколентова  лампа 
~  шума  коефициент  на  шума 
~  шума  транзйстора  коефициент 
на  шума  на  транзистор 
~  шума  усилйтеля  коефициент  па 
шума  на  усилвател 
~  зкранйрования  коефициент  на 
екраниране  [ширмоване] 

~  злектроакустйческой  связи  кое¬ 
фициент  на  електроакустична  връз¬ 
ка 

~  злектромеханйческой  связи  кое¬ 
фициент  на  електромеханична  връз¬ 
ка 

~  злектрбнного  взаимодействия  кое¬ 
фициент  на  електронно  взаимо¬ 
действие 

~  зффектйвности  коефициент  на 
ефективност 

~  зффектйвности  змйттера  коефи¬ 
циент  на  ефективност  на  емитер 
~  яркости  коефициент  на  яркост 
| контраст,  яснота! 

~  Фуко  коефициент  на  Фуко,  кое¬ 
фициент  на  вихрови  токове 

~  Фурье  коефициент  на  Фурие 
кран  м  кран 

~  дистанционното  управления  кран 
с  дистанционно  управление 

краска  ж,  телеграфная  телеграфна 
боя,  телеграфно  мастило 
кратное  с  кратно 
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крафт-целлюлоза  ж  крафт-целулоза 
(вид  целулоза  за  електроизолаци¬ 
онна  хартия) 
края  м  мн.  краища 
~  полюсов  краища  на  полюси 
~  полюсов,  набегающие  доближа¬ 
ващи  се  краища  на  полюси 
~  полюсов,  сбегающие  отдалечава¬ 
щи  се  краища  на  полюси 
кремневмй  силициев 
кремний  м  хим.  силиций 
крепление  с  захващане,  закрепване 
крепость  жУ  злектрйческая  електри¬ 
ческа  як  ос т 

крестовйна  ж  кръстовина 
~  ротора  кръстовина  на  ротор 
~  якоря  кръстовина  на  котва 
кривая  ою  крива 

вольт-амперная  крива  напреже¬ 
ние — ток,  волт-амперна  крива 
~,  градуировочная  градировъчна 
крива,  крива  за  градуиране 
двугорбая  резонансная  двугър- 
ба  резонансна  крива 
^  жйзни  изоляции  крива  на  живота 
на  изолация  (зависимост  на  про¬ 
бивна  здравина  от  време  на  експлоа¬ 
тация) 

~  затухания  крива  на  затихване 
избирательности  крива  на  изби¬ 
рателност 

ймпульсная  импулсна  крива 
интегральная  интегрална  крива 
~  ионизации  крива  на  йонизацията 
~  контура,  резонансная  резонансна 
крива 

~  мощности  излучателя,  резонанс¬ 
ная  резонансна  крива  на  мощност 
на  излъчвател 

~  нагрева  крива  на  загряване 
~  намагнйчивания  крива  на  на¬ 
магнитване,  магнетизираща  крива 
огибающая  обвиваща  крива 
~  охлаждения  крива  на  охлаждане 
~  переходного  процесса  крива  на 
преходния  процес 
пилообразная  трионообразна  кри¬ 
ва 

потенцнальной  знергии  крива  на 
потенциална  енергия 
пространствен ная  пространст¬ 
вена  крива 

~  расстоянйй  крива  на  разстояния 
резонансная  резонансна  крива 


_ КРИ 

~  сили  света,  продольная  светло- 
разпределителна  крива 
~  «ток — напряжение»  крива  «ток — 
напрежение» 

~  холостого  хода  машйнь!  крива  на 
празен  ход  на  машина 
~  злектрйческого  гистерезиса  крива 
на  електрически  хиетерезис  (при 
нелинейни  диелектрици ) 
кривизна  ж  кривина,  извитост;  крива 
~  поля  кривина  на  поле 
~  характеристики  кривина  (крива] 
на  характеристика 
~  зкрана  кривина  на  екран 
криогенньш  криогенен 
криосар  м  криосар 
криоскопйя  ж  криоскопия 
криотрансформатор  м  криотрансфор- 
матор 

криотрон  м  криотрон  (свръх- 
провеждащ  елемент ) 
кристадйн  м  кристадин  ( детекто - 

рен  приемник ) 
кристалл  м  кристал 

германиевьш  германиев  кристал 
~  кварца  кварцов  кристал 

ковалентньш  ковалентен  кристал 
полупроводников ий  полупровод¬ 
ников  кристал 

п ьезозл ектр й ческ и й  пиезоелек- 

трически  кристал 
кристаллизация  ж  кристализация 
ультразвуков&я  ултразвукова 
кристализация 
кристаллйческий  кристален 
кристалловйдний  кристаловиден, 
кристалообразен 

кристаллодержатель  м  кристалодър- 
жател 

кристаллоид  м  кристалоид 
критерий  м  критерий 
~  вьфождения  критерий  за  израж¬ 
дане 

~  Гурвица  критерий  на  Хурвиц 
~  д'Алламбера  мат.  критерий  иа 
д'Аламбер 

~  качества  критерий  на  качество 
~ •  качества,  интегральнмй  интегра¬ 
лен  критерий  на  качество 
~  Кошй  мат.  критерий  на  Коши 
~  минимума  среднеквадратйчной 
ошйбки  критерий  на  минимална 
средноквадратична  грешка 
~  Михайлова  критерий  на  Михайлов 
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Нейквйста  критерий  на  Най- 
куйст 

~  Рауса  критерий  па  Раус 

смисловото  соответствия  крите¬ 
рий  на  смислово  съответствие 

~  средней  квадратйчной  ошйбки  кри¬ 
терий  на  средна  квадратична  греш¬ 
ка 

~  устойчивости  критерий  на  устой¬ 
чивост 

устойчивости,  алгебрайческий  ал¬ 
гебричен  критерий  за  устойчивост 

~  устойчивости,  частотнмй  често¬ 
тен  критерий  за  устойчивост 

«ритйческий  критичен 

КрИТрбн  М  критро}! 

■кросс  м  кросс,  репартитор,  разпре¬ 
делител 

~ ,  линейний  линеен  репартитор 

~  межгорбдной  сети  репартитор 
[разпределител]  за  мсждуселнщна 
мрежа 

~  телеграфной  сети  репартитор  за 
телеграфна  мрежа 

«россировка  ж  1.  кросиране,  разпре¬ 
деляне  (на  вериги,  линии)  2.  ран- 
жировка 

жруг  .и  1.  кръг,  окръжност  2.  елек¬ 
трическа  верига 

крутизна  ж  стръмнина,  стръмност 
(на  характеристика );  наклон 

~  анодното  тока  стръмност  на  анод¬ 
ния  ток 

~  волни  стръмност  на  вълна 

~  гетеродйна  хетеродинна  стръмност 

динамйческая  динамична  стръм¬ 
ност 

комплексния  комплексна  стръм¬ 
ност 

начальная  начална  стръмност 

отрицательная  отрицателна 
стръмност 

~  преобразования  стръмност  на  пре¬ 
образуване 

средняя  средна  стръмност  (на 
лампова  хар  актер  и  стика  ) 

статйческая  статична  стръмност 

фронта  волни  стръмност  [наклон] 
на  фронта  на  вълна 


~  фронта  ймпульса  стръмност  [на¬ 
клон]  на  фронта  на  импулс 
~  фронта  нарастания  яркости  стръм¬ 
ност  на  фронта  на  нарастване  на 
силата  на  яркост 

~  характеристики  стръмност  [на¬ 
клон]  на  характеристика 
—  злектронной  настройки  стръмност 
на  електронна  настройка 
крутой  стръмен 

крутонарастающий  стръмно  нараст¬ 
ващ 

кручение  с  усукване 
кришка  ж  телефона  наушник  [ка¬ 
пак]  на  телефон 

крюк  м  тлф.  кука  на  апаратен  ко¬ 
мутатор 

ксенон  м  хим.  ксенон 
ксерографйческий  ксерографичен 
куб  м  куб 

кулачок  м  палец,  гърбица,  профилна 
шайба 

кулон  м  кулон 

куметр  м  куметър,  Р-метър  (уред 
за  измерване  на  клирфактора) 

л 

лавина  ж  лавина 

заряженнмх  частйц  лавина  от 
заредени  частици 
~  ионная  йонна  лавина 
— ,  злектронная  електронна  лавина 
лавйнньгй  лавинеп 
лавинообразни#  лавинообразен 
лазер  м  лазер,  квантооптичен  гене¬ 
ратор 

~,  газовмй  газов  лазер 
~ ,  жйдкостньж  течен  лазер 

ймпульсний  импулсен  лазер 
инжекцибнний  вж.  лазер,  полу¬ 
проводников  мй 

— ,  полупроводников ий  полупровод¬ 
ников  лазер 

~,  рубйновьш  рубинов  лазер 
триодньш  триоден  лазер 
лак  м  лак 

антикоррозионний  антикорозио¬ 
нен  лак 

~  горячей  сушки  лак  за  сушене 
чрез  нагряване  (в  пещи ) 
изолйрующий  изолационен  лак 
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— изоля  цибнний  вж.  лак,  изолй- 
рующий 

клеящий  злектроизоляцибнний 

лепящ  електроизолационен  лак 
— ,  кремнеорганйческий  силиконов 
лак 

маслосодержащий  лак,  съдър¬ 
жащ  съхнещо  масло  (ленено  или 
тунгово) 

масляно-бйтумньш  лак,  съдър¬ 
жаш  съхнещи  масла  (ленено  или 
тунгово )  и  битум 

— ,  масляно-канифбльнмй  лак,  съ¬ 
държащ  съхнещи  .масла  (ленено 
или  тунгово)  и  колофон 
масляний  маслен  лак,  безир 
покрови ь<й  злектроизоляцибн- 
нь!Й  покриващ  електроизолацио¬ 
нен  лак 

пропйточнмй  злектроизоляцион- 

ньш  импрегниращ  електроизола¬ 
ционен  лак 

смолянбй  лак  на  смола 
~  хрлодной  сушки  лак  за  сушене 
на  въздух  (при  стайна  темпера¬ 
тура) 

злектроизоляцибнньгй  електро¬ 
изолационен  лак 

лакобумага  ж  лакова  хартия,  лако- 
хартия  (за  изолиране) 
злектроизоляцибнная  електро¬ 
изолационна  лакохартия 
лакоткань  ж  лакотъкан,  лакирано 
платно 

светлая  светла  лакотъкан  (им¬ 
прегнирана  в  лакове  без  битум) 
черна  я  черна  лакотъкан  (им¬ 
прегнирана  в  лакове  с  битум) 
ламель  ж  ламела,  пластина 
ламинарний  ламинарен 
лампа  ж  лампа;  радиолампа,  елек¬ 
тронна  тръба  [лампа] 
бактерицйдная  бактерицидна 
лампа  (живачна  лампа  с  ниско 
налягане  за  унищожаване  на  бак¬ 
терии  ) 

батарейная  батерийна  лампа 
~  бегущей  волни  лампа  с  бягаща 
вълна 

~  бегущей  волни,  ймпульсная  им¬ 
пулсна  лампа  с  бягаща  вълна 
~  бегущей  волни  непрерьгвного  дей¬ 
ствия  лампа  с  бягаща  вълна  с  не¬ 
прекъснато  действие 
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~  бегущей  волни,  пакетная  пакет¬ 
на  1  пакетирана]  лампа  с  бягаща 
вълна 

~  бегущей  волни  с  магнйтним  фо- 
куейрующим  пблем  лампа  с  бяга¬ 
ща  вълна  с  магнитно  поле 
~  бегущей  волни  с  поперечннм 
магнйтним  пблем  лампа  с  бягаща 
вълна  с  напречно  магично  поле 
~  бегущей  волни  с  п^одбльним 
магнйтним  пблем  лампа  с  бягаща 
вълна  с  надлъжно  магнитно  поле 
~  бегущей  волни  типа  М  лампа  с 
бягаща  вълна  тип  М 
безнакальная  лампа  със  студен 
катод 

бесцбкольная  безцокълна  лампа 
беззлектрбдная  безелектродна 
лампа 

~,  биспиральная  биспирална  лампа 
буферная  буферна  [разделител¬ 
на]  лампа 

— ,  вакуумная  вакуумна  лампа 
~  варимю  вж.  лампа  с  переменной 
крутизнбй 

вибропрбчная  виброустойчива 
лампа;  лампа,  устойчива  на  удари 
волномерная  вълномерна  лампа 
восьмизлектрбдная  осемелек- 
тродна  лампа 
~,  входная  входна  лампа 
~ ,  випрямйтельная  токоизправи- 
телна  лампа 

~,  високовакуумная  високовакуум- 
на  лампа 

~ ,  високовбльтная  високоволтна 
лампа,  лампа  за  високо  напреже¬ 
ние 

~  високото  давления,  ртутная  жи¬ 
вачна  лампа  с  високо  налягане 

~,  в исокоча стотна я  високочестот¬ 
на  лампа 

вмеокочаетбтная  газоразрядная 

високочестотна  газоразрядна  лам¬ 
па 

виходная  изходяща  [крайна]  лам¬ 
па 

газонапблненная  газонапълнена 
лампа,  лампа  с  инертен  газ 

~,  газоразрядная  газоразрядна  лам¬ 
па,  лампа  с  разреден  газ 
генераторна я  генераторна  лампа 
двойная  двойна  Лампа 
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двуханодная  двуанодна  лампа, 
лампа  с  двоен  анод 
двухлучевая  дву лъчева  {елек* 
тронновълнова]  лампа 
двухсеточная  двурешетъчна  лам¬ 
па 

двухзлектрбдная  двуелектродна 
лампа,  диод 

девятизлектродная  деветелек- 
тродна  лампа 

декадная  счетная  декадна  брояч- 
на  лампа,  декатрон 
демпфйрукицая  демпфираща  лам¬ 
па 

десятйчная  счетная  вж.  лампа, 
декадная  счетная 
детекторная  детекторна  лампа 
для  оптйческой  записи  звука  лам¬ 
па  за  оптичен  звукозапис 
для  преобразования  частотй  лам¬ 
па  за  преобразуване  на  честота 
~  для  сверхвмсбких  частбт  лампа 
за  свръхвисоки  честоти  (.за  ми¬ 
кровълна  ) 

~  для  широкополбсного  усиления 

лампа  за  широколентово  усилване 
~  дневно го  света  лампа  с  дневна 
светлина 

долговечная  лампа  с  дълга  трай¬ 
ност,  дълговечна  лампа 
дуговая  слектродъгова  лампа 
~  дуговбго  разряда  лампа  с  дъгов 
разряд 

жесткая  съпротивителна  лампа 
(с  изтласкан  вакуум) 

~  задающего  генератора  пилотна 
лампа 

запертая  блокирана  лампа 
~  запйсьтающей  ступени  лампа  със 
степенувано  записване 
зеркальная  огледална  лампа 
измерйтельная  измервателна  лам¬ 
па 

изотбпная  лампа  с  изотопи 
~,  ймпульсная  импулсна  лампа 
ймпульсная  генераторная  им¬ 
пулсна  генераторна  лампа 
ймпульсная  модуляторная  им¬ 
пулсна  модул аторна  лампа 
индикаторния  индикаторна  лам¬ 
па 

инфракрасная  инфрачервена  лам¬ 
па,  светъл  инфрачервен  излъчва¬ 
тел 


ионная  йонна  лампа 
испмтательная  изпитателна  лам¬ 
па 

каран  да  шная  моливоподобна 

( приемно-усилвателна )  лампа 

карандашного  тйпа  вж.  лампа* 
карандашная 

катбдная  вж.  лампа,  злектрбн- 
ная 

^  кварцевая  кварцова  лампа 

керамйческая  керамична  лампа 
комбинйрованная  алектрбнна» 
комбинирана  електронна  лампа 
коммутаторная  комутаторна  лам* 
па 

контрбльная  контролна  лами» 
^  кбевенного  накала  лампа  с  кос¬ 
вено  нагряване 
лучевая  лъчева  лампа 
люминесцентная  луминесцентна 
лампа 

малогабарйтная  малогабаритна 
лампа 

^  малой  мощности  вж.  лампа,  ма- 
ломбщная 

^ ,  маломбщная  маломощна  лампа 
— /,  матйрованная  матирана  лампа 
маячкбвая  фарова  (електронна) 
лампа 

металлйческая  метална  лампа 
металло-керамйческая  мстало- 
керамична  лампа 
металло-стеклянная  метало-стьк- 
лена  лампа 

,  механически  управляемая  злек- 
трбнная  електронна  механично 
управлявана  лампа 
миниатюрная  миниатюрна  (елек¬ 
тронна)  лампа 

многоанбдная  мнодоанодна  лампа 
многокатбдная  многокатодна 
лампа 

многосеточная  многорешетъчна 
лампа 

многозлектрбдная  многоелек- 
тродна  лампа 

модуляторная  модулаторна  лам¬ 
па 

/-/,  мбщная  мощна  лампа 

мбщная  лучевая  мощна  лъчева 
лампа 

мбщная  оконечная  мощна  край¬ 
на  лампа 
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мяТкая  мека  лампа  (с  лош  ва - 
куу  м) 

~  на  наливания  лампа  с  нажежаема 
жичка  [нишка! 

~  накаливания  ббщего  назначения 

лампа  с  нажежаема  жичка  за  об¬ 
що  осветление 

»■'*'  накйливания,  светорассеиваю- 

щая  лампа  с  нажежаема  жичка  с 
разсейване  на  светлината 
настольная  лампа  за  маса 
натриевая  натриева  лампа 
неоновая  неонова  лампа;  лампа, 
напълнена  с  неонов  газ 
^ ,  неоновая  панельная  неонова 
панелна  лампа 

неоновая  фазовая  неонова  фа¬ 
зова  лампа 

~  несоответствия  лампа  за  несъот- 
всствнс  (на  сигнал) 
низковбльтная  нисковолтна  лам¬ 
па 

нйзкого  давления.  ртутная  жи¬ 
вачна  лампа  с  ниско  налягане 
~  нйзкого  напряжения  лампа  с  ни¬ 
ско  напрежение 

низкочаетбтная  нискочестотна 
лампа 

обратной  волнь!  лампа  с  обратна 
вълна 

обратной  волни  генераторная 
генераторна  лампа  с  обратна  вълна 
~  обратной  волнь!  с  поперечньш 
магнйтньш  полем  -лампа  с  обратна 
вълна  с  напречно  магнитно  поле 
обратной  ВОЛНЬ!  с  продбльньш 
магнйтньш  полем  лампа  с  обрат¬ 
на  вълна  с  надлъжно  магнитно 
поле 

оконечная  крайна  лампа 
окейдная  оксидна  лампа 

оеветйтельная  осветителна  лампа 

отбойная  лампа  за  свършен  раз¬ 
говор 

пальчиковая  миниатюрна  лампа 
паяльная  поялна  лампа 

переключающая  превключваща 
лампа 

переменной  крутизнм  вж.  лампа 
с  переменной  крутизнбй 
пересчетная  броячна  лампа 

плбеко-параллельная  плоско-па¬ 
ралелна  лампа 


предохранйтельная  предпазтга 
лампа 

преобразовательная  преобразу- 
вателна  лампа 
приемная  приемна  лампа 
приемно-усилйтельная  приемно- 
усилвателна  лампа 
проекцибнная  проекционна  лам¬ 
па 

пролетная  клистрон 

~  прямото  накала  лампа  с  директно 
[пряко!  нагряване  на  катода 
прямолинейная  лампа  с  права 
нажежаема  жичка 
пятизлектрбдная  петелектродна 
лампа,  пентод 

разббрная  разглобяема  ( гене - 

раторна)  лампа 
разделйтельная  разделителна 
лампа 

~ •,  разрядная  разрядна  лампа 
реактйвная  реактивна  лампа 
регулйрующая  регулираща  лампа 
резонаненая  резонанена  лампа 
релейная  релейна  лампа 
ртутная  живачна  лампа 
ртутная  дуговая  живачна  дъго¬ 
ва  лампа 

~  сантиметровото  диапазона  лампа 
за  диаметров  диапазон  [обхват] 

^  сверхвмсбкого  давления,  ртутная 
живачна  лампа  със  свръхвисоко  на¬ 
лягане 

сверхминиатюрная  свръхмиииа- 
тюрна  лампа 

~  с  внешним  анбдом  лампа  с  вън¬ 
шен  анод 

~  с  водянмм  охлаждением  лампа  с 
водно  охлаждане 

~  С  ВОСЬМИШТЬ1рЬКОВЬ1М  цбколем 
лампа  с  осем  крачета 

~  с  вторично»  амйссией  лампа  с 
вторична  емисия 
сдвбенная  двойна  лампа 

~  с  двойньш  управлением,  лучевая 

лъчева  лампа  с  двойно  управление 

~  с  дйсковьши  ви  во  дам  и  лампа  с 
дискови  изводи 

~  с  дйсковмми  и  цилиндрйческими 
вьшодами  лампа  с  дискови  и  ци¬ 
линдрични  изводи 

семиалектрбдная  седем  електрод¬ 
на  лампа 
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^  с  замедляющим  полем  вж.  лампа 
с  тормозя  щ им  полем 
— -  с  замковьм  цоколем  ламгга  със 
затворен  цокъл 

сигнализации,  объектная  сиг¬ 
нална  обектна  лампа 
сигмальная  сигнална  лампа 
^  с  катбдной  сеткой  лампа  с  катодна 
решетка 

с  косвени  им  накалом  лампа  с 
косвено  нагряване 
слбжная  сложна  лампа 
с  лучйстьш  охлаждением,  зле к- 
трбнная  електронна  лампа  с  лъ¬ 
чисто  (естествено)  охлаждане 
смесйтелъная  смесителиа  лампа 
~  с  металлйческим  баллбном  лампа 
с  метален  балон 

с  металлйческой  оболбчкой  лампа 
с  метална  обвивка 
~  с  модул яцней  скорости  алектрбнов 

лампа  с  модулация  на  скоростта 
на  електрони 

~  с  непосредствен  нь!м  накалом  вж. 

лампа  прямото  накала 
/-^  с  обратной  волнбй  лампа  с  об¬ 
ратна  вълна 

~  со  вторйчной  змйссией,  злектрбн- 

ная  електронна  лампа  с  вторична 
емисия 

~  со  скоростнбй  модуляцией  лампа 
със  скоростна  модулация 
со  скрещенньгми  пол  ями  лампа  с 
кръстосани  полета 
~  со  стекляннмм  баллбном  лампа  със 
стъклен-  балон 

спектральная  спектрална  лампа 
с  переменнон  крутизнбй  лампа  с 
променлива  стръмност,  лампа  ва- 
римю 

спиральная  лампа  със  спирална 
нажежаема  жичка 

~  с  повйшеннмм  србком  службь» 

лампа  с  удължен  (увеличен]  срок 
на  работа 

~  с  подогревньш  катбдом  лампа  с 
индиректно  [косвено]  нагряване 
на  катода 

с  поперечнмм  улравляющим  пб- 

лем  лампа  с  напречно  управляващо 
поле 

~  с  пра  вой  характерйстикой  лампа 
с  дясна  характеристика 


с  принудйтельньш  воздушнмм 
охлаждением  лампа  с  принудително 
въздушно  охлаждане 
с  разрезньш  анбдом  лампа  с  раз¬ 
рязан  анод 

~  с  совмещенньши  сетками  лампа 
с  подредени  решетки 
стабилизйрующая  стабилизира¬ 
ща  лампа 

— стеклянная  стъклена  лампа 
стержневая  лампа  с  централна 
подпорна  част 

стробоскопйческая  стробоско- 
лична  лампа 

судлиненной  характерйстикой  лам¬ 
па  с  удължена  характеристика 
с  улравлением  пространствени ь»м 
зарядом  лампа  с  управление  на 
пространствения  заряд 
~  с  холодньш  катбдом  лампа  със 
студен  катод 
счетная  бройна  лампа 
термозлектрбнная  вакуумная  тер- 
моелектронна  вакуумна  лампа 
~  тлеющего  разряда  лампа  с  тлеещ 
разряд 

тбчечная  точкова  лампа 
трехееточная  трнрешетъчна  лам¬ 
па. 

трехзлектрбдная  триелектродна 
лампа,  триод 

универсальная  универсална  лам¬ 
па 

управлякпцая  управляваща  лам¬ 
па 

усилйтельная  усилвателна  лам¬ 
па 

фазная  фазова  лампа 

фазоннверсная  фазоинверсна  лам¬ 
па 

фикейрующая  фиксираща  лампа 

флюоресцентная  флуоресцентна 
лампа 

фотолюминесцентная  фотолу- 
минесцентна  лампа 
цезиевая  Дезиева  ( спектрална ) 
лампа 

цифровая  цифрова  лампа 

~  цифровбй  индикации  лампа  за 
цифрова  индикация 

частотопреобразовательная  чес¬ 
тотно  преобразуватели  а  лампа,  лам¬ 
па  за  преобразуване  на  честота 
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~  черного  цвета  ултравиолетова 
лампа 

четнрехзлектрбдная  четириелек- 
т род на  лампа,  тетрод 
— ,  широкололбсная  усилйтельная 
широколентова  усилвателна  лам¬ 
па 

зкранйрованная  екранирана  лам¬ 
па 

злектрйческая  електрическа  лам¬ 
па 

злектродосветная  лампа  със  све¬ 
тещ  електрод 

злектрометрйческая  електроме- 
трична  лампа 

злектрбнная  електронна  лампа 

злектрбнная  вьшрямйтельная 
електронна  изправителна  лампа 
злектрбнная  вмсокочастотная 
електронна  високочестотна  лампа 
злектрбнная  генераторная  елек¬ 
тронна  генераторна  лампа 
злектрбнная  детекторная  елек¬ 
тронна  детекторна  лампа 
злектрбнная  измерйтельная  елек¬ 
тронна  измервателна  лампа 
~ ,  злектрбнная  комбинйрованная 
електронна  комбинирана  лампа 
злектрбнная  маломбщная  елек¬ 
тронна  маломощна  лампа 
злектрбнная  многосеточная  елек¬ 
тронна  миогорешетъчна  лампа 
злектрбнная  многозлектрбдная 
електронна  многоелектродиа  лампа 
злектрбнная  модуляторная  елек¬ 
тронна  модулаторна  лампа 
злектрбнная  мбщная  електронна 
мощна  лампа 

злектрбнная  низкочаетбтная 

електронна  нискочестотна  лампа 
~ ,  злектрбнная  разббрная  електрон¬ 
на  разглобяема  лампа 
злектрбнная  сверхвнсокочастот- 
ная  електронна  свръхвисокочес- 
тотна  лампа 

злектрбнная  усилйтельная  елек¬ 
тронна  усилвателна  лампа 
~ ,  злектрбнная  частотопреобразо- 
вательная  електронна  лампа  за 
преобразуване  на  честота 
~ ,  злектронно  -волновая  електрон- 
новълнова  лампа 

^ ,  злектронно  -лучевая  електронно¬ 
лъчева  лампа 


зталбнная  еталонна  лампа 
лампа-вешяшка  ж  лампа-светкавица, 
блиц-лампа 

злектрбнная  електронна  блиц- 
лампа 

лампа-желудь  ж  лампа-жълъд 
лампа-преобразователь  ж  лампа- 
преобразувател 

лампа-стабилизатор  ж  лампа-ста¬ 
билизатор 
ламловьш  лампов 
ламподержатель  ж  ламподържач 
лампочка  ж ,  вмзивная  сигнална 
| повиквателна!  лампа 
ларингофбн  м  тлф.  ларингофон 
лемма  ж  мат.  лема 
лемматизация  ж  лематизация 
лента  ж  лента 

~  для  записи  изображения,  ферро- 
магнйтная  феромагнитна  лента 
за  записване  на  изображение 
~  для  магнйтной  записи  лента  за 
магнитен  запис 

долгоиграющая  дългосвиреща 
лепта 

изоляцибнная  изолационна  лен¬ 
та,  изолирбанд 

контрбльная  контролна  лента 
~,  красящия  индигова  лента 
~,  магнйтная  магнитна  лента 

магнитофбнная  магнитофонна 
лента 

ондуляторная  ондулаторна  лента 
~,  перфорацибнная  перфорационна 
лента 

перфорнрованная  перфорирана 
лента 

печатная  печатна  лента 
регистрйрующая  регистрираща 
лента 

телеграфная  телеграфна  лента 
ферромагнйтная  феромагнитна 
лента 

~ ,  фбльговая  фолио-лента 

злектро изоляцибнная  електро¬ 

изолационна  лента 
лепесток  м  !.  лист  (на  диаграма  на 
насоченост )  2.  пластина,  плочка 
боковбй  страничен  лист 
главнмй  главен  лист 
~  диаграми  ьс  направленности  лист- 
на  диаграма  на  насоченост 
задний  заден  лист 
контакти мй  контактна  пластина 
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~  ламповой  панели,  анбднмй  ано¬ 
ден  извод  на  цокъл 
подсоединйтельнмй  вж.  лепестбк. 
контактнь1Й 

лептон  м  лептон  ( елементарна  ча¬ 
стица) 

летероид  м  летероид  (тънък  фибър ) 
лйвень  м  поток;  сноп 
~,  злектрбнно-фотбннмй  фотоелек- 
троиен  сноп  [поток] 
лидер  м  лидер 
лимб  м  рамка,  лимб 

антеннмй  антенна  рамка 
~  радиопеленгатора  радиогонио- 
метрична  рамка 

линеаризация  ж  авт.  линеаризация 
~  развертки  линеаризация  на  раз¬ 
вивка,  линеаризация  на  базата  на 
време 

статистйческая  статистична  ли¬ 
неаризация 

линейно  поляризбваннмй  линейно- 
поляризиран 

линейность  ж  линейност 
'  изображения  вж.  линейность  ка- 
Дра 

~  кадра  линейност  на  образ  [изоб¬ 
ражение] 

~  настройки  линейност  на  настрой¬ 
ка 

~  отклонения  линейност  на  откло¬ 
нение 

~  по  амплитуде  линейност  по  ам- 
пл  итуда 

~  по  вертикали  вертикална  линей¬ 
ност 

~  по  горизонтали  хоризонтална  ли¬ 
нейност 

~  развертки  линейност  на  развивка 
~  строк  линейност  на  редове 
линейньш  линеен 
лйнза  ж  леща 

акустйческая  акустична  леща 
ахроматйческая  ахроматичиа  ле¬ 
ща 

«V,  бипотенциальная  бипотенциал- 
на  леща 

волновйя  вълнова  леща 
волновбдная  вълноводна  леща 
двояковбгнутая  двойновдлъбна- 
та  леща 

двояковмпуклая  двойноизпък- 
нала  леща 

дйсковая  радио  дискова  леща 


дифракцибнная  дифракционна 
леща 

дизлектрйческая  диелектрическа 

леща 

длиннофбкусная  дългофокусна 

леща 

замедляющая  забавяща  леща 
звуковая  звукова  леща 
иммерсибнная  имсрсионна  леща 
катбдная  катодна  леща 
квадрупбльная  квадруполна  ле¬ 
ща 

~,  коллиматорная  колиматорна  ле¬ 
ща 

конденсорная  конденсор,  опти¬ 
чен  конденсор,  събирателна  леща 
~ ,  короткофбкусная  късофокусна 

леща 

корректйрующая  коригираща  ле¬ 
ща 

~,  магнйтная  магнитна  леща 

магнйтная  злектрбнная  магнит¬ 
на  електронна  леща 
металлйческая  метална  леща 
(на  антена) 

~,  металлопластйнчатая  метало- 
пластинкова  леща 
одинбчная  единична  леща 
пластйнчатая  пластинкова  леща 
подвижния  подвижна  леща 
~  предварйтельной  фокусирбвки  ле¬ 
ща  за  предварително  фокусиране 
прикатбдная  катодна  леща 
рассеивающая  разсейваща  леща 
~  с  большбй  аперт^рой  леща  с  го¬ 
лям  отвор 

собирательная  събирателна  леща 
стеклянная  стъклена  леща 
тбнкая  магнйтная  леща  с  къса 
бобина 

трехзлектрбдная  триелектродна 
леща 

увелйчивающая  увеличителна 

леща 

ультразвуковая  ултразвукова 
леща 

ускоря  ющая  ускоряваща  леща 
~ фокуейрующая  фокусираща  леща 
"шариковая  сферична  леща 
широкоугбльная  широкоъглова 

леща 

злектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  леща 

злектрбнная  електронна  леща 
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~  злектронно  -оптйческая  елсктрон- 
нооптична  леща 

~ ,  злектростатйческая  електроста¬ 
тична  леща 
лйнии  ж  мн.  линии 
~  на  магнйтном  барабане  линии  с 
магнитен  барабан 

~  постоя нной  мощности  линии  с 
постоянна  мощност,  неопони 
линия  ж  линия 

абонентская  абонатна  линия 
абонентская  индивидуальная  ин¬ 
дивидуална  абонатна  линия 
автоматическия  автоматична  ли¬ 
ния 

базисмая  стандартна  линия  (за 
сравнение) 

балансная  балансна  линия 
~  без  потерь  линия  без  загуби 
воздушная  въздушна  линия 
волновбдная  вълноводна  линия 
волновбдная  измерйтельная  въл¬ 
новодна  измервателна  линия 
~  вторйчной  группн,  соединйтель- 
ная  съединителна  линия  на  вто¬ 
рична  група 

входящая  входяща  линия 
вмсоковбльтная  линия  за  висо¬ 
ко  напрежение 

~  високото  напряжения,  кабель- 

ная  кабелна  линия  за  високо  на¬ 
прежение 

вмеокочаетбтная  високочестот¬ 
на  линия 

~  дальнеи  связи  линия  за  далечна 
връзка 

двухеторбнняя  соединйтельная 

двустранна  съединителна  линия 
дециметровая  радиорелейния  де- 
циметрова  радиорелейна  линия 
длйнная  дълга  линия 
добавочная  допълнителна  линия 
дуплексния  дуплексна  линия 
~  задержки  закъснителна  линия 

~  задержки,  искусственная  изкуст¬ 
вена  закъснителна  линия 

~  задержки,  кварцевая  кварцова 
закъснителна  линия 

задержки,  магнитострикцибнная 

магнитострикционна  закъснител¬ 
на  линия 

задержки,  многоотвбдная  много- 
отводна  закъснителна  линия 


лин 


~  задержки,  ртутная  живачна  за¬ 
къснителна  линия 
задержки,  ультразвуковая  ултра¬ 
звукова  закъснителна  линия 
задержки,  цепная  верижна  за¬ 
къснителна  линия 

~  задержки,  злектрйческая  елек¬ 
трическа  закъснителна  линия 
заземленная  заземена  линия 
заказная  линия  за  поръчки 
закорбченная  затворена  [накъсо 
съединена!  линия 
замедляющая  забавяща  линия 
зигзагообразния  зигзагообраз¬ 
на  линия 

идеальная  идеална  линия 
~  излучения,  спектральная  спек¬ 
трална  линия 

измерйтельная  измервателна  ли¬ 
ния 

избгнутая  огънат  проводник 
изохроматйческая  изохроматич- 
иа  линия 

изходя щая  изходяща  линия 
индикаторния  акустйческая  аку¬ 
стична  индикаторна  линия 
искусственная  изкуствена  линия 
испмтательная  изпитателна  ли¬ 
ния 

кабельная  кабелна  линия 
коаксиальная  коаксиална  линия 
коаксиальная  измерйтельная  ко¬ 
аксиална  измервателна  линия 
коллектйвного  пбльзования  дуп- 
плексна  линия,  колективна  або¬ 
натна  линия 

кольцевая  замкнутая  кръгова  за¬ 
творена  линия 

конйческая  еж.  лйния,  конусна» 
кбнусная  конусна  линия 
концентрйческая  концентрична- 
линия 

короткозамкнутая  накъсо  съеди¬ 
нена  линия 

короткозамкнутая  автоматйчес- 

кая  късосъединена  автоматична-, 
линия 

кривая  крива  линия 
~  критйческого  режйма  линия  на< 
критичния  режим 
ленточная  лентова  линия 
лехерова  Лехерова  линия 
магистральная  магистрален  елек¬ 
тропровод,  магистрална  линия 
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междугорбдная  междуградска  ли¬ 
ния 

междунарбдная  телефбнная  меж¬ 
дународна  телефонна  линия 
местная  соединйтельная  местна 
съединителна  линия  (между  две 
централи  от  една  и  съща  мрежа) 
многоканальная  многоканална  ли¬ 
ния 

многоканальная  радиорелейная 

многоканална  радиорелейна  линия 
многоканальная  радиотелефбн- 
ная  многоканална  радиотелефонна 
лин  ия 

нагрузки  линия  иа  натоварване 
~ .  настрбенная  настроена  линия 
— • ,  неоднорбдная  нееднородна  ли¬ 
ния 

— ,  непупинизйрованная  непупини- 
зирана  линия 

~ ■,  несимметрйчная  несиметрична  ли¬ 
ния 

несогласбванная  несъгласувана 
линия 

~ ,  однорбдная  еднородна  линия 
~ ,  односторбнняя  соединйтельная 
съединителна  едностранна  линия 
(за  съобщения  само.  в  една  посока) 
отходящая  изходяща  линия,  из¬ 
вод 

~  первйчной  группьь  соединйтель¬ 
ная  съединителна  линия  на  пър¬ 
вична  група 

переговбрная  линия  за  водене 
иа  разговори 

передаточная  вж.  линия,  пере- 
дающая 

~ ,  передающая  предавателна  линия 
перехбдная  преходна  линия 
~ ,  питающая  захранваща  линия 
~ ,  плбекая  плоска  линия 
~ ,  полувблновая  полувълнова  линия 
радиорелейная  радиорелейна  ли¬ 
ния 

~  радиосвязи  линия  за  радиовръзка 
~ ,  радиотелеметрйческая  радиоте- 
леметрична  линия 
~,  радиотелефбнная  радиотелефон¬ 
на  линия 

~ ,  радиотрансляцибнная  радио¬ 
транслационна  линия 
радиоуправления  линия  за  радио- 
управление 

~  развертки  линия  на  развивка 


разбмкнутая  отворена  линия 
рассогласованная  разсъгласу- 
вана  линия 

резонаненая  резонанена  линия 
~  связи  свързочна  {съобщителна] 
линия 

~  связи,  воздушная  въздушна  съоб¬ 
щителна  линия 

~  связи,  волновбдная  вълноводна 
линия  за  връзка 

~  связи,  кабельная  съобщителна 
кабелна  линия 

~  связи,  радиорелейная  радиоре¬ 
лейна  съобщителна  линия 
сегнетозлектрйческая  сегнето- 
електрическа  линия 
силовая  силова  линия 
~  с  коаксиальньши  парами  линия  с 
коаксиални  двойки 
~ ■,  согласующая  съгласуваща  линия 
соединйтельная  съединителна  ли¬ 
ния 

спектральная  спектрална  линия 
справочная  линия  за  справки, 
справочна  служебна  линия 
~  с  симметрйчньши  парами  линия 
със  симетрични  двойки 
телевизибнная  радиорелейная 
телевизионна  радиорелейна  линия 
~  тока  сетки,  нагрузочная  товарна 
линия  на  решетъчния  ток 
трансформйрующая  трансфор¬ 
мираща  линия 

тупикбвая  краен  електропровод 
уравновешенная  уравновесена 
линия 

фантбмная  съобщ.  линия-фан¬ 
том 

фйдерная  фидерна  линия 
фокальная  фокална  линия 
четвертьвблновая  четвъртвъл- 
нова  линия 

шлейфовая  шлайфова  линия 

~ ,  зквипотенциальная  еквипотен- 
циална  линия 

зкранйрованная  екранирана  ли¬ 
ния 

злектрйческая  електропровод 

~  злектропередачи  вж.  лйния,  злек¬ 
трйческая 

~  злектропередачи,  двухцепная  дву- 
жична  линия,  двоен  електропро¬ 
вод 
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-V  злектропередачи,  коронйрующая 

електрическа  преносима  линия  с 
ефект  «Корона» 

~  злектропередачи,  одноцепная  еди¬ 
ничен  електропровод 
~  злектропередачи,  радиальная  не- 
резервйрованная  радиален  нере- 
зервиран  електропровод 
аталбнная  еталонна  линия 
литопон  м  литопон  (вид  пигмент 
за  електроизолационни  емайли) 
ловушка  ж  уловка,  капан 
ибнная  йонна  уловка 
магнйтная  магнитна  уловка 
рекомбинацибнная  рекомбина- 
ционна  уловка 

~ ,  тороидальная  магнйтная  торо- 
ндална  магнитна  уловка 
логарйфм  м  логаритъм 

десятйчнмй  десетичен  логаритъм 
~ ,  интегрални  ьш  интегрален  лога- 
рнтъм 

натуральнмй  натурален  логари¬ 
тъм 

логарифмйрование  с  логаритмуване 
логарйфмь!  м  мн .  Брйгговь!  Бригови 
логаритми 

Неперовьг  Неперовн  логаритмн 
логика  ж  логика 
— ,  бесконечнозначная  безкрайно- 
значна  логика 

вероятностиая  вероятностна  ло¬ 
гика 

внешняя  външна  логика 
~  вмсказмваний  логика  на  изказ¬ 
вания 

двузначная  двузначна  логика 
дедуктйвная  дсдуктивна  логика 
диалектйческая  диалектнческа 
логика 

дибдная  диодна  логика 
индуктивния  индуктивна  логика 
математйческая  математическа 
логика 

многозначния  многозначна  логи¬ 
ка 

модальная  мода л на  логика 
отрицательная  отрицателна  [не¬ 
гативна]  логика 

позитйвная  позитивна  [положи¬ 
телна!  логика 

порбговая  прагова  логика 

символйческая  вж.  логика,  мате¬ 
матйческая 


_ ЛУЧ 

теоретйческая  вж.  логика,  мате¬ 
матйческая 

традиционния  форма льная  тра¬ 
диционна  формална  логика 
трехзначная  тризиачна  логика 
логистика  ж  логистика 
логйческий  логичен 
логограмма  ж  логограма 
логбметр  м  логометър 

магнитозлектрйческий  магнит- 
поел  е кт  р  и  ч  ес к  и  л  о гом етъ  р 
локализация  ж  локализация 
локал изйровать  локализирам 
локатор  м  локатор 

ультразвуковбй  ултразвуков  ло¬ 
катор 

локация  ж  локация 

инфракрасная  инфрачервена  ло- 
кация 

оптйческая  оптична  локация 
локомотйв  м,  злектрйческий  електри¬ 
чески  локомотив 

лупа  ж,  злектрбнная  електронна  лупа 
луч  м  лъч  (вж.  също  лучи) 
анбднь|й  аноден  лъч 
бегающий  бягащ  лъч 
бегущий  вж.  луч,  бегающий 
ведущий  водещ  лъч 
внутренний  вътрешен  лъч 
вращающий  въртящ  лъч 
диафрагмйрованнмй  диафрагми- 
раи  лъч 

запйсмвакнций  записващ  лъч 
звуковбй  звуков  лъч 
ибннмй  йонен  лъч 
катоди Ь1Й  катоден  лъч 
коммутйрующий  комутиращ  лъч 
лазери мй  лазерен  лъч 
многократно  отраженнмй  много¬ 
кратно  отразен  лъч 
~ ,  наклбннмй  наклонен  лъч 
нулевбй  нулев  лъч 
отраженньтй  отразен  лъч 
падающий  падащ  лъч 
поверхностнмй  повърхностен  лъч 
преломленнмй  пречупен  лъч 
пространствени  мй  пространст¬ 

вен  лъч 

проходя щий  преминаващ  лъч 
прямбй  прав  лъч 
развЕртмвающий  разгъващ  [раз¬ 
виващ]  лъч 

световбй  светлинен  лъч 
стирающий  изтриващ  лъч 
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счйтмвающий  четящ  [преброя¬ 
ваш]  лъч 

— ,  тепловой  топлинен  лъч 
^ ,  иентральнь1Й  централен  лъч 
фокальньш  фокален  лъч 

злектрбнний  електронен  лъч 
лучевбй  лъчев 

лучеиспускание  с  лъчеизпускане, 
излъчване,  лъчение,  радиация;  еми¬ 
сия 

лучеиспускающий  лъчеизнускащ 
лучепреломление  пречупване  на  лъ¬ 
чи,  лъчепречупване 
лучи  м  мн.  лъчи 

альфа  лъчи  алфа 
~ ,  бета  лъчи  бета 
гамма  лъчи  гама 

,  инфракрасние  инфрачервени  лъ¬ 
чи 

каналовие  канални  лъчи 
,  когерентнме  кохерентни  лъчи 

космйческие  кос.мични  лъчи 
,  невйдимие  невидими  лъчи 
расходящиеся  разходящи  лъчи 
,  рентгеновские  рентгенови  лъчи 

сходящиеся  сходящц  лъчи 
тепловме  топлинни  лъчи 

ультрафиолетовме  ултравиоле¬ 
тови  лъчи 

люкс  м  лукс  (единица  за  осветеност) 
люксметр  м  луксметър 
люмен  м  лумен  ( единица  за  светли¬ 
нен  поток  ) 

люминесценция  ж  луминесценция 

~ ,  ультразвуковая  ултразвукова  лу- 
ммнесценция 

люминесцйрующий  луминесцнращ 

люмкнофбр  м  луминофор 
белмй  бял  луминофор 

инфракрасньгй  инфрачервен  лу¬ 
минофор 

оксйдньш  оксиден  луминофор 

— силикатньш  силикатен  лумино¬ 
фор 

— ,  сульфйдньгй  сулфнден  лумино¬ 
фор 

трехкомпонентньш  трикомпоиен- 
тен  луминофор 

цветнбй  цветен  луминофор 
люфт  м  луфт,  въздушна  междина 
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магазин  м  магазин,  (декадна)  кутия 
~,  декади  мй  изч.  декаден  магазин 
~  для  перфокарт  изч.  магазин  за 
перфокарти 

~  емкостей  изм.  кондензаторна  ку¬ 
тия 

~  затухания,  декадннй  атеиюдтор- 
на  декадна  кутия 
индуктйвностей  магазин  с  ин¬ 
дукция 

^  лодачи  перфокарт  изч.  магазин 
за  подаване  на  перфокарти 

~  приема  перфокарт  вж.  магазйн, 
прием  ньш 

приемния  приемен  магазин,  ма¬ 
газин  за  приемане  на  перфокарти 

сопротивлений  магазин  със  съ¬ 
противления  [с  резистори] 

сопротивлений,  рмчажньш  лос¬ 
тов  магазин  със  съпротивления, 
съпротивителна  кутия  с  въртящ 
комутатор 

~  сопротивлений,  штепсельнмй 

шепселен  магазин  със  съпр отми¬ 
лей  и  е 

съемнмй  касета  (за  магнито- 
фонна  лента) 

магазйнньш  снабден  с  магазин 

магистрали  ж  магистрала,  главна 
линия;  главна  комуникация 

адресная  изч „  адресна  магистрала 

командния  изч .  командна  маги¬ 
страла 

радиорелейния  радиорелейна 
[Херцова]  магистрала 

сигнальная  изч.  сигнална  маги¬ 
страла 

числова я  изч.  числова  магистрала 

магнеейн  м  тлг.  магнесин  (устрой¬ 
ство  за  предаване  на  показания  на 
измервателен  уред  от  разстояние) 

магнетйзм  м  физ.  магнетизъм 

остаточнмй  остатъчен  магистл- 
зъм 

ядернмй  ядрен  магнетизъм 
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магнетйк  м  магнетик,  ферофернт 
( магнитен,  материал) 
магнетит  м  минер.  магнетит 
магнето  с  магнето 
магнетбн  м  магнетон 
магнетрон  м  магнетрон 
~  с  бегущей  волнбй  магнетрон  с  бя¬ 
гаща  вълна 

двухразрезябй  двуразрезен  маг¬ 
нетрон 

двухсегментнмй  двусегментен 
магнетрон 

диапазбнний  днапазоиси  магне- 
трои 

ймпульеньш  импулсен  магнетрон 
многокамерньгй  многокамереп 
магнетрон 

многоразрезной  многоразрезен 
магнетрон 

многорезонаторний  мнагорезо- 
иаторен  магнетрон 
— ,  многощелевбй  многопроцепен 

магнетрон 

~ ,  модул йрованньш  модулаторен 
магнетрон 

~ ,  настраиваемьш  настройващ  се 
| настройван]  .магнетрон 
~ ,  настраиваемьш  напряжением  маг¬ 
нетрон  с  настройващо  напрежение 
ненастраиваемий  пенастройващ 
се  магнетрон 

непакетний  непакетен  магнетрон 
—  непреривного  генерйрования  маг¬ 
нетрон  с  непрекъснато  действие 
(генериране] 

нелрерь1вньш  вж.  магнетрон  не- 
прерьшного  генерйрования 
неразрезной  неразрязан  магне¬ 
трон,  магнетрон  с  неразрязан  анод 
од  норезонатор  ний  еднорезона- 

торен  магнетрон 

пакетйрованньш  пакетиран  [па¬ 
кетен]  магнетрон 
пакетньш  вж.  магнетрон,  паке- 
тнрованньш 

разнополостнбй  вж.  магнетрон, 
раз  норезонатор  ний 

раз  норезонатор нмй  разнорезо- 
наторен  магнетрон 

разрезной  разрязан  магнетрон, 
магнетрон  с  разрязан  анод 

с  вмонтйрованньши  лблюсами 

магнетрон  с  вградени  полюси 
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с  встрбеннмм  магнйтом  вж.  маг¬ 
нетрон,  пакетйрованньш 
^  с  многощелевмм  анбдом  вж.  маг¬ 
нетрон,  многоразрезной 
~  с  иеразрезанньш  анбдом  вж.  маг¬ 
нетрон,  неразрезной 
~  с  постоянной  настрбйкой  магне¬ 
трон  с  постоянна  настройка 
~  с  разрезньш  анбдом  вж.  магне¬ 
трон,  неразрезной 

~  с  постоянной  настрбйкой  магне¬ 
трон  с  постоянна  настройка 
~  с  разрезньш  анбдом  вж.  магне¬ 
трон,  разрезной 

~  с  щелевмми  резонаторами  маг¬ 
нетрон  с  процепни  резонатори! 

циклотрбнньш  циклотронен  маг¬ 
нетрон 

~  щелевбй  вж.  магнетрон  с  щеле- 
вьши  резонаторами 
злектронно  -лучевбй  електронно¬ 
лъчев  магнетрон 
магнетрбнний  магнетроиен 
магнйт  м  физ.  магнит 
~  включения  магнит  за  включване 
^  возбуждения  възбудителен  маг¬ 
нит 

демпфйрующий  отслабващ  Гпри- 
тъпяващ,  демпфиращ]  магнит 
естествени цй  естествен  магнит 
~  йбнной  ловушки  магнит  за  ула¬ 
вяне  на  йони 

квадрулольньш  квадруполен  маг¬ 
нит 

кольцевбй  пръстеновиден  магнит 

компенейрующий  компенсиращ, 
магнит 

корректйру ющ и й  коригиращ  маг¬ 
нит,  магнит-коректор 
молекулярния  молекулен  магнит 
направляющий  направляващ  маг¬ 
нит 

отклоняющий  отклоняващ  маг¬ 
нит 

подъемньш  тлф.  повдигателен* 
[подемен]  магнит 

~  положения  ейнего  магнит  за  по¬ 
ложението  на  синьо  (син  цвят) 

полюси  им  полюсен  магнит 

постоя  нн  и  й  постоянен  [перманен¬ 
тен]  магнит 

соленбидньш  соленоиден  магнит 


МАГ 


156 


~  со  с  в  ерх  проводящ  ей  обмбткой 

магнит  със  свръхпроводеща  бо¬ 
бина 

стержневбй  пръчковиден  магнит 
тормозной  спирачен  магнит 
тороидальньш  физ.  тороидален 
магнит 

успокаивающий  успокояващ  маг¬ 
нит 

,  феррйтовьш  феритов  магнит 
~ .  фокусйрующий  концентриращ 
{фокусиращ!  магнит 
~  центрйрования  магнит  с  центров- 
ка 

центрбвки  изображения  магнит 
за  центроване  на  образ 
,  злементарнмй  елементарен  маг¬ 
нит 

,  аталбнньж  еталонен  [жустиро- 
въчен]  магнит 

юстировочнь1Й  вж.  магнйт,  зта- 
лбнимй 

зна  ги итномя гкяй  ма гн итномек 
лиагнитнотвердий  магиитнотвърд 
магнйтнмй  магнитен 
пиагнитогидродинамика  ж  магнито- 
хидродинамика 

магнитограмма  ж  магнитограма 
магнитбграф  м  магнитограф 
магнитодибд  м  магннтодиод 

магннтодизлектрик  м  магнитодиелек- 
трик 

магнитоймпульснмй  магнитоимпул- 

сон 

магнитбла  ж  комбиниран  радномаг- 
нитофон,  радиоприемник  с  магни- 
тофон 

магнитбметр  м  магнитометър 

злектромагнйтний  електромаг¬ 
нитен  магнитометър 
магнитометрия  ж  магнитометрия 
магнитопровод  м  магнитопровод 

кольцевбй  тороидален  [пръстено¬ 
виден]  магнитопровод 

разветвленньш  разклонен  маг¬ 
нитопровод 

магнитострикцибннмй  магнитострик* 
ционен 

аиагннтострйкция  ж  магнитострик- 
цня 

магнитофон  м  магнитофон 

батарейний  батериен  магнитофон 


~ ,  ленточнмй  магнитофон  със  за¬ 
писване  на  лента 
репортажнмй  репортажен  магни¬ 
тофон 

-  с  записью  на  ленту  вж.  магнито- 
фбн,  ленточньгй 

с  многодорбжечной  записью  мно- 
гопистов  магнитофон 
мазер  м  мазер  (квантов  генератор 
за  микровълни) 

~  с  бегущей  волнбй  мазер  с  бягаща 
вълна 

ймпульеньш  импулсен  мазер 
~  оптйческого  диапазона  мазер  в 
оптическия  диапазон 
резонатори ьж  резонаторен  мазер 
макет  м  макет 

максвелл  м  максвел,  максуел  (еди¬ 
ница  за  магнитен  индукционен 
поток) 

максимйн  м  мат.  макснмнн,  макси¬ 
мум-минимум 
максимум  м  максимум 
~ ,  вмеокочаетбтньш  високочесто¬ 

тен  максимум 

интерференцибнннй  интерферен- 
ц йонен  максимум 
ннзкоча  стотини  ннскочестотен 

максимум 

~  функции  мат.  максимум  иа  функ¬ 
ция 

манжета  ж  маншета,  маншет 
~ ,  анбдная  аноден  .маншет 
манипулатор  м  манипулатор 

ймпульснмй  импулсен  манипу¬ 
латор 

манипулация  ж  манипулация 
— ,  амплитудная  амплитудна  мани¬ 
пулация 

ймпульсная  импулсна  манипула¬ 
ция 

радиотелеграфна*  радиотеле¬ 
графна  манипулация 
фазовая  фазова  манипулация 
чаетбтная  честотна  манипула¬ 
ция 

яркостная  яркостна  манипула¬ 
ция  (регулиране  на  яркостта) 
мановакуумметр  м  маиовакуумметър 
манбметр  м  манометър 

абсолютньж  абсолютен  маноме¬ 
тър 

— ,  альфа-ионизационнь!й  алфа-йо- 
низационен  манометър 
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газоразрядни#  газоразряден  ма¬ 
нометър 

емхостнмй  капацитивен  маноме¬ 
тър 

двухжйдкостнмй  двутечностен 
манометър 

дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  манометър 

~ ,  ж  йдкостнмй  течностен  маноме¬ 
тър,  .манометър  за  течности 
жкдкостнмй  дифференциальнмй 
диференциален  течностен  маноме¬ 
тър 

— ,  нндуктйвнмй  индуктивен  мано¬ 
метър 

— ,  иомизацнбннмй  йонизаиионеи 
манометър 

,  ленточнмй  лентов  манометър 
~  ,  мембранни#  мембранен  маноме¬ 
тър 

~  ,  крецнзибнний  прецизен  маноме¬ 
тър 

пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
тричееки  манометър 
~ ,  радиоизотопнмй  радиоизотопен 
манометър 

— ,  радиометрйческий  радиометри- 
чеч  манометър 

емльфбнний  силфонен  манометър 
теяловбй  топлинен-  манометър 
теплозлектрйческий  топлоелек¬ 
трически  манометър 
алемтрйческий  електрически  ма¬ 
нометър 

здектромагнйтний  електромаг¬ 
нитен  манометър 
мантйсса  ж  мат .  мантиса 
маркер  м  маркер,  маркерен  знак 
маска  -  маска 

~  крехцветиого  кинескопа  маска  на 
трицветен  кинескоп 
маскировка  ж  маскировка 
~  звука  маскировка  (маскиране; 
заглушаване]  на  звук 
звуковая  еж.  маскировка  звука 
радмолокационная  радиолока- 
цискна  маскировка 
рад иотехийческая  радиотехни¬ 

ческа  маскировка 

— световая  светлинна  маскировка 
тепловая  топлинна  маскировка 
масло  с  масло 

кабельное  кабелно  масло  (за 
изолация  на  кабели ) 


кастбровое  рициново  масло  (ди¬ 
електрик) 

конденсаторное  кондензаторно 
масло  (за  изолация  на  конденза¬ 
тори  ) 

~,  нефтянбе  нефтено  (минерално | 
масло 

~,  окисленное  окислено  масло 
~,  отраббтанное  отработено  масло 
растйтельное  растително  масло 
регенерйрованное  регенерирано 
масло 

~,  трансформаторное  трансформа¬ 
торно  масло 

аксплуатацибнное  експлоатаци¬ 
онно  масло 

злектроизоляцибнное  електро¬ 
изолационно  масло 
масломанбметр  м  изм.  маслен  мано¬ 
метър 

маслопоглощаемость  ж  маслопоглъ- 
щаемост 

маслопроббйник  м  шлагапарат 
(електроди  за  изпитване  на  изо¬ 
лационни  масла  на  електрически 
пробив) 

маслопроницаемость  ж  маслопрони- 
цаемост,  маслопропускливост 
маел оетбй кост ь  ж  маслоуетойчивост 
масса  ж  I.  физ.  маса  2.  маса,  корпус, 
земя  3.  заземяване 
акустйческая  акустична  маса 
(инертност} 

~,  актйвная  активна  маса 

кабельная  кабелна  маса  (ком- 
паунд  за  изолация  в  кабелни  муфи 
и  кабелни  глави) 
магнйтная  магнитна  маса 
масло-канифольная  масло-коло- 
фонна  маса,  кабелно  масло  (неф¬ 
тено  изолационно  масло  с  разтво¬ 
рен  в  него  колофон ) 

~  покоя  маса  в  покой 
~,  пропйточная  маса  за  напояване 
(на  кабели ) 

~  тела  маса  на  тяло 
~  злектрбна  маса  на  електрон 
~,  зффектйвная  ефективна  маса 
массйв  м  масив 

~,  информационния  информацио¬ 
нен  масив 

~  команд  масив  от  команди 
~  перфокарт  масив  от  перфокарти 
масс-спектрограф  м  мас-спектрограф 


МАС 
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масс-спектрометр  м  мас-спектромс- 
тър 

мастика  ж  кабелна  маса,  заливна 
маса 

масштаб  м  мащаб 

масштабйрование  с  изчисл.  мащаби¬ 
ране 

аналоговое  аналогово  мащаби¬ 
ране 

масштабнмй  мащабен 
математика  ж  математика 

вмчислйтельная  изчислителна 
математика 

~,  прикладная  приложна  матема¬ 
тика 

материал  м  материал 

звукоизоляционнь1Й  звукоизола- 
ционен  материал 
звукопоглощающий  звукопоглъ¬ 
щащ  материал 

~ ,  изолйрующий  вж.  материал, 

злектроизоляцибнньш 
~ ,  изодяцибнньш  вж.  материал, 

злектроизоляцибнньш 
~,  информационнь1Й  информацио¬ 
нен  материал 

~ ,  магнитострикцибнньш  магнито- 
стрикциоцен  материал 
парамагнйтньш  парамагнитен 
материал 

~,  слойстмй  слоест  материал,  мате¬ 
риал  на  пластове 
злектроизолйрукнций  вж..  мате¬ 
риал,  злектроизоляцибнньш 
~ ,  злектроизоляцибнньш  електро¬ 
изолационен  материал,  диелек¬ 
трик 

матирбаашшй  матиран,  матов 
матовнй  матов;  непрозрачен 
матрица  ж  мат.  .матрица 

волновая  вълнова  матрица 
— ,  дешифраторная  авт.  дешифра- 
торна  матрица 

диагон йльная  диагонална  мат¬ 
рица 

дибдная  диоди а  матрица 
единйчная  единична  матрица 
запоминающая  запомняща  мат¬ 
рица 

~,  здпоминающая  бмстродейст- 
вующая  запомняща  бързодейст- 
вуваща  матрица 

квадрат ная  квадратна  матрица 
кодйрующая  кодираща  матрица 


~  козффициента  корреляции  мат¬ 
рица  на  корелационен  коефициент 
корреляцибнная  корелационна* 
матрица 

~,  кремниевая  логйческая  силицие¬ 
ва  логическа  матрица 
~,  нулевая  нулева  матрица 
~,  обратная  обратна  матрица 
~,  обучающаяся  обучаваща  се  ма¬ 
трица 

одинарная  единична  матрица 
ортогональная  ортогоналяа  ма¬ 
трица 

~,  лереключательная  превключва- 
телна  матрица 

пирамидальная  пирамидална  ма¬ 
трица 

скалярная  скаларна  матрица 
~  сопротивлений  матрица  от  съпро¬ 
тивление,  съпротивителна  матрица» 
структурная  структурна  матрица* 
~,  феррйтовая  феритова  матрица 
матрици  ж  мн.  подобни  е  подобни  ма¬ 
трици 

матричнмй  матричен 
мачта  ж  мачта 

антенная  антенна  мачта 
машина  ж  машина 

автоматическа я  вмчислйтель¬ 
ная  автоматична  изчислителна? 
машина 

автоматйческая  цифровия  вм¬ 
числйтельная  автоА1атична  цифро¬ 
ва  изчислителна  машина 
алфавйтная  счетно-перфораци- 
бнная  азбучна  сметачна  перфора- 
ционна  машина 

аналоговия  аналогова  машина: 
аналоговия  вмчислйтельная  ана¬ 
логова  изчислителна  машина 
аналого- цифровия  вмчислйтель¬ 
ная  аналого-цифрова  изчислител¬ 
на  машина 

асинхрбнная  асинхронна  машина 
асинхрбнная  вмчислйтельная- 
асинхронна  изчислителна  машина 
асинхрбнная  цифровая  вмчис¬ 
лйтельная  асинхронна  цифрова 
изчислителна  машина 
асинхрбнная  злектрйческая  асин¬ 
хронна  електрическа  машина 
барабанния  стиральная  злек¬ 
трйческая  барабанна  перална  елек¬ 
трическа  машина 
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бесколлекториая  безколекторна 
машина 

— ,  бризгозащищенная  машина,  за¬ 
щитена  от  пръскаща  вода 
вентилйруемая  машина  с  венти¬ 
лация 

вероятностная  авт.  вероятност- 
на  машина 

~ ,  вертикальная  вертикална  ма¬ 
шина 

~,  взрмвозащищенная  взривозащи- 
тсна  машина 

~,  взрмвонепроницаемая  взривоне- 
проницаема  машина 
водозащищенная  водозащитена 
машина 

водонепроницаемая  водонеиро- 
иицаема  машина 
вольтодобавочная  злектрйческая 
волтодобавъчна  електрическа  ма¬ 
шина,  повишаващ  бустер 

~ ,  вольтопонижающая  злектрйче¬ 
ская  волтопонижаваща  електри¬ 
ческа  машина,  понижаващ  бустер 
вьшислйтельная  изчислителна 
машина 

— ,  газонепронииаемая  злектрйче¬ 
ская  газонепроницаема  електри¬ 
ческа  машина 

герметйческая  злектрйческая 

.херметично  затворена  електриче¬ 
ска  машина 

горизонтальная  хоризонтална 
маша  на 

двухадресная  изч.  двуадресна 
маши  на 

дву  хпблюсная  двуполюсна  ма¬ 
ши  и  л 

,  дет  ерминйрованная  пет.  детер- 
мин.ч  рана  машина 

диа  граммная  вьшислйтельная 
диаграмна  изчислителна  машина 

ди  гкретная  злектронная  дискрет" 
на  е  лектронна  машина 

ди  скретного  действия,  вьшислй 
тел  ьная  изчислителна  машина  с 
дис  кретно  действие,  цифрова  из- 
чис  лителна  машина 

ди  фференциальная  вольтодоба¬ 
вочная  злектрйческая  диферен¬ 
циална  волтодобавъчна  електри¬ 
ческа  машина,  диференциален  бу¬ 
стер 


МАШ 


^  для  обработки  данньЕХ  машина  за 
обработка  на  данни 
^  для  подземнмх  вьфаботок,  взрм¬ 
вонепроницаемая  взривонепрони- 
цаема  машина  за  подземни  работи 
/~-,  закрмтая  злектрйческая  елек¬ 
трическа  машина  закрит  тип 
защищенная  сеткой,  злектрйче¬ 
ская  електрическа  машина  със 
защитна  мрежа 

индукцибнная  индукционна  ма¬ 
шина 

информационна»  информационна 
машина 

каплезащищенная  злектрйческая 

електрическа  машина,  защитена 
от  капки 

кибериетйческая  кибернетична 
машина 

клйвишкая  вьшислйтельная  кла¬ 
вишна  изчислителна  машина,  кла¬ 
вишен  калкулатор 
,  коллекторная  колекторна  машина 
комбинйрованная  вьшислйтель¬ 
ная  комбинирана  изчислителна  ма¬ 
шина 

компаундная  компаундиа  маши¬ 
на,  машина  със  смесено  [с  компаун- 
дно]  възбуждане 

^ ,  короткозамкнутая  асинхрбнная 
асинхронна  машина  с  накъсо  съ¬ 
единен  ротор 

контрбльная  универсальная  кон¬ 
тролна  универсална  машина 
логйческая  логична  машина 
магнитозлектрйческая  магнито- 
електрпчсска  машина- 
/-/,  многоадресная  изч.  многоадрес- 
на  машина 

~ ,  многополюсная  многополюспа  ма¬ 
шина 

~ ,  многофазния  многофазна  машина 
моделйрующая  моделираща  ма¬ 
шина 

~  непрерь»вного  действия,  вьшис- 
лйтельная  изчислителна  машина 
с  непрекъснато  действие 

~  непрермвного  действия,  матема- 
тйческая  математическа  .машина 
с  непрекъснато  действие 

непроницаемия  злектрйческая 

непроницаема  електрическа  ма¬ 
шина 


МАШ 


неявнопблюсная  синхрбнная  не- 

явнополюсна  синхронна  машина 
обдуваемая  злектрйческая  елек¬ 
трическа  машина  с  повърхностно 
охлаждане 

обратима»  вольтодобавочная  об¬ 
ратима  волтодобавъчна  машина, 
обратим  бустер 

~ ,  обучаемая  обучаема  машина 
одноадресная  едноадресна  ма¬ 
шина 

одноимениополюсная  машина  с 
едноименни  полюси 
однофазная  еднофазна  машина 
однофазная  злектрйческая  едно¬ 
фазна  електрическа  машина 
открмтая  открита  машина 
~  откритото  исполнения,  злектрй¬ 
ческая  електрическа  машина  от¬ 
крито  изпълнение  }открит  тип| 
~  параллельного  действия  машина 
с  паралелно  действие 
~  параллельно-последовательного 
действия  изчислителна  машина  с 
паралелно-последователно  действие 
~ ■,  паронепроницаемая  злектрйче¬ 

ская  парояепроницлема  електри¬ 
ческа  машина 

~  переменного  тока  машина  за  про¬ 
менлив  ток 

~  переменного  тока,  асинхронная 

асинхронна  машина  за  променлив 
ток 

~  переменного  тока,  синхрбнная 

синхронна  машина  за  променлив 
ток 

переменнопблюсная  променливо- 
полюсна  машина 
перфораиибнная  вмчислйтель- 
ная  псрфорациоина  изчислителна 
машина 

погружная  злектрйческая  пото- 
пима  електрическа  машина 
~ ,  полузакрь1тая  злектрйческая  по- 
лузакрита  |полуз<ндитена1  елек¬ 
трическа  машина 

~  последовател ьного  действия,  вм- 
числйтельная  изчислителна  ма¬ 
шина  с  последователно  действие 
~  постоянното  тока  машина  за  по- 
ст описи  ток 

пнлезащищенная  прахозащитс- 
на  машина;  машина,  защитена  от 
прах 
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пятиадресная  ( изчислителна ) 

аетадресна  машина 
расшифрбвочная  разшифровъч- 
на  машина 

~  с  внутренним  самовозбуждением 

машина  с  вътрешно  самовъзбуж- 
дане 

~  с  водорбднмм  охлаждением  мошн- 
на  с  водородно  охлаждане 
~  с  водянмм  охладйтелем  машина 
с  воден  охладител 

~  с  воздушньм  охладйтелем,  вен- 
тилйруемая  вентилирана  машина 
с  въздушно  охлаждане 
~  с  естественнмм  охлаждением, 
злектрйческая  електрическа  маши¬ 
на  с  естествено  охлаждане 
~  с  жйдкостммм  охлаждением  ма¬ 
шина  с  течно  охлаждане 
~  с  замкнутой  системой  венти¬ 
лации  машина  със  затворена  си¬ 
стема  на  вентилация 
синтаксйческ&я  вмчислйтельная 
синтактична  изчислителна  ма¬ 
шина 

синхрбнная  синхронна  машина 
синхрбнная  цифровая  в  ьс  числи - 
тельная  синхронна  цифрова  из¬ 
числителна  машина 
~  с  искусственньгм  охлаждением 
машина  с  изкуствено  охлаждане 
—  с  незавйсимой  вентиляцией  маши¬ 
на  с  независима  вентилация 
~  с  незавйсимьш  возбуждением  ма¬ 
шина  с  независимо  възбуждане 
сортировальная  сортираща  ма¬ 
шина 

~  с  охлаждаемой  ребрйстой  по- 
верхностью,  злектрйческая  елек¬ 
трическа  машина  с  ребреста  ох¬ 
лаждана  повърхност 

специализйрованная  вмчислй- 
тельная  специализирана  изчисли¬ 
телна  машина 

,  специализйрованная  цифровая 

специализирана  цифрова  машина 

~  с  принудйтельньш  охлаждением, 
злектрйческая  електрическа  маши¬ 
на  с  принудително  охлаждане 

~  с  разбмкнутой  системой  вентиля- 
ции,  злектрйческая  електрическа 
машина  с  отворена  система  на 
вентилация 
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с  ребрйстой  поверхностью,  злек- 
трйческая  електрическа  машина 
с  ребреста  повърхност 
~  с  самовозбуждением,  злектрй- 
ческая  електрическа  машина  със 
самовъзбуждапе 

~  с  самоохлаждением,  злектрйчес- 
кая  електрическа  машина  със  са- 
моохлажданс 

стиральная  злектрйческая  пе¬ 
рална  електрическа  машина 
— ,  суммйрующая  сумираща  машина 
счетная  сметачна  машина 
счетно-аналитйческая  сметачно- 
аналитична  машина 
счстно-клавйшная  сметачно-кла¬ 
вишна  машина 

счетно-перфорационная  сметач- 
но-перфорацнонна  машина 
~ ,  счетно-перфорационная  вспомо- 
гательная  сметачно-перфорацион- 
на  спомагателна  машина 
счетно-перфорационная  основ- 
ная  сметачно-перфорационна  ос¬ 
новна  машина 

~ ,  счетно-перфорационная  сиеци- 

альная  смета  чно-перфорацион  на 
специална  машина 
трения,  злектрйческая  електри¬ 
ческа  машина  с  триене 
трехадресная  триад ресна  машина 
трехфазная  злектрйческая  три¬ 
фазна  електрическа  машина 
~  Тьюринга  изч.  машина  на  Тюрииг 
~ ,  узнающая  авт.  познаваща  ма¬ 
шина 

универсальная  вмчислйтельная 

универсална  изчислителна  машина 
управляющая  аат.  управляваща 
машина 

фазная  асинхрбнная  фазна  асин¬ 
хронна  машина 
фла нцевая  фланцова  .машина 
~ ,  цифровая  цифрова  машина 

цифровая  вмчислйтельная  циф¬ 
рова  изчислителна  машина 
цифровая  злектронная  електрон¬ 
на  цифрова  машина 

~ ,  четмрехадресная  четириадрсспа 
машина 

,  звристйческая  вмчислйтель¬ 
ная  еврнстичпа  изчислителна  ма¬ 
шина 


_ _ МЕД 

злектрйческая  електрическа  ма¬ 
шина 

злектровмжимальная  електри¬ 
ческа  центрофуга  |  изстисквачка] 
злектрогладйльная  електриче¬ 
ска  машина  за  гладене 
злехтромеханйчесиая  вмчисли- 
тельная  електромеханична  изчис¬ 
лителна  машина 
злектронная  аналоговая  вмчис¬ 
лйтельная  електронна  аналогова 
изчислителна  машина 
злектронная  вмчислйтельная 
електронна  изчислителна  машина 
злектронная  логйческая  електрон¬ 
на  логична  машина 
злектронная  цифровая  вмчис¬ 
лйтельная  електронна  цифрова 
изчислителна  .машина 
явнопблюсная  синхронная  явно- 
нолюсна  синхронна  (електриче¬ 
ска)  машина 

машина-автомат  ж  машина-автомат, 
а вто м а тичня  м а ш и н а 
машйна-аналог  ж  машина-аналог, 
аналогова  машина 

м  а  ш  й  н  а-  м  од е л  ь  ж  машина-  модел ,  м  о - 
делна  машина 

машйна-советчик  ж  машина-съвет¬ 
ник 

машини  ж  лш . ,  счетно-перфораци- 
оннме  цифровме  сметачно-перфо- 
рационни  цифрови  машини 
маяк  м  фар,  маяк 

глиссанднмй  плъзгащ  сс  фар 
курсовбй  курсов  фар 
~ ,  маркери ьш  маркировъчен  радио- 
фар 

посадочнмй  ав.  фар  за  кацане 
радиоенгнальнмй  радиосигналсн 
фар 

~ ,  радиолокацибннмй  радиолока- 
цнонен  фар 

ультразвуковой  ултразвуков  фар 
маятник  м  махало 

злектроннмй  електронно  махало 
маятниковмй  махалеи 
мегаватт  м  мегават 
мегафбн  м  мегафон 
мегбмметр  м  мегаомметър 
медиана  ж  мат.  медиана 
меднозакиснмй  медноокисен 
меднмй  меден 
медь  ж  мед 
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злектролитйческая  електролит¬ 
на  мед 

междоузлие  с  кристаллов  междувъз- 
лие  на  кристали 
меза-диод  м  меза-диод 

диффузибнньш  дифузен  меза- 
диод 

зпитаксиальньш  епитаксиален 
меза-диод 

меза- транзистор  м  меза-транзистор 
( разновидност  на  драйфов  транзи¬ 
стор,  изработен  по  пътя  на  ди- 
фузията  и  примеси  на  газови  сре¬ 
ди  меза  —  горно  плато ) 
мезон  м  мезон 

мелькание  с  мяркане;  просветване, 
пробляспане;  мигане,  трепкане 
мембрана  ж  мембрана 

грамофбнная  грамофонна  мем¬ 
брана 

затормбженная  спряна  [блоки¬ 
рана]  мембрана 
конйческая  конусна  мембрана 
металлйческая  метална  мембрана 
своббдная  свободна  мембрана 
телефбнная  телефонна  мембрана 
угольная  въгленова  мембрана 
мемйстор  м  мемистор 
мера  ж  мярка 

~  информации  мярка  за  информа¬ 
ция 

мерцание  с  проблясване,  просвет¬ 
ване 

~  изображения  проблясване  на  из¬ 
ображение 

~  катода  трепкане  на  катод  (не¬ 
правилни  колебания  на  величината 
на  емисионния  ток  на  активизи¬ 
ран  катод 
место  с  място 

раббчее  А  работно  място  А 
раббчее  В  работно  място  В 
геометрйческое  геометрично  мя¬ 
сто 

~  ответвления  място  па  отклоня¬ 
ване 

~  телефонйстки,  раббчее  работно 
място  на  телефонистка  (при  ръч¬ 
на  телефонна  централа) 
метадйн  м  метадин,  метадин-гене- 
ратор 

метал вйн  м  металвин  (поливинил- 
ацетилов  емайллак ) 
металл  м  метал 


металлизация  ж  метализация  (по 
повърхността  на  твърди  диелек¬ 
трици  ) 

метеорадиолокатор  м  мстеорадиоло- 
катор 

метеорадиолокация  ж  метеорадиоло- 
кация 

метка  ж  белег,  знак 

измерйтельная  измервателен  знак 
калибрацибнная  калибрационен 
знак 

метод  м  метод,  начин 
~  актйвного  ответа  метод  на  акти¬ 
вен  отговор 

аналитйческий  аналитичен  ме¬ 
тод 

~  апроксимации  авт.  метод  на  ап- 
роксимация,  апроксимационен  ме¬ 
тод 

асимптотйческий  мат.  асимпто- 
тичеи  метод 

~  биений  метод  на  биения 
~  ведущего  луча  метод  на  водещ 
лъч 

~  взаймной  нагрузки  метод  на 
взаимно  натоварване 
~  визуального  пеленгования  метод 
на  визуално  пеленговане 
~  временното  разделения  каналов 
метод  на  временно  разделяне  на 
канали 

~  временнбй  селекции  метод  на 
временна  селекция 
~  возмущений  метод  на  смущенията 
время-ймпульеньш  време-им- 
пулсен  метод 

~  виделения  области  устбйчивости 

метод  за  отделяне  на  областта 
на  устойчивост 

^  гармонйческого  баланса  метод  на 
хармоничния  баланс 
графоанал итйческий  графо -ана¬ 
литичен  метод 

/>■'  двойни х  ймпульсов  метод  на 
двойните  импулси 

~  двух  точен  двуточков  метод 

двухеигнальний  двусигнален  ме¬ 
тод 

дифференциальньш  диференциа¬ 
лен  метод  (на  измерване) 

~  добавочного  полушага  метод  на 
допълнителната  полустъпка 
~  заметения  метод  на  заместване 
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~  зеркального  отражения  метод  па 
огледално  отражение 
~  зонда  соидов  метод 
~  измерения  метод  на  измерване 
~  измерения  сопротивления  място 
за  измерване  па  съпротивления, 
съпротивителен  метед 
~  изоклйн  метод  на  изоклините 
~  ймпульсной  модуляции  метод  на 
импулсна  модулация 
~  интегральнмх  оценок  метод  на 
интегрални  преценки 
интерференционньш  интерфе- 
ренционен  метод 
интератйвнь1Й  изч.  итерацнонен 
метод 

калориметрйческий  калоримет- 
ричен  метод 

~  касательних  метод  на  допира¬ 
телни 

~ ,  качественньш  метод  на  качество 
когерентно-ймпульснмй  кохе- 
р  ен  т  н  о  -  и  м  и  у  л  с  ен  м  сто  д 
~  кодйрования  метод  на  кодиране 
~  кодйрования,  двойчнмй  двоичен 
[дуален,  бинарен!  метод  на  коди¬ 
рано 

~  кодйрования,  декадньш  вж.  ме¬ 
тод  кодйрования,  десятйчний 
~  кодйрования,  десятйчний  десе¬ 
тичен  [декаден!  метод  на  кодиране 
~  кодйрования,  дуальньш  вж.  ме¬ 
тод  кодйрования,  двойчньш 
кбдо-ймпульснмй  кодо-импулсеи 
метод 

компенсационни»  компенсацио¬ 
нен  метод 

~  компилации  авт.  метод  на  ком¬ 
пилацията 

~  корневого  годографа  авт.  метод 
на  ходографа  на  корени 
~  корреляции  корелацнонен  метод 

корреляционний  вж.  метод  кор¬ 
реляции 

косвеннмй  косвен  метод 
~  Краруппа  метод  на  Краруп 
~  Лобачевского  метод  на  Лобачев- 
ски 

~ •  Ляпунова  мат.  метод  на  Лялу- 
нов,  прав  метод 

~  малого  параметра  метод  на  мал¬ 
кия  параметър 

~  малмх  колебания  метод  на  мал¬ 
ките  колебания 


~  минимизации  метод  на  миними¬ 
зация 

~  модуляции  метод  на  модулация 
~  «Моите- Карло»  авт.  метод  «Мои¬ 
те-  Карл о» 

~  наискорейшего  спуска  метод  на 
най-бързо  слизане  [спускане! 
нулевой  нулев  метод 
~  нулеви  х  биений  метод  на  нулеви 
биения 

оператори Ь1Й  операционен  метод 
~  определения  углов,  гониометрй- 
ческий  гонпометричен  метод  за 
определяне  на  ъгли 
~  отдельннх  потерь  метод  на  раз¬ 
делни  загуби 

~  отклонения  метод  па  отклонение 
~  отраженного  световбго  пучка  ме¬ 
тод  на  отразения  светлинен  сноп 
~  парних  зхо  метод  на  двойно  ехо 
~  пеленгации  метод  на  пелеигу- 
ване  [пеленгираие,  засичане! 

~  пеленгации,  интерференционньш 
ннтерферениионен  метод  на  пе- 
леигуване 

~  пеленгации  по  максимуму  метод 
на  пеленгуваие  по  максимум 
~  пеленгации,  фазово-амплитуд- 
ний  фазово-амплитуден  метод  на 
пеленгуваие 

~  первого  приближения  мат.  метод 
на  първото  приближение 
~  Петерсена  метод  на  Петерсен 
~  поиска  авт.  метод  на  търсене 
~  последовательних  интервалов  ме¬ 
тод  на  последователни  интервали 
~  последовательних  приближений 
метод  на  последователни  прибли¬ 
жения 

~  постоянното  числа  ймпульсов 
с  одинаковим  качественньш 
прйзнаком  метод  за  постоянния 
брой  импулси  с  еднакви  качестве¬ 
ни  признаци 

потенциометрйческий  потенцио¬ 
метри  чен  метод 

приближенний  метод  на  прибли¬ 
жения,  приблизителен  метод 
~  проб  метод  на  проби 

~  программйрования,  операторньш 
операторен  метод  за  програмиране 
прямой  вж.  метод  Ляпунова 

~  Пупйна  метод  на  Пупин 
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радиолокацибннмй  радиолока- 
ционен  метод 

~  расположения  в  степенние  рядм 

метод  иа  разлагане  в  степенни 
редове 

резонаненьш  резонансен  метод 
~  Рйтца  метод  на  Риц 
~  Рунге  метод  иа  Рунге 
~  Рунге — Кутта  метод  на  Рунге — 
Кут 

—  самонаведения,  актйвнмй  акти¬ 
вен  метод  за  самонасочване 
~  самоторможения  метод  на  само- 
спиране 

~  секущих  метод  на  секущи 

символйческий  символичен  метод 
~  сопротивления  метод  за  измер¬ 
ване  на  съпротивление 
~,  спектральньш  спектрален  метод 
~,  стробоскопйческий  стробоскопи- 
чен  метод  (на  измерване ) 

~  термбметра  метод  на  термометъра 
(за  измерване  на  температура ) 
~  термопарн  метод  на  термодвойка 
(за  измерване  на  температура) 
~  тбчечного  преобразования  метод 
на  точково  преобразуване 
~  трапецеидальньгх  чаетбтннх  ха- 
рактерйстик  метод  на  трапецо¬ 
видни  честотни  характеристики 
~  фазовой  плоскости  метод  на  фа¬ 
зова  плоскост 
~  Фурье  метод  на  Фурие 
~  чаетбтного  разделения  метод  на 
честотно  разделяне 

чаетбтньш  честотен  метод 
~ ,  чйсленно-графйческий  числено- 
графичен  (метод 

чйсло-ймпульсньш  число-импул- 
сен  метод 

~  Зйлера  метод  на  Ойлср 
~  зквивалентной  линеаризаиии  ме¬ 
тод  на  еквивалентна  линеаризация 
,  знергетйческий  енергиен  метод 

~  знергетйческого  баланса  метод  на 
енергийния  баланс 
метрология  ж  метрология 
механйзм  м  механизъм 

анкерньш  котвен  механизъм 

астатйческий  измерйтельньш  ас- 

татичен  измервателен  механизъм 

блокирбвочньш  блокиращ  меха¬ 
низъм 


буквопечатающий  буквопечатащ 
механизъм,  печатащо  устройство 
~  ввбдм  перфокарт  механизъм  за 
въвеждане  на  перфокарти 
включающий  включващ  механи 
зъм,  механизъм  на  включване 
вспомогательньгй  спомагателен 
механизъм 

вторйчнмй  вторичен  механизъм 
(на  вторичен  часовник ) 

~ вмключающий  изключващ  меха¬ 
низъм 

вмчислйтельнмй  изчислителен 
( сметачен )  механизъм 
гидравлйческий  исполнйтельньш 
хидравличен  нагласяващ  механи¬ 
зъм 

двйжущий  задвижван  [двигате¬ 
лен!  механизъм 

двухрамочнмй  измерител ьньш  из¬ 
мервателен  механизъм  с  две  бобини 
деблокйрующий  деблокиращ  ме¬ 
ханизъм 

дешифраторньш  дешифраторен 
[дешифриращ]  механизъм 
дешифрйрующий  вж.  механйзм, 
дешифраторньш 

дйсковьш  злектросцепляющий 

електрически  шайбен  [дисков] 
куплунг  [съединител] 
дистанцибнньш  счетньш  дале- 
коотброяващ  механизъм 
добавочньш  колеснмй  контактен 
двигател  (при  електрическа  ча¬ 
совник  ) 

заводнбй  пружйнньш  механизъм 
с  навиваща  се  двигателна  пружина 
~,  задающий  подаващ  механизъм 
замедляющий  забавящ  механи¬ 
зъм 

~ ,  запирающий  заключващ  меха¬ 
низъм,  заключалка,  ключалка 
запйсьтающий  записващ  (пи¬ 
шещ]  механизъм 

~ ,  измерйтельньш  измервателен  ме¬ 
ханизъм 

индукцибнньш  измерйтельньш 

индукционен  измервателен  меха¬ 
низъм 

интегрйрующий  интегриращ  ме¬ 
ханизъм 

~  искателя,  двйжущий  двигателен 
механизъм  на  избирач 
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исполнйтельньш  изпълнителен 
меха иизъм 

кассйрующий  касиращ  механизъм 
кбдовьш  кодов  механизъм 
конйческий  планетарньш  кону¬ 
сен  иланетарен  механизъм  (с  ко¬ 
нусни  зъбни  колела) 
контактньж  контактен  механи¬ 
зъм 

кулачкбвьш  гърбичен  механи¬ 
зъм 

лентопротяжной  леитогранспор- 
тен  механизъм 

~ ,  логометрйческий  измерйтельнмй 

логометричеи  измервателен  меха- 
н  изъм 

магнитофбна,  лентопротяжной 

лентотранспортен  магнитофонен 
механизъм 

магнитозлектрйческий  измерй- 
тельний  магнитоелсктрически  из¬ 
мервателен  механизъм 
~ ,  многокамерньш  измерйтельньш 

многокамерен  измервателен  меха¬ 
низъм 

наббрньш  наборен  механизъм 
объемний  злектростатйческий 
измерйтельньш  електрически  из¬ 
мервателен.  механизъм  с  промен¬ 
лив  диелектрик 

перфорйрующий  перфориращ  ме¬ 
ханизъм 

печатающий  печатащ  механизъм 
планетарннй  планегарен  меха¬ 
низъм  (при  елекшр.  часовник) 
поворбтньш  антеннмй  антенен 
въртящ  механизъм 
~  пробоя,  лавйннмй  лавинен  меха¬ 
низъм  на  пробив 

~  пробоя,  туннельньтй  механизъм 
на  тунелен  пробив 
~  проводймости,  дь!рочнь1Й  дупчест 
механизъм  на  проводимост 
~  проводймости,  злектрбнньш  елек¬ 
тронен  механизъм  на  проводимост 
программньш  програмен  меха- 
н  изъм 

~  рассеяния  механизъм  на  разсей¬ 
ване 

~  рассеяния  ноейтелей  тока  меха¬ 
низъм  за  разсейване  носителите 
на  ток 

счстнмй  броячен  механизъм 
~  счетчика  брояч  на  електромер 


~  установки  на  нуль  механизъм 
за  установяване  на  нула 
~  хода,  колееньш  двигателен  меха¬ 
низъм  от  зъбни  колела  (на  елекшр . 
часовник) 

центробежннй  центробежен  ме¬ 
ханизъм 

механизация  ж  механизация 

информацибннмх  раббт  механи¬ 
зация  на  информационните  работи 
механика  ж  механика 

волновая  вълнова  механика 
теоретйческая  теоретична  ме¬ 
ханика 

механотрон  м  механотрон 
мигание  с  мигане;  трепкане 
мигать  мигам,  мигвам;  трепкам 
микалекс  м  ми  кал  екс  (пластмаса 
от  свързващо  вещество  стъкло  и 
пълнител  слюда  на  прах) 
микалента  ж  микалента 
микамйт  м  микамит  (фирмено  на¬ 
звание  за  слюдинит) 
миканйт  м  фирм.  миканит  (изола¬ 
ционен  материал  от  слюдени  люс¬ 
пи,  св7>рзани  със  смола  или  битум) 
гйбкий  гъвкав  миканит 
коллекторньш  колекторен  мика¬ 
нит 

нагревоетбйкий  нагревоустойчив 
миканит 

прокладочньш  дистанционен  ми¬ 
канит  (за  шайби  и  други  дистан¬ 
ционни  части  ) 

~ ,  формбвочньш  формовъчен  мика¬ 
нит 

микафблий  м  микафолио  (във  фор¬ 
мовъчен  миканит) 
микашелк  м  миканит  с  подложка  от 
копринена  хартия 
микроблок  м  микроблок 

полупроводников Ь1Й  полупровод¬ 
ников  микроблок 
микроволна  ж  микровълна 
микровблновь1Й  микровълнов 
микровмключатель  м  микропрекъс- 
вач,  микропревключвател 
микродибд  м  микродиод 
микрозапись  ж  микрозапис 
микроканавка  ж  микробразда 
микрокоманда  ж  микрокоманда 
микрбметр  м  микрометър 

индуктйвньш  индуктивен  микро¬ 
метър 


мик 
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злектрбннмй  електронен  микро¬ 
метър 

микроминиатюр  изация  ж  микромн- 
ниатюризация 

~  злектрбнной  аппаратурм  микро- 
м и ниатюр изация  на  електронна 
апаратура 

микромбдуль  м  микромодул 
микромодульн  Ь1Й  микромодулен 
микропрйвод  м  микрозадвижване 
микропрограмма  ж  микропрограма 
микрорадиометр  м  микрорадиометър 
микроскоп  м  микроскоп 
~ ,  злектрбннмй  зеркальнмй  елек¬ 
тронен  огледален  микроскоп 
— •,  интерференцибннмй  злектрбн- 

к Ь1  й  интсрферснцпонен  електро¬ 
нен  микроскоп 

магнйтнмй  злектрбннмй  маг¬ 
нитен  електронен  микроскоп 
отражательнмй  злектрбннмй  от¬ 
ражателен  електронен 
протони мй  протонен  микроскоп 
~  рентгеновений  теневбй  рентгенов 
микроскоп  със  засенчвано 
~  с  бегущйм  лучбм  микроскоп  с 
бягащ  лъч 

~ ,  телевизибннмй  телевизионен  ми¬ 
кроскоп 

термозлектрйческий  гермоелек- 
трически  микроскоп 
ультразвуковбй  ултразвуков  ми¬ 
кроскоп 

ультрафиолстовмй  телевизибн¬ 
нмй  ултравиолетов  телевизионен 
микроскоп 

злектрбннмй  електронен  микро¬ 
скоп 

~ ,  злектростатйческий  злектрбн¬ 

нмй  електростатичен  електронен 
микроскоп 

змиссибннмй  емисионен  микро¬ 
скоп 

микроскопйя  ж  микроскопия 
микросхема  ж  микросхема 
микротакт  м  микротакт 
~  раббтм  машини  микротакт  иа 
работа  иа  машина 
микротелефбн  м  микротелефоп 
микротермосопротивление  с  микро- 
термосъпротивление 
микротермостат  м  микротермостат 
термозлектрйческий  тер.моелек- 
трнчески  микротермостат 


микротбм  с  микротом 
м икротра нз йстор  м  микротранзи- 
стор 

микротрбн  м  микротрон,  електронен 
циклотрон 

микрофон  м  микрофон 

антишумовбй  нротивошумоо  ми¬ 
крофон 

безбатарейнмй  базбатериен  ми¬ 
крофон 

безмембраннмй  безмембранеи  ми¬ 
крофон 

безобрмвнмй  безпрекъсващ  ми¬ 
крофон  (с  въгленова  зърна ) 
блйжний  микрофон  за  близко 
разстояние 

вмеокобмнмй  високоомен  микро¬ 
фон 

~  градиента  давления  микрофон 
за  градиента  на  налягане 
губнбй  микрофон,  задействуван 
с  устните 

~  давления  микрофон  за  налягане 
дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  микрофон 

емкостнмй  капацитивен  микро¬ 
фон 

збндовмй  микрофон -сонда 
измерйтельнмй  измервателен  ми¬ 
крофон 

индуктйвнмй  индуктивен  мик¬ 
рофон 

ибннмй  йонен  микрофон 
катушечнмй  бобинен  микрофон 
~ ,  конденсаторнмй  кондензаторен 
микрофон 

кристаллйческий  кристален  ми¬ 
крофон 

ленточнмй  лентов  микрофон 
~ ,  линейнмй  линеен  микрофон 
~ ,  магнитострикцибннмй  магнито- 
стрикциоиен  микрофон 
направленнмй  насочен  микрофон 
наетбльнмй  микрофон  за  маса 

ненацравленнмй  многопосочен 
[ненасочен]  микрофон 

низкобмнмй  нискоомен  микро¬ 
фон 

однонаправленнмй  еднопосочен 
микрофон 

остронаправленнмй  остроиасо- 
чен  микрофон 

подвеенбй  висящ  микрофон 
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,мод 


~ ,  пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трически  микрофон 
~  с односторбнней  направленностью 
микрофон  с  едностранно  насочване 
~  с  подвижной  катушхой  микрофон 
с  подвижна  бобина 
студййнь|й  студиен  микрофон 
~  с  управляемой  направленностью 
микрофон  с  управляемо  насочване 
термйческий  термичен  микрофон 
угольнмй  въгленов  (контактен) 
микрофон 

~ ,  злектродинамйческий  електро- 
динамичен  микрофон 

злектромагнйтньш  електромаг¬ 
нитен  микрофон 

~ ,  злектрбнньш  електронен  микро¬ 
фон 

злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  микрофон 

зталбнньш  еталонен  микрофон 
ячейковьш  клетъчен  микрофон 
микрофбнньш  микрофонен 
микрохолодйльник  м  микрохладил- 
ннк 

микрозлектрбника  ж  микроелектро¬ 
ника 

микроелемент  м  микроелемент 
микроязь!к  м  микроезик 
мйкшер  м  смесител 
~  звуковьгх  сигналов  смесител  на 
звук 

телевизионнь1Й  смесител  на  об¬ 
рази 

минимакс  м  минимакс 
минимизация  ж  минимизация 
мйнимум  м  минимум 
~ ,  интерференцйоннмй  интерферен- 
ционен  минимум 

~  среднеквадратйчной  ошйбки  ми¬ 
нимум  на  средноквадратична  греш¬ 
ка 

миноискатель  м  минотърсач 
минор  м  минор 
мйнус  м  минус 

ббщий  общ  минус 
минута  ж  минута 
митрбн  м  мит рои 
мишень  ж  мишена 
мнемоника  ж  мнемоника 
мнемонйческий  мнемоничен 
мнемосхема  ж  мнемосхема 
многоволновбстость  ж  многовълно- 
вост 


многовблновьш  многовълнов 
многожйльность  ж  многожилиост 
(кабел  с  повече  от  един  проводник ) 
многоканальньш  многоканален 
многокаскадньш  многостъпален 
многолепесткбвьш  многолистов 
многопроводнбй  многопроводеи 
многоступенчатьш  многостепенен 
многофазни й  многофазен 
многочлен  м  многочлен 
мнбжитель  м  множител 

интегрйрующий  интегриращ  мно¬ 
жител 

~ ,  маештабньш  мащабен  множител 
~  ослабления  множител  на  ослаб- 
ване 

семантйческий  семантичен  мно¬ 
жител 

моделйрование  с  моделиране 

аналоговое  аналогово  моделира¬ 
не 

математйческое  математическо 
моделиране 

злектрйческое  електрическо  мо¬ 
делиране 
модель  ж  модел 

аналоговия  аналогов  модел 
динамйческая  динамичен  модел 
~  для  анализа  цепей  модел  за  ана¬ 
лиз  на  верига 

кибернетйческая  кибернетичен 
модел 

линейния  управляемия  линеен 
управляем  модел 
математйческая  математичен  мо¬ 
дел 

матричния  матричен  модел 
~  обучаемости  модел  на  обучаемост 
~  переменного  тока,  статйческая 
променливотоков  статичен  модел 
~  постоянното  тока,  статйческая 
постояннотоков  статичен  модел 
самонастрапвагсщаяся  самона- 
стройващ  се  модел 
физическия  физичен  модел 
зкономйческая  икономически  мо¬ 
дел 

~  злектрйческой  системм  модел  на 
електрическа  система 
злектро динамйческая  електро- 
динамичен  модел 
злектрбнная  електронен  модел 
модулйрование  с  модулираие 
~  ймпульсов  модулиране  иа  импулси 


мод 
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модул йрова н н  ьш  модулиран 

~  ймпульсами  модулиран  с  импулси, 
импулсно- модулиран 
—  по  амплитуде  модулиран  по  ам¬ 
плитуда,  а  м  п  л  и  т  у  д  но  -  м  од  у  л  и  р  а  1 1 
~  по  длйтельности  модулиран  по 
п  р  од  ъ  л  ж  и  т  е  л  н  ост 

~  по  плотности  модулиран  по  плът¬ 
ност 

~  по  скорости  модулиран  по  ско¬ 
рост 

~  по  фазе  модулиран  по  фаза,  фа- 
зово-модулиран 

— ■  по  частоте  модулиран  по  честота, 
честотно-модулирап 
~  ш у мами  модулиран  с  шумове 
м  од  у  л  й  ро  ва  т  ь  м  од  ул  и  р  а  м 
модулометр  м  модуломер 
модул ь  м  модул 

~  комплексното  числа  модул  на 
комплексно  число 

~  ксзффициента  отражения  модул 
на  коефициента  на  отражение 
~  резонанса  модул  на  резонанс 
модулатор  м  модулатор 
~,  амплитудния  амплитуден  моду¬ 
латор 

баланеньш  балансен  модулатор 
~,  баланеньш  ламповьш  балансен - 
лампов  модулатор 
вибрационньш  вибрационен  мо¬ 
дулатор 

~ ,  временной  модулатор  за  време 
злектрйческий  внсокочувствй- 
тельньш  високочувствителен  елек¬ 
трически  модулатор 
~ ,  диоди  ьш  д йоден  .модулатор 
~ ,  ймпульснь|й  импулсен  модула¬ 
тор 

~ ,  кольцевой  пръстеновиден  моду¬ 
латор,  ринг-модулатор 
купроксн ьш  злектрйческий  мед- 
иоокисен  електрически  модулатор 
магнйтньш  магнитен  модулатор 
~ ,  мбетиковмй  мостов  модулатор 
обьшньш  ламповьш  обикновен 
лампов  модулатор 
релейнъш  релеен  модулатор 
~  света  модулатор  на  светлина 
~  света,  магнитооптйческий  маг- 
нитооптичен  модулатор  па  свет¬ 
лина 

^  света,  злектрооптйческий  елек- 
трооптически  модулатор 


~  телеграфи Ь1Й,  тональньш  теле¬ 
графен  тонален  модулатор 
~  тиратронньш,  ймпулсьнмй  тира- 
тронен  импулсен  модулатор 
фазов  ми  фазов  модулатор 
феррйтовьш  феритов  модулатор 
~,  ферромагнйтний  феромагнитен 
модулатор 

фотозлементньш  фотоелементен 
модулатор 

цветовой  цветен  модулатор 
частотньш  честотен  модулатор 
широтно -ймпульснмй  ш.иринно- 
импулсен  модулатор 
~  зкепозйции  модулатор  на  експо¬ 
зиция 

злектрйческий  електрически  .мо¬ 
дулатор 

модуляция  ж  1.  модулация  2.  мо¬ 
дулирано 

амплитудная  амплитудна  моду¬ 
лация 

амплитудно- ймпульсная  ампли¬ 
тудно-импулсна  модулация 
амплитудно-частотная  ампли¬ 
тудно-честотна  модулация 
анбдная  анодна  модулация 
анодно -зкранная  анодноекранна 
модулация 

баланеная  балаисна  модулация 
~  без  искажений  модулация  без 
изкривяване 

взаймная  взаимна  модулация 
~  в  квадратуре  еж.  модуляция, 
квадратурная 

внешняя  външна  модулация 
внутренняя  вътрешна  модулация 
временная  модулация  по  време 
временная  ймпульсная  импулсна 
модулация  по  време;  време-им¬ 
пулс  н  а  модул аци я 
время-ймпульснаи  врсме-импулс- 
н а  модулация 

вторйчная  вторична  модулация 
двойная  двойна  модулация 
двусторбнняя  широтная  йм¬ 
пульсная  двустрално-ширинно-им- 
пулсна  модулация 
двухтональная  двутонална  моду¬ 
лация 

дифференциальная  диференциал¬ 
на  модулация 

длйтельно-ймйульсная  продъл¬ 
жително-импулсна  модулация 


169 


дбплеровская  Доплерова  моду¬ 
лация 

звуковая  звукова  модулация 
ймпульсная  импулсна  .модулация 
~ ,  ймпульсная  временная  вж.  мо¬ 
дулация,  временная  ймпульсная 
— ,  ймпульсно-кодовая  вж.  модуля¬ 
ция,  кбдовая  ймпульсная 
— катодная  катодна  модулация 
квадратурная  квадратурна  мо¬ 
дулация 

~  класса  А  модулация  в  клас  А 
класса  В  модулация  в  клас  В 
кбдовая  ймпульсная  кодово-им¬ 
пулсна  модулации 
контрольная  контролна  модула¬ 
ция 

линейная  линейна  модулация 
мешающая  пречеша  модулация 
многоканальная  многоканална 
модулация 

многократная  многократна  мо¬ 
дулация 

многоступенчатая  многостепен- 
на  модулация 

~  на  анод  вж.  модуляция,  анбдная 
~  на  защйтную  сетку  модулация 
на  защитна  решетка 
—  на  катод  вж.  модуляция,  катбд- 
ная 

на  управляющую  сетку  модула¬ 
ция  с  управляваща  решетка 
~  на  зкранйрующую  сетку  модула¬ 
ция  с  екранираща  решетка 
негатйвная  негативна  модула¬ 
ция 

,  неискаженная  неизкривена  мо¬ 
дулация 

однократная  еднократна  моду¬ 
лация 

,  однополбеная  еднолентова  моду¬ 
лация 

односторонняя  широтная  йм- 
лульсная  едностранно  ширинно- 
нмпулсна  модулация 

~ ,  оптйческая  оптична  модулация 

освещеннссти  модулация  на  ос¬ 
ветеност 

паразйтная  паразитна  модула¬ 
ция 

перекрестная  кръстосана  моду¬ 
лация 


мод 


~  плбтности  злектрбнного  потока 

модулация  па  плътността  на  елек¬ 
тронен  поток 

поббчная  вж.  модуляция,  на- 
разйтная 

~  поглощением  модулация  с  по¬ 
глъщане 

~  по  длйтельности,  ймпульсная 

импулсна  модулация  по  продъл¬ 
жителност 

позитйвная  позитивна  модула¬ 
ция 

полезная  полезна  модулация 
пблная  пълна  модулация 
~  помехой  модулираие  с  шум 

противофазная  противофазова 
модулация 

~ ,  псевдофазовая  псевдофазова  мо¬ 
дулация 

~  радиовблн,  взаймная  взаимна  мо¬ 
дулация  на  радиовълни 
~  с  добавочньши  фазов  мм  и  углами 
модулация  с  добавъчни  фазови 
ъгли 

сеточная  решетъчна  модулация 
~  сеточньш  смещением  модулация 
с  решетъчно  преднапрежение 
синусоидальная  синусоидна  мо¬ 
дулация 

синхрбнная  синхронна  модула¬ 
ция 

~  скорости  модулация  на  скорост 
скоростная  скоростна  модулация 
~  смещением  модулация  с  предна¬ 
прежение 

сопутствукицая  съмодулация 
стереофонйческая  стереофонична 
модулация 

~  толщинй  базм  модулация  на 
дебелина  па  база 
тональная  тонална  модулация 
угловая  ъглова  модулация 
ускополбсная  частотная  тесно- 
лентова  честотна  модулация 
фазовая  фазова  модулация 
фазовая  ймпульсная  фазово- 
импулсна  модулация 
частотная  честотна  .модулация 
частотная  ймпульсная  честотно- 
импулсна  модулация 
^  частотм,  пилеобразная  трионо- 
образна  модулация  на  честота 
широкополбеная  частотная  ши¬ 
роколентова  честотна  модулация 
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~ .  ширстная  шириинл  1широчинна| 
модулация 

~,  ширбтно-ймпульсная  шириипо- 
импулсна  модулация;  модулация 
па  импулси  па  ширина 
шумова я  шумова  модулация 
~ ,  шумовая  частотная  шумова  че¬ 
стотна  модулация 
зкранная  модулация  иа  екранна 
решетка 

~  злектрбнного  луча  по  плбтности 

модулиране  на  електронен  лъч  по 
гъстота 

~,  змйттерная  емитерна  [излъчва¬ 
ща)  модулация 

~  яркости  яркостна  модулация 
мозайка  ж  мозайка,  мозаичен  елек¬ 
трод 

двусторонняя  двустранна  мо¬ 
зайка 

~  иконоекбпа  мозайка  на  иконо- 
скоп 

полупроводящая  полупроводе- 
ща  мозайка 

светочувствйтельная  светлинно- 
чувствителна  мозайка 
мозаичнмй  мозаичен 
молекула  ж  молекула 
молектрбника  ж  молектроника 
молибден  м  хим.  молибден 
молибденовьш  молибдеиов 
молизация  ж  молизация,  рекомби- 
ниране  на  йони 

молниезащйта  ж  гръмозащита,  мъл¬ 
ниезащита 

молниеотвбд  м  гръмоотвод,  мълние¬ 
отвод 

стержневбй  прътовиден  гръмо¬ 
отвод 

трбеовмй  гръмозащитно  въже 
молниеприемник  м  мълниеотвод,  гръ¬ 
моотвод 

мблния  ж  мълния,  светкавица 
линейная  линейна  светкавица 
плбекая  плоска  светкавица 
шаровая  кълбовидна  светка¬ 
вица 

момент  м  момент 

асинхронни#  асинхронен  момент 
вектори  ми  векторен  момент, 
момент  на  вектора 
вращающий  въртящ  момент 
вращающий  злектромагнйтнмй 
въртящ  електромагнитен  момент 


времени,  конечньш  краен  момент 
времеви,  начальшяй  начален  .мо¬ 
мент 

,  стягивающий  в  синхронйзм  син¬ 
хронизиращ  момент 
ДБЙжущий  движещ  момент 
динамйческий  динамичен  мо¬ 
мент 

дипбльньш  диполен  момент 
^  закручивания  момент  на  усук¬ 
ване 

закручивающий  усукващ  момент 
замьжания  контактов  момент  на 
затваряне  на  контактна  система 
инерции  инерционен  момент 
~  инерции,  приведенньш  приведен 
инерционен  момент 
кинетйческин  кинетичен  момент 
количества  движения  момент  на 
количество  на  движение 
корреляцибннмй  корелационеи 
момент 

магнйтньш  магнитен  момент 
маховбй  махов  момент 
~  нагрузки  товарен  момент 

номинальньш  номинален  момент 
орбитални мй  орбитален  момент 
~  первйчного  двигателя  момент  на 
първичния  двигател 
~  переключения  момент  на  пре¬ 
включване 

полезнмй  полезен  момент 
полезньш  тормозя  щ  и  й  полезен 

спирачен  момент 
предельньш  перегрузочний  до¬ 
пустим  претоварващ  момент 
~  при  номинальнай  нагрузке  елек¬ 
тродвигателя  момент  при  номи¬ 
нален  товар  на  електродвигателя 
противодействующий  противо- 
дей‘ствуващ  момент 
пусковбй  пусков  момент 
реактиви мй  реактивен  момент 
^  ейльг  момент  на  сила 

синхронизйрующий  синхрони¬ 
зиращ  момент 

синхроннь1Й  синхронен  момент 
~  сопротивления  съпротивителен 
момент 

статйческий  съпротивителен  мо¬ 
мент 

суммарньш  тормозной  сумарен 
спирачеи  момент 
^  тока  токов  момент 
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~ ,  тормознбй  спирачен  момент 
~  ,  тормоз ящий  при  холостбм  ходе 
спирачен  момент  при  празен  ход 
успокойтельнь1Й  успокоителен 
момент 

устанавливающий  установяващ 
момент 

~  холостбго  хода  момент  иа  пра¬ 
зен  ход 

~  частици,  индуктйрованньш  злек- 
трйческий  индуктиран  диполен 
електрически  момент 
злектрйческий  електрически  мо- 
мент 

монитор  м  монитор 
моноскбп  м  моноскоп 
монотбнность  ж  монотонност 
монотрон  м  монотрон 
монохроматйческий  монохроматичен 
монтаж  м  монтаж 

печатнмй  печатен  монтаж,  пе¬ 
чатна  схема 

злектрйческий  електрически  мон¬ 
таж 

монтажвоск  м  монтажвосък 
морозостбйкость  ж  студоустойчивост 
мост  м  мост 

автоматйческий  автоматичен  мост 
болометрйческий  болометричен 
мост 

вьтрямйтелъньш  изправителен 
мост 

вмсокочастбтньш  високочесто¬ 
тен  мост 

двойнбй  двоен  мост 
двойнбй  Т-образннй  двоен  Т- 
образен  мост 

декади ь|й  измерйтельньш  дека- 
ден  измервателен  мост 
дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  мост 

измери  тел  ьннй  измервателен 

мост 

комбинйрованньж  комбиниран 
мост 

короткозаммкающий  късосъеди- 
няващ  мост 
линейнмй  линеен  мост 
магазйннмй  магазинен  мост 
нелинейньш  нелинеен  мост 

неуравновешеннмй  неуравнове¬ 
сен  мост 

одинарньш  единичен  мост 


^  леременного  тока  мост  на  про¬ 
менлив  ток 

— ,  питающий  захранващ  мост 

полууравновешенньш  полуурав- 
н овесен  мост 

^  постоянното  тока  мост  за  постоя¬ 
нен  ток 

резонаненьш  резонансен  мост 
^  сравнения  сравнителен  .мост 
тахометрйческий  тахометричен 
мост 

тензометрйческий  тензометри- 
чен  мост 

Т-образннй  Т-образеи  мост 
~  Уитстбна  Уйтстонов  мост 

универсални ь»й  универсален  мост 
~ ,  уравновешеннмй  уравновесен 
мост 

уравнйтельньш  изравнителен 
мост 

фазовмй  фазов  мост 
фазосдвйгакиций  фазонзместващ 
мост 

частотомернмй  честотнозависим 
мост 

четьфехплечнмй  четирирамен 
мост 

—  Шеринга  Шерингов  мост 
мост ик  м  мост 

изоляцибнньш  изолационен  мост 
керамиковьш  керамичен  мост 
/^,  контакти ьш  контактен  мост 
~  реле  мост  на  реле 
мостовбй  мостов 
мбщность  ж  мощност 

актйвная  активна  мощност 
акустйческая  акустична  мощност 
~  в  ймпульсе  импулсна  мощност 
~  в  непрермвном  режйме  мощност 
в  непрекъснат  режим 
~  в  режйме  молчания  мощност  в 
режим  иа  мълчание 
входная  входна  мощност 
вь1Сокочастбтная  високочестот¬ 
на  лющност 

вьаходная  изходна  мощност 

вмходная  отноейтельная  изходя¬ 
ща  [изходна!  относителна  мощност 

допустймая  допустима  мощност 
звуковая  звукова  мощност 

звуковмх  колебай  и  й  мощност  на 
звукови  трептения 
излучаемая  излъчвана  мощпо:т 


мощ 
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~  излучения  мощност  на  излъчване, 
излъчвател  на  мощи ост 
ймпульсная  импулсна  мощност 
кажущаяся  привидна  мощност 
колебательная  колебателна  мощ¬ 
ност 

~ -  максималъная  максимална  мощ¬ 
ност 

мгновенная  моментна  мощност 
~,  механйческая  механическа  мощ¬ 
ност 

~,  минимальная  минимална  мощ¬ 
ност 

~  на  анбде  анодна  мощност 
~  на  входе  входяща  мощност 
~  на  вмходе  изходяща  мощност 
~,  натуральная  естествено  преноси¬ 
ма  мощност 

номинальная  номинална  мощност 
~,  отдаваемая  отдавана  мощност 
~  отключения  изключвана  мощност 
передаваемая  пренасяна  мощност 
~  подачи  мощност  на  подаване 
полезная  полезна  мощност 
пблная  пълна  мощност 
~,  порбговая  прагова  мощност 
~  потерь  мощност  на  загуби 
~  потерь  на  анбде  мощност  на  за¬ 
губи  на  анода,  загубна  анодна  мощ¬ 
ност 

потребляемая  консумирана  мощ¬ 
ност 

преходная  транзитна  мощност 
~,  принимаемая  приемана  мощност 
~  при  продолжительной  работе  мощ¬ 
ност  при  продължителна  работа 
~,  псофометрйческая  псофометрнч- 
на  мощност 

п у скова я  пускова  мощност 
~  раббчего  периода  мощност  на  ра¬ 
ботен  период 

разрьшная  мощност  на  скъсване 
~,  располагаемая  разполагаема  мощ¬ 
ност 

рассеиваемая  разсейвана  мощ¬ 
ност 

рассеиваемая  злектрбдом  мощ¬ 
ност,  разсейвана  от  електрод 
~  рассеивания  мощност  на  разсей¬ 
ване,  разсейвателна  мощност 

~  рассеяния  еж.  мбщность  рассеи¬ 
вания 

~  рассеяния  на  анбде  мощност  на 
разсейване  на  анода 


расчетная  изчислителна  мощност 
реактйвная  реактивна  мощност 
резервная  резервна  мощност 
синхронизйрующая  синхронизи¬ 
раща  мощност 

~  срабатьшания  моншост  при  задей¬ 
ствувано  (на  реле) 
средняя  средна  мощност 
телефбнная  телефонна  мощност 
телефбнная  пйковая  върхова 
телефонна  мощност 
тепловая  топлинна  мощност 
~,  удельная  специфична  мощност 
уравнйтельная  уравнителна  мощ¬ 
ност 

устанбвленная  инсталирана  мощ¬ 
ност 

~,  фонетйчная  телефбнная  фоне¬ 
тична  телефонна  мощност 
~  холоетбго  хода  мощност  на  пра¬ 
зен  ход 

часовая  часова  мощност 
~  шума  мощност  на  шум 

зквивалентная  еквивалентна 
мощност 

алектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  мощност 

аффектйвная  излучаемая  ефек¬ 
тивна  мощност  на  излъчване 
мрамор  м  мрамор  (диелектрик) 
муллйт  м  минер.  мулит  (съставна 
част  на  порцелан ) 
мультивибратор  м  мултивибратор 
~,  автоколебательньш  автоколеба- 
телен  [самовъзбуждащ  се  1  мул¬ 
тивибратор 

~,  ждущий  чакащ  мултивибратор 
затормбженнмй  еж.  мультиви¬ 
братор,  ждущий 

многофазни  й  многофазен  мул¬ 
тивибратор 

моностабйльньш  моностабилен 
[устойчив|  мултивибратор 
несимметрйчньш  несиметричен 
мултивибратор 

одноламповмй  еднолампов  мул¬ 
тивибратор 

~,  одноперйодньш  едноп.ериоден 
мултивибратор 

одноразовий  еж.  мультивибра¬ 
тор,  моностабйльнмй 

однотактнмй  еднотактен  мулти¬ 
вибратор 
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одноходовбй  едцоходов  мулти¬ 
вибратор 

~  с  анбдиой  связью  мултивибратор 
с  анодна  връзка 

~  с  анбдно-катбдной  связью  мул¬ 
тивибратор  с  анодно-катодна  връз¬ 
ка 

~  с  двумя  устбйчивьши  состоя- 
ниями  мултивибратор  с  две  ус¬ 
тойчиви  състояния 

~  с  катбдной  связью  .мултивибра¬ 
тор  с  катодна  връзка 

~  с  однйм  устбйчивьш  состоянием 

мултивибратор  с  едно  устойчиво 
състояние 

~  с  резистйвно-емкостной  связью 

мултивибратор  със  съпротиви¬ 
телно-капацитивна  връзка 

~  с  самовозбуждением  мултивибра¬ 
тор  със  самовъзбуждапе 

симметрйчньгй  симетричен  мул¬ 
тивибратор 

транзйсторньж  транзисторен  мул¬ 
тивибратор 

фазостабнльньш  фазостабилен 
мултивибратор 

мультикбн  м  мултикон 

мультилинейньш  многолинеен,  с 
много  линии 

мультиплет  м  физ.  мултиплет  (близ¬ 
ко  разположени  спектрални  ли¬ 
нии) 

мультипрограммйрование  с  мулти- 
програмиране 

мусковйт  м  минер.  мусковит  (вид 
слюда) 

мутатор  м  мутагор 

муфта  ж  съединител,  муфа 

акустйческая  акустична  муфа 

~,  кабельная  кабелна  муфа 

концевая  кабельная  кабелна 
глава 

~,  магнйтная  магнитен  съединител 
многодйсковая  злектромагнйт- 
ная  многодисков  електромагни¬ 
тен  съединител 

однодйсковая  злектромагнйтная 

едиодисков  електромагнитен  съе¬ 
динител 

оконечная  кабельная  вж.  муфта, 
концевая  кабельная 
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ответвйтельная  разклонителна 
муфа 

~,  порошкбвая  съединител  с  фе 
ромагнитен  прах 

~,  распределйтельная  разпредели¬ 
телна  муфа 

~ ,  скользящая  злектромагнйтная 

плъзгащ  електромагнитен  съеди¬ 
нител 

соединйтельная  съединителна 
муфа 

~,  угловая  ъглова  свързваща  муфа 

~,  фрикцибнная  фрикционен  съе¬ 
динител 

~,  злектродинамйческая  електроди- 
намичен  съединител 

злектромагнйтная  електромагни¬ 
тен  съединител 
мьииьяк  м  хим.  арсен 
мю-мезбн  м  вж.  мюбн. 
мю-металл  м  му-метал 
мюбн  м  мьон,  мю-мезон 
мягкость  ж  мекост,  мекота 

магнйтная  магнитна  мекост 

Н 

набла-оператор  м  набла-оператор, 
оператор  набла 
наблюдател ь  м  наблюдател 

стандартннй  стандартен  на¬ 
блюдател 

наблюдение  с  наблюдение 

визуальное  визуално  наблюдение 
радиоастрономйческое  радиоас- 
трономическо  наблюдение 

~,  радиолокацибнное  радиолока- 
ционно  наблюдение 
набор  м  1.  тлф.  избиране  2.  изч. 
набор,  колекция,  множество  от 
елементи 

~ ,  дальний  далечно  избиране 

запрещенньш  забранен  набор 
~  знаков  набор  от  знаци 

индуктйвнмй  индуктивно  изби¬ 
ране 

~  кодов  кодов  набор 

~  команд  набор  от  команди 
~  пакета  набор  на  пакет 
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~,  сквозной  преминаващо  [последо¬ 
вателно,  непосредствено]  изби¬ 
ране 

~  с  пбмощью  тастатури  тастатур- 
но  [бутонно!  избиране 
V— ,  тональньш  тлф.  тонално  [зву¬ 
ково]  избиране 

~ ,  зталонньш  еталонен  комплект 
(уреди) 

наброс  м  нагрузки  постъпване  на 
товар 

наведение  с  1.  насочване;  прицел- 
ване  2.  индуктиране 
~  на  резкость  кфт.  нагласяване  на 
фокус 

на  цель  насочване  на  цел 
токов  индуктиране  на  токове 
навигация  ж  навигация;  летене 
~  по  радиомаякам  ав.  летене,  на¬ 
правлявано  по  радиофарове 
~  по  радиоприббрам  летене,  на¬ 
правлявано  по  радиоуредба 
радиоастрономйческая  радиоас- 
трономическа  навигация 
наводйть  1.  насочвам,  прицелвам  се 
2.  индуктирам 

навбдка  I.  насочване;  прицелване 
2.  индуктиране,  индуциране 
нагрее  м  загряване,  нагряване 
вмсокочастотннй  високочестот¬ 
но  загряване 

дизлектрйческий  диелектрично 
загряване 

дон ний  подово  нагревателно  тя¬ 
ло 

индукционни»  индукционно  на¬ 
гряване 

инфракраеньж  инфрачервено  за¬ 
гряване,  загряване  с  инфрачерве¬ 
ни  лъчи 

~  сопротивлением  съпротивително 
загряване 

нагреватель  м  нагревател,  нагрева¬ 
телен  елемент,  нагревателно  тяло 
~  вь1сокой  частотм  високочесто¬ 
тен  нагревател 

графйтовьш  графитен  нагрева¬ 
тел 

индукционньш  индукционен  на¬ 
гревател 

карборундовьж  карборундов  на¬ 
гревателен  елемент,  силициево- 
карбиден  [корундов]  нагревател 
ленточний  лентов  нагревател 


проволочний  жичен  нагревател 
металлйческий  метален  нагрева¬ 
тел,  метален  нагревателен  елемент 
нихрбмовий  нихромов  нагрева¬ 
телен  елемент 

~  проми шленной  частоти  нагрева¬ 
тел  за  промишлена  честота,  ниско 
честотен  нагревател 
силйтовьш  силитов  нагревател 
трубчатьш  злектрйческий  тръ¬ 
бен  електрически  нагревател 
угольний  ^ъгленов  нагревател 
злектрйческий  електрически  на¬ 
гревател,  електрически  нагревате¬ 
лен  елемент 

нагревать  загрявам,  нагрявам;  за¬ 
топлям 

нагревостойкий  топлоустойчив,  тер¬ 
моустойчив,  термостабилен 
иагревостойкость  ж  топлоустойчи- 
вост,  устойчивост  на  високи  темпе¬ 
ратури 

динамйческая  динамична  топло- 
устойчивост 

ймпульсная  топлоустойчивост 
на  резки  промени  на  температура¬ 
та  (за  диелектрици) 
нагружать  натоварвам 
нагруженнмй  натоварен 
нагрузка  ж  товар;  натоварване 
актйвная  активен  товар 
анодная  анодно  натоварване 
битовая  битов  товар 
ветровая  натоварване  на  вятър 
внезапная  внезапно  натоварване 
—  ,  внешняя  външен  товар 
/•*✓,  временния  временно  натоварване 
вмеокоомная  високоомен  товар 
^  в  м  ход  на  я  товар  на  изхода 

действйтельная  действително  на¬ 
товарване 

динамйческая  динамично  нато¬ 
варване 

директйвная  директивно  нато¬ 
варване 

длйтельная  трайно  натоварване 
допускаемая  допустимо  натовар¬ 
ване,  допустим  товар 
емкостная  капацитивен  товар 
знакопеременная  знакопромен- 
ливо  натоварване 
ймпульсная  импулсен  товар 
индуктйвная  индуктивно  нато¬ 
варване,  индуктивен  товар 
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~,  искусственная  изкуствен  товар 
кратковременна я  кратковремен¬ 
но  натоварване 

критйческая  критично  [предел¬ 
но]  натоварване 

максимальная  максимално  нато¬ 
варване;  максимален  товар 
наиббльшая  максимален  товар 
наименьшая  минимален  товар 
несимметрйчная  несиметрично 
натоварване,  несиметричен  товар 
~,  нормальная  нормален  товар,  нор¬ 
мално  натоварване 
омйческая  активен  товар 
переменная  променливо  натовар¬ 
ване 

периодйческая  периодично  на¬ 
товарване 

пйковая  пиково  [върхово  1  нато¬ 
варване,  върхов  товар 
полезния  полезно  натоварване 
~ ,  пблная  пълно  [общо]  натоварва¬ 
не,  пълен  [общ]  товар 
постой нная  постоянно  ггатоварване, 
постоянен  товар 

предельная  пределно  [гранично] 
натоварване 

преривистая  прекъснато  нато¬ 
варване 

продолжйтельная  продължител¬ 
но  натоварване 

равномерния  равномерно  нато¬ 
варване 

распределенная  разпределено  на¬ 
товарване 

расчетная  изчислително  [проект¬ 
но]  натоварване 
реактйвная  реактивен  товар 
резистйвная  съпротивително  на¬ 
товарване 

симметрйчная  симетричен  товар 
/^,  согласбванная  съгласуван  товар 
сосредотбченная  съсредоточено 
натоварване 

среднегодовая  среден  годишен 
товар 

среднесуточная  среден  деноно¬ 
щен  товар 

стабилизйрующая  стабилизира¬ 
що  натоварване 

тепловая  топлинен  товар;  топ¬ 
линно  натоварване 
тбковая  токово  натоварване 
тяговая  тягово  натоварване; 


тракционен  товар 
удельная  специфично  натовар¬ 
ване 

зквивалентная  еквивалентен  товар 
злектрйческая  електрически  то¬ 
вар 

~  злектрйческой  сети  натоварване 
на  електрическа  мрежа 
~  якоря,  линейная  линейно  нато¬ 
варване  на  котва 

надежность  ж  надеждност,  сигурност 
/-V,  информационния  информацион¬ 
на  надеждност 

~  несрабатьгвания  сигурност  на 
незаработване  [незадействуване] 
оптимальная  оптимална  надежд¬ 
ност  [сигурност] 

~  срабагьгвания  сигурност  на  за- 
работване  [задействуване] 

~,  зксплуатацибнная  експлоатаци¬ 
онна  сигурност 
падежи ь|й  сигурен,  надежден 
надземни й  надземен 
надставка  ж  наставка 

лблюсная  полюсна  наставка 
(на  постоянен  магнит) 
нейлбн  м  фирм.  найлон  (вид  поли - 
амидна  синтетична  смола ) 
накал  м  загряване;  нагорещяване; 
на  жежаване 

кбсвенний  косвено  [пряко,  ди¬ 
ректно!  загряване 
~,  непосредственний  непосредстве¬ 
но  загряване 

посредствени ий  посредствено 
[непряко]  нагряване 
прямбй  пряко  загряване 
накаливать  загрявам;  нагорещявам; 
нажежавам 

накапливать  натрупвам 
накладка  ж  накладка 
накладнбй  платирац,  апликиран 
наклеп  м  наклеп 
наклон  м  наклон 

~  статйческой  характеристики  на¬ 
клон  на  статична  характеристика 
наклонение  с  наклонение 
наконечник  м  накрайник 

пблюсний  полюсен  накрайник 
Т-образньж  пблюсний  Т-обра- 
зен  полюсен  накрайник 
наколйтель  м  1.  акумулатор,  натруп¬ 
вай  2.  изч.  запомнящо  устройст¬ 
во,  памет 
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~,  буферньш  буферно  запомнящо 
устройство 

~ ,  внешний  външно  запомнящо  ус¬ 
тройство 

~  зарядов  колектор  на  заряди 
~  информации  запомнящо  устрой¬ 
ство 

~  команд  интегратор  на  команди 
~,  магнйтимй  магнитна  памет  ( част 
от  магнитно  запомнящо  устрой¬ 
ство,  в  която  става  непосредствено 
запомняне  и  натрупване  на  ин¬ 
формация  ) 

,  односторбнний  едностранна  па¬ 
мет 

оператйвньш  оперативна  памет 
~  программ  памет  за  програми 
~  промежуточньш  междинна  памет 
накопйтедьнь!Й  1.  акумулиращ,  на¬ 
трупващ  2.  запомнящ,  запаметя¬ 
ващ 

накоплениес  1.  акумулиране,  натруп¬ 
ване  2.  запомняне,  запаметяване 
~  возмущений  натрупване  на  въз¬ 
действия  па  отклонения 
~  периодйческого  сигнала  натруп¬ 
ване  на  периодичен  сигнал 
накладка  ж  иагласяване;  регулиране 
настройване 

аварййная  аварийна  настройка 
~  коммутации  настройка  на  комута¬ 
ция 

~  программ ь!  настройка  [наглася- 
ване|  на  програма 
~  схеми  настройка  на  схема 

злектрбнно-вичислйтельной  ма- 
шйнь!  настройка  на  електронно¬ 
изчислителна  машина 
налаживать  настройвам;  нагласявам, 
регулирам 

наложение  с  покриване 
~  колеба ний  наслагване  на  трепте¬ 
ния 

~  сигналов  наслагване  на  сигнали 
~  токов  наслагване  на  токове 
■намагнйченность  ж  намагнитеиост 

насьпцения  намагнитеиост  на 
насищане 

среди  намагнитеиост  на  среда 
~  тела  намагнитеиост  на  тяло 

намагнйчивание  с  намагнитване 

ймпульсное  импулсно  намагнит¬ 
ване 


начальное  начално  [първоначал¬ 
но!  намагнитване 
поперечное  напречно  намагнит¬ 
ване 

предварйтельное  предварително 
намагнитване,  преднамагиитвапе 
~,  продольное  надлъжно  намагнит¬ 
ване 

циклйческое  циклично  намагнит¬ 
ване 

намбтанний  навит,  намотан 
~,  на  ребро  навит  на  ребро 
~ ,  спирал ьно  спирално  навит 
намотка  ж  1.  навиване,  намотаване 
2.  намотка 

намбточнмй  намотъчен 
наполнйтель  м  пълнител 
напор  м  напор;  натиск;  налягане 
~  брутто  брутен  |общ|  напор 
— ,  динамйческий  динамично  наля¬ 
гане 

~  нетто  чист  (нето|  напор 

полезнмй  полезен  натиск,  полез¬ 
но  налягане 

~ ,  полнь1Й  пълно  налягане 
раббчий  работно  налягане 
скоростнбй  скоростно  налягане 
напбрньш  напорен 
направление  с  посока 
~  вращения  посока  на  въртене 
~,  запирающее  запушваща  посока 
~  намагнйчивания  посока  на  на¬ 
магнитване 

~,  непроводящее  посока  на  непро- 
пускапе 

проводящее  посока  на  пропус¬ 
кане 

— - ,  пропускнбе  пропускваша  по¬ 
сока 

прямое  права  посока 
~ ,  равносигнальное  равноенгнална 
посока 

~  распространения  посока  на  раз¬ 
пространение 

направленность  ж  насоченост 
~  излучателя  насоченост  на  излъч¬ 
вателя 

~  поляизлучения  насоченост  на 
полеизлъчване  (електрическо  или 
магнитно  ) 

направленньш  насочен 
напряжение  с  напрежение 

актйвное  активно  напрежение 
аноди  ое  анодно  напрежение 
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базисное  базисно  напрежение 
~  блокировки  блокиращо  напреже¬ 
ние 

—  виброшумов  напрежение  на  виб- 
рошумове 

возбуждающее  възбуждащо  на¬ 
прежение 

возбуждения  вж.  напряжения, 
возбуждающее 

возвратное  възвратно  напреже¬ 
ние 

возвращающееся  възвръщащо  се 
напрежение 

~  возникновения  тлеющего  разряда 
напрежение,  произхождащо  ог 
тлеещ  разряд 

~ ,  восстанавливающееся  възстано¬ 
вяващо  сс  напрежение 
~ ,  вспомогательное  спомагателно 
напрежение 

вторйчное  вторично  напрежение 
входнбе  цходящо  напрежение 
,  вмдерживаемое  издържано  [нз- 
държнмо]  напрежение 
,  вьтрямленное  изправено  напре¬ 
жение 

вмеокочаетбтное  високочестотно 
напрежение 

~,  вьгходнбе  изходящо  напрежение 

—  гашения  дугй  напрежение  на 
нзгасвапе  на  електрическа  дъга 

— генераторное  генераторно  на¬ 
прежение 

гетеродйнное  хетеродинно  напре¬ 
жение 

горения  напрежение  на  горене 
действующее  действуващо  на- 
прежен  и  е 

добавочное  добавъчно  напреже¬ 
ние 

допустймое  допустимо  напреже¬ 
ние 

допустймое  обратное  допустимо 
обратно  напрежение 
~  зажигания  запалващо  напреже¬ 
ние,  напрежение  па  запалване 
зажигания  лугй  напрежение  на 
запалване  на  електрическа  дъга 
зажигания  разряда  напрежение 
на  запалване  на  разряд 
~  запирания  напрежение  на  запуш¬ 
ване  (спиране] 

запирания  базовото  тока  напре¬ 
жение  на  запушване  на  базов  ток 
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запирающее  вж .  напряжение 

запирания 

зарядное  напрежение  на  зареж¬ 
дане 

г-/,  идеальное  вьгпрямленное  идеал¬ 
но  изправено  напрежение 
измерйтельное  измервателно  на¬ 
прежение 

ймпульсное  импулсно  напреже¬ 
ние 

индуктйрованное  индуктираио 
напрежение 

искровое  искрово  напрежение 
испмтательное  изпитателно  на¬ 
прежение 

колебательное  колебателно  на¬ 
прежение 

компенейрующее  компенсиращо 
напрежение 

контактное  контактно  напреже¬ 
ние 

^  корбткого  замьшания  напреже¬ 
ние  на  късо  съединение 
критйческое  критично  напреже¬ 
ние 

лавйнное  пробивйбе  лавинно 
пробивно  напрежение 
линейное  линейно  напрежение 
максимальное  максимално  на¬ 
прежение 

максимальное  обратное  макси¬ 
мално  обратно  напрежение 
максимальное  положйтельное 
максимално  положително  напре¬ 
жение 

/~,  мгновенное  моментно  напреже¬ 
ние 

/-/,  мешающее  пречещо  напрежение 
минимальное  минимално  напре¬ 
жение 

модул йрующее  модулиращо  на¬ 
прежение 

мокроразрядное  мокропробив- 
но  напрежение 

^  на  анбде  анодно  напрежение 
^  накала  отоплително  напреже¬ 
ние,  напрежение  на  отопление 
^  на  сетке  напрежение  иа  решетка, 
решетъчно  напрежение 
^  наенщения  напрежение  на  наси¬ 
щане 

начальное  начално  напрежение 
начальное  обратное  начално  об¬ 
ратно  напрежение 
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~  небаланса  небалансирано  напре¬ 
жение 

неустановйвшееся  неустановимо 
напрежение 

нйзкое  ниско  напрежение 
номинальное  номинално  напреже¬ 
ние 

обратное  обратно  напрежение 
обратное  максимальное  обратно 
максимално  напрежение 
опбрное  опорно  напрежение 
остаточное  остатъчно  напреже¬ 
ние 

остающееся  остатъчно  напреже¬ 
ние 

~  отклонения  напрежение  на  от¬ 
клонение,  отклоняващо  напреже¬ 
ние 

отклоняющее  отклоняващо  на¬ 
прежение 

— ,  первйчное  първично  напрежение 

~  леременное  променливо  напреже¬ 
ние 

перехбдное  преходно  напреже¬ 
ние 

пйковое  пиково  [върхово]  на¬ 
прежение 

пилообразное  трионообразно  на¬ 
прежение 

~  питания  захранващо  напрежение 

питающее  вж.  напряжение  пи¬ 
тания 

повмшенное  повишено  напреже¬ 
ние 

подведенное  подадено  напре¬ 
жение 

— ,  поляризацибнное  поляризаци- 
онно  напрежение 
порбговое  прагово  напрежение 
посгоянное  постоянно  напреже¬ 
ние 

прилбженное  приложено  напре¬ 
жение 

пробивнбе  пробивно  напреже¬ 
ние 

~,  проббйное  вж.  напряжение,  про¬ 
бивнбе 

~  проббя  вж.  напряжение,  пробив¬ 
нбе 

~  проми шленной  частоту,  вос- 
станавливающееся  възстановя¬ 
ващо  се  напрежение  с  промишле¬ 
на  честота 
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противодействующее  противо 
действуващо  напрежение 
прямбе  право  напрежение 
псофометрйческое  псофометрич- 
но  напрежение 

пульейрующее  пулсиращо  на¬ 
прежение 

раббчее  работно  напрежение 
~  развертки  напрежение  на  раз¬ 
гъване  [развиване] 
разрядное  пробивно  напрежение 
резонаненое  резонанено  напре¬ 
жение 

результйрующее  резултантно  на¬ 
прежение 

~  своббдной  сетки  напрежение  на 
свободна  решетка 
сглаженное  изгладено  напреже¬ 
ние 

~  сети  мрежово  напрежение 

сеточное  решетъчно  напреже¬ 
ние 

синусоидальное  синусоидно  на¬ 
прежение 

синхронизйрующее  синхронизи¬ 
ращо  напрежение 
скачкообразно  изменяющееся 

скокообразно  изменящо  се  напре¬ 
жение 

~  смещения  преднапрежение 
^  смещения,  отрицательное  отри¬ 
цателно  напрежение 
~  смукания  напрежение  на  съеди¬ 
нение 

~  срабатьжания  напрежение  на  за 
работване  | задействувано] 

~  стабилизации  напрежение  на 
стабилизиране 

~,  стандартное  стандартно  напре¬ 
жение 

~  стока  напрежение  на  стигане 
ступенчато  изменяющееся  стъ¬ 
паловидно  изменящо  се  напреже¬ 
ние 

сухоразрядное  сухопробивно  на¬ 
прежение 

~  тепловбго  проббя  напрежение 
на  топлинен  пробив 

~ ,  теплозбе  пробивнбе  топтинно 
пробивно  напрежение,  напреже¬ 
ние  на  топлинен  пробив 

термйческое  термично  [топлин¬ 
но!  напрежение 
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термозлектрйческое  термоелек- 
трическо  напрежение 
тока  напрежение  на  тока 
тормозящее  забавящо  напреже¬ 
ние 

тбчной  работм  напрежение  на 
точна  работа 

трапецеидальное  трапецовидно 
напрежение 

управляющее  управляващо  на¬ 
прежение  (на  електронна  лампа ) 
ускоря  ющее  ускоряващо  напре¬ 
жение  . 

фазное  фазно  напрежение 
флуктуацибнное  флуктуационно 
напрежение 

фона  напрежение  на  фона 

—  холоетбго  хода  напрежение  на 
празен  ход 

~  шума  напрежение  на  шум 
шумовбе  шумово  напрежение 
зквивалентное  еквивалентно  на¬ 
прежение  (на  шум) 
злектрбдное  електродно  напре¬ 
жение 

зталбнное  еталонно  напрежение 
еффектйвное  ефективно  напре¬ 
жение 

напряженность  ж  напрегнатост 

~  магнитното  поля  напрегнатост 
на  магнитно  поле 

~  поля  напрегнатост  на  поле 

поля,  локальная  еж.  напряжен- 
ность  злектрйческого  поля,  ло- 
кАльная 

~  поля,  местная  вж.  напряжен- 
ность  злектрйческого  поля,  ло¬ 
кальная 

поля,  средняя  вж.  напряжен- 
ность  злектрйческого  поля,  сред¬ 
няя 

~,  раббчая  работна  напрегнатост 
разрядния  пробивна  напрегна¬ 
тост 

~  злектрйческого  поля  напрегна¬ 
тост  на  електрическо  поле 

~  злектрйческого  поля,  локальная 

напрегнатост  на  електрическо  по¬ 
ле,  действуваща  на  частиците  му 

~  злектрйческого  поля,  пробивния 

пробивна  напрегнатост  на  елек¬ 
трическо  поле 


~  злектрйческого  поля,  средняя 

средна  напрегнатост  на  електри¬ 
ческо  поле 

напряженний  напрегнат 
нарастание  с  нарастване 
~  напряжения  нарастване  на  на¬ 
прежение 
наебе  м  помпа 

вакуум ньш  вакуумна  помпа 
водоструйнмй  водоструйна  пом¬ 
па 

~,  водянбй  водна  помпа 

всасмвающий  смукателна  помпа 
вь!соковакуумнь1Й  високовакуум- 
на  помпа 

~  вмебкого  давления  високонапор- 
на  помпа 

диффузибннмй  паромаслянмй  ди¬ 
фузна  паромаслена  помпа 
ионизацибнний  йонизациоина 
помпа 

конденсатньж  кондензатна  пом¬ 
па 

~ ,  масляньай  маслена  помпа 
~ ,  молекулярньш  молекулярна  пом¬ 
па 

нагнетатательньт  нагнетателна 
помпа 

~ ,  питательньш  питателна  помпа 
поршневбй  бутална  помпа 
^  предварйтельного  разрежения  пом¬ 
па  за  предварителен  вакуум,  фор- 
вакуумна  помпа 

ротационния  маел  я  ний  рота 

цнонна  маслена  помпа 
ртутньш  живачна  помпа 
,  форвакуумнмй  еж.  наебе  пред¬ 
варйтельного  разрежения 
циркуляционний  циркулацион¬ 
на  помпа 
насосньш  помпен 

настраивать  настройвам;  наглася¬ 
вам;  регулирам 

настройка  ж  I.  настройване  2.  на¬ 
стройка 

автоматйческая  автоматична  на¬ 
стройка 

беешумная  безшумно  настрой¬ 
ване 

бьктрая  бързо  настройване 
визуальная  визуална  настройка 
грубая  грубо  настройване 
дистанцибнная  дистанционно 
настройване 
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емкостная  капацитивна  настрой¬ 
ка 

индуктйвная  индуктивна  на¬ 

стройка 

кнбпочная  бутонно  (клавишно] 
настройване 

~  контура  настройка  на  контур 
(кръг] 

магнйтная  магнитно  настрой¬ 
ване 

~  нуля,  автоматйческая  автоматич¬ 
на  настройка  на  нула 
одноручечная  едноръчно  на¬ 
стройване 

оптимальная  оптимална  настрой¬ 
ка 

бстрая  остро  настройване 
плавная  плавно  настройване 
постоянная  постоянно  настрой¬ 
ване 

преднарйтельная  предварително 
настройване 

~,  ручная  ръчно  настройване 
тбчная  фино  настройване 
злектрбнная  електронно  настрой¬ 
ване 

насьпцать  насищам 
насьпцение  с  насищане 

магнйтное  магнитно  насищане 
~  сердечника  насищане  на  сърце¬ 
вина 

насьиценность  ж  наситеност 
наушники  мн.  слушалки,  наушници 
невозбужденнмй  нсвъзбудеп 
невозмущенньш  без  смущаващо  въз¬ 
действие 

неградуйрованнь1Й  неградуиран 
недовозбуждение  с  недовъзбуждаие 
недогрузка  ж1.  непълно  натоварване, 
непълна  натовареност 
недодемпфйрование  с  недодемпфи- 
ране 

недокал  м  недонагряване 
~  катода  недонагряване  на  катод 
незаглушенний  незаглушен 
незавйсимость  ж  независимост 
~  действия  сил  независимост  на 
действието  на  сили 
незаземленний  незаземен 
незатухающий  незатихващ 
незашифрбванньш  незашифрован 
незйстор  м  незистор 
неизолйрованньш  неизолиран,  без 
изолация 


неискаженньж  нсизкривен 
неисправность  ж  неизправност,  по¬ 
вреда 

неисправньш  неизправен,  повреден 
нейзйльбер  м  ме  пи  ново  сребро,  ал¬ 
пака 

нейтрализация  ж  неутрализация 
~  емкости  анбд-сетки  неутрализи¬ 
ране  на  капацитета  анод-решет¬ 
ка 

нейтрализовать  неутрализирам 
нейтраль  ж  неутрална  ос;  звезден 
център  (при  трифазен  ток) 
геометрйческая  геометрична  не¬ 
утрална  ос 

глухо  заземленная  директно  за¬ 
земен  звезден  център 
заземленная  заземен  звезден 
център 

изолйрованная  нзолнран  (неза¬ 
земен!  звезден  център 
компенейрованная  звезден  цен¬ 
тър  с  компенсация 
незаземленная  незаземен  звез¬ 
ден  център 

~,  физйческая  физическа  неутрал¬ 
на  ос 

нейтральность  ж  неутралност 
~  заряда  неутралност  на  заряд 
нейтродинйрование  с  неутродинира- 
не,  неутрализиране 
анбдное  анодно  неутродинира- 
н е  (неутрализиране] 

~  по  схеме  мбети  неутродинираие 
(неутрализиране]  по  мостова  схема 
сеточное  решетъчно  неутроди- 
ниране  (неутрализиране! 

~  со  сторонь!  анода  неутродмшра- 
не  (неутрализиране]  от  страната 
па  анода 

~  со  сторонь!  сетни  неутродинира- 
ие  (неутрализиране!  от  страна  на 
решетка 

нейтрбн  м  неутрон 
некогерентньш  некохерентен 
нелинейность  ж  нелинсйност 

асимметрйчная  несиметрична  не- 
линейност 

релейная  релейна  нелинсйност 

симметрйчная  симетрична  нели- 
нейност 

~  тйпа  наенщения  нелинсйност  от 
типа  на  насищане 
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~,  хистерезисная  хистерезисна  не- 
линейност 

нелинейнмй  нелинеен 
немодул  йрованн  ьш  немодул  и  раи 
ненагруженньш  ненатоварен 
ненадежность  ж  несигурност 
ненаправленний  ненасочеи 
ненастрбенньш  ненастроен 
неоднозначность  ж  нееднозначност 
~  потенциала  нееднозначност  на 
потенциал 

~  релейной  характерйстики  неедно¬ 
значност  на  релейна  характери¬ 
стика 

неокисляемость  ж  пеокисляемост 
неон  м  хим.  неон 
неоновмй  неонов 

непер  м  непер  (единица  за  измерване 
на  електрическо  ниво ) 
непериодйческий  непериодичен 
неперметр  м  пеперметър,  измерва¬ 
тел,  на  затихването 
неполяризбванньш  неполяризиран 
непреривность  ж  непрекъснатост 
непрер^вньш  непрекъснат,  постоя¬ 
нен 

непроводнйк  м  изолатор,  диелектрик 
непрозрачния  непрозрачен 
непроницаемость  ж  непроницаемост 
непроницаем  ми  непроницаем 
неравномерность  ж  неравномерност 
остаточная  остатъчна  неравно¬ 
мерност 

нерегулйру  ем  ьш  нерегулируем 
нержавеющий  некородиращ,  коро- 
зноустойчив,  неръждаем 
несимметрйчность  ж  несиметрнчност 
несиметрия 

~  емкости  капацитивна  несимет- 
ричност 

индуктйвная  индуктивна  неси¬ 
метрия 

неельшшмий  който  не  сс  чува 
несоотвстствие  с  несъответствие 
несрабативание  с  незаработване,  пс- 
задействуване,  невключване  (на 
реле  ) 

нестабильность  ж  нестабилност 
~  раббчего  режйма  транзйстора, 
температурная  температурна  не¬ 
стабилност  при  работен  режим  на 
транзистор 

нестационарньш  нестационарен 
несущая  ж  носеща  (напр.  честота) 
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модулйрованная  модулираща  но¬ 
сеща 

немодул  йрованная  немодул  и  ра¬ 
на  носеща 

нетеплоетбйкий  нетоплоустой  чив, 
топлонеустойчив 
неточности  ж  неточност 
~  настройки  неточност  на  настрой¬ 
ване 

неустбйчивость  ж  неустойчивост 
колебательная  трептяща  неус¬ 
тойчивост 

неустбйчивьш  неустойчив 
нефелбметр  м  нефелометър 
нечеткость  нечетливост;  неясност 
нечувствйтельность  ж  нечувстви- 
телност 

нечувствйтельний  нечувствителен 
нешумящий  нешумящ 
незквипотенциальность  ж  нееквипо- 
тснциалност 

~  катода  нееквилотенциалност  на 
катод 

незкранйрованний  нсекраннран,  ие- 
ширмован 

низковбльтньш  за  ниско  напрежение- 
низкобмний  нискоомен 
низкочаетбтний  нискочестотен 
никелйн  м  мет.  никелин  (сплав) 
никел ь  м  хим.  никел 
нитроцеллюлбза  ж  хим.  нитроцелу¬ 
лоза 

нить  ж  жичка,  нишка 

вольфрамовая  волфрамова  жич¬ 
ка 

~  накала  иажежаема  жичка 

осветйтельная  осветителна  жич¬ 
ка 

нихрбм  м  мет.  нихром,  хромникел 
(сплав) 

новомиканйт  м  новомиканит  (слю¬ 
дени  хартии ,  импрегнирани  и  сле¬ 
пени  със  смола  или  битум) 
нож  м  нож 

контактния  контактен  нож 
,  подающий  подаващ  нож 
~  разъединйтеля  нож  на  разеди¬ 
нител,  разделителен  нож 
нбжка  ж  краче 
номер  м  номер 

~  абонента,  телефони ий  телефонек 
номер  на  абонат,  абонатен  номер 
~,  визивнбй  повиквателен  номер. 
~ ,  набирать  избирам  номер 
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номерник  м  номерник  (падаща  кла¬ 
па  на  телефонен  пост  в  телефо¬ 
нен  номератор  система  местна  ба¬ 
терия) 

номеронабиратель  м  тлф.  номеро- 
избирател 

номограмма  ж  номограма 

номография  ж  номография 
нониус  м  нониус 

норма ль  ж  мат.  нормала 
носйтель  м  носител 
~  заряда  носител  на  заряд 

~  заряда,  неосновнбй  неосновен 
носител  на  заряд 

~  заряда,  неравновесн<ьш  неравно* 
весен  носител  на  заряд 

~  заряда,  основной  основен  носи’ 
тел  на  заряд 

~  заряда,  избмточньш  в ж.  носй¬ 
тель  заряда,  неравновеснмй 

~,  инжектйрованньш  инжектиран 
носител  на  ток 

~  информации  носител  на  информа¬ 
ция 

~  информации,  подвйжньш  подви¬ 
жен  носител  на  информация 

~  информации,  универсальньлй  уни¬ 
версален  носител  на  информация 

~тбка  носител  на  ток 
нужди  ж  мн.  нужди 

бЬ1Т0ВЬ1е  битови  нужди 

^ ,  собствени ь«е  собствени  нужди 
нуклеон  м  вж.  нуклон 
нуклон  м  нуклон,  нуклеон  (протон 
или  неутрон ) 

непарньш  нечифтов  нуклеон 

парнмй  чифтов  нуклеон 

зквивалентньш  еквивалентен  ну¬ 
клеон 

нуль  м  нула 

машйнньж  машинна  нула 

~,  простой  проста  нула 
нуль-вектор  м  нулев  вектор 
нуль- гал ьванометр  м  нулев  галва- 
нометър 

нуль- индикатор  м  нулев  индикатор 

фазочувствйтельнмй  фазочувст- 
вителен  нулев  индикатор 


нумерация  ж  1.  номерация  2.  номе¬ 
риране 

едйная  единна  номерация 
~  жил  набеля  номерация  на  жилата 
на  кабел 

~ ,  закрмтая  закрита  номерация 
открь»тая  открита  номерация 
— ,  постоянная  постоянна  номера¬ 
ция 

— ступенчатая  степенувана  номе¬ 
рация 

ньютон  м  нютон  (единица  за  сила ) 
ньютонов  Нютонов 

о 

обгорание  с  обгаряно 
~  контактов  обгаряме  на  контакти 
~  угля  изгаряне  на  въглеиов  елек¬ 
трод  (волтова  дъга ) 

~  злектродов  обгаряне  на  електроди 
обгорать  обгарям 
обдув  м  вентилация 
обезгаживание  с  обезгазяване;  деае- 
рация 

обертбн  м  физ.  обертон 
обеспечение  с  осигуряване,  гаранти¬ 
ране 

обеспечивать  осигурявам,  гаранти¬ 
рам 

обеспмливать  обезпрашавам 
обеетбченньш  без  ток,  изключен  от 
мрежата 

обеетбчивание  с  прекъсване  на  тока, 
изключване  на  тока  от  мрежата 
обжигание  с  обгаряне 
обзор  м  обзор,  видимост 
~,  зональньш  зонален  обзор  (на 
пространство) 

~ ,  круговбй  тлв.  кръгов  обзор 
~  пространства  обзор  на  простран¬ 
ство 

—  пространства,  зигзагообразнмй 

зигзагообразен  обзор  на  простран¬ 
ство 

~  пространства,  конйческий  кону¬ 
сен  обзор  на  пространство 
~  пространства,  круговбй  кръгов 
обзор  на  пространство 
~  пространства,  непрермвньш  не¬ 
прекъснат  обзор  на  простопнетво 
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~  пространства,  радиолокацибнньш 

радиолокационен  обзор  на  про¬ 
странство 

~  пространства,  растровьш  рас- 
тров  обзор  на  пространство 
~  пространства,  секторньш  секто¬ 
рен  обзор  на  пространство 
пространства,  спиральний  спи¬ 
рален  обзор  на  пространство 
ббласть  ж  област,  зона 
анбдная  анодна  област 
• — ■  анодното  падения  потенциала 
област  на  анодния  спад  на  потен¬ 
циал 

анодното  свенения  област  на 
анодно  светене 

~  блйжнего  приема  радио  близка 
зона  за  приемане 

~  возбуждения  област  на  възбуж¬ 
дане 

~  возрождения  газа  област  на  ге¬ 
нериране  на  газ 

вторая  катодная  темная  втора 
катодна  тъмна  област 
~  допуска  изм.  поле  на  доиуск 
~  допустймь!Х  отклонений  област 
на  допустими  отклонения 
~  допустйммх  режймов  транзисто¬ 
ра  област  на  допустим  режим  на 
транзистор 

~  затухания  област  [зона]  на  за¬ 
тихване 

~  захвата  обхват  на  приемане 
~  измерения  изм.  обхват  на  измер¬ 
ване 

катодная  катодна  област 
катодното  падения  потенциала 
област  на  катоден  спад  на  потен¬ 
циал 

~  наситения  област  на  насищане 
нечувствйтельная  област  на 
нечувствителност 
первая  катодная  темная  първа 
катодна  тъмна  област 

~  приема  радио  зона  на  приемане 
рабочая  работна  област 

^  регулйрования  област  на  регули¬ 
ране 

синхронизации  област  на  син¬ 
хронизиране 

~  спектра,  инфракрасиая  инфрачер¬ 
вена  област  на  спектъра 
^  сходймости  област  на  сходнмост 
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темная  фарадеева  тъмна  Фа- 
радеева  област 

~  тени  радио  засенчена  зона;  зона 
на  мълчание 

~  тиратрбна,  пусковая  пускова  об¬ 
ласт  на  тиратрон 

~  устбйчивости  област  на  устой¬ 
чивост 

частбтная  честотна  област 
~  черното  тлв.  площадка  на  гася¬ 
щия  импулс 
бблако  с  облак 

злектрбнное  електронен  облак 
облучатель  м  облъчвател;  радио  из¬ 
лъчвател 

облучать  облъчвам 
облучение  с  облъчване 
обмазка  ж  замазка 
~  злектрбдов  замазка  [обвивка]  на 
електроди 
обмен  м  обмен 

~  зарядами  обмена  на  заряди  [то¬ 
вари] 

~  информацией  обмен  на  информа¬ 
ция 

квитанцибнний  връзка  с  по¬ 
твърждаване  на  приемането 
обмбтка  ж  1 .  намотка  2.  бандаж,  оп- 
летка,  покривка  (на  кабел ) 
барабанная  барабанна  намотка 
бифилярная  бифиларна  намотка 
возбужденная  възбудена  намотка 
волновая  вълнова  намотка 
восстанавливающая  възстано¬ 
вяваща  сс  намотка 
всьшная  вложима  [набита]  на¬ 
мотка 

вторйчная  вторична  намотка 
входная  входна  намотка 
вмходная  изходна  намотка 
двухкратнозамкнутая  двукратно> 
затворена  намотка 
двухплбскостная  двуетажна  на¬ 
мотка 

двухелбйная  двуслойна  намотка 
двуххбдовая  двуходова  намотка 
двухзтажная  двуетажна  намотка 
демпферная  демпферна  [успо¬ 
коителна]  намотка 
демпфйрующая  демпфираща  на¬ 
мотка 

диаметральная  диаметрална  на¬ 
мотка 

дйкая  неподредена  намотка 
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дйсковая  дискова  [галетна!  на¬ 
мотка 

— ,  дифференциальная  диференциал¬ 
на  намотка 

задерживающая  задържаща  на¬ 
мотка 

катушечная  бобинна  намотка 
колъцевая  пръстеновидна  на¬ 
мотка 

коммутационная  комутационна 
намотка 

компенсационная  компенсацион¬ 
на  [компенсираща |  намотка 
кбнусная  конусна  намотка 
концентрйческая  концентрична 
намотка 

короткозамкнутая  накъсо  съе¬ 
динена  намотка 

~,  левая  лява  [лсвоходова]  намотка 
левообегающая  вж.  обмотка, 
левая 

— ,  «лягушечья»  намотка  от  смесен 
тип,  «жабешка»  намотка 
многократнозамкнутая  много¬ 
кратно  затворена  намотка 
многофазная  многофазова  намот¬ 
ка 

намагнйтивающая  намагнитва- 
ша  [възбудителна}  намотка 
непрермвная  непрекъсната  на¬ 
мотка 

— ,  однократнозамкнутая  еднократ¬ 
но  затворена  намотка 
однослбйная  еднослойна  намотка 
однофазная  еднофазна  намотка 
основная  основна  намотка 
параллельная  паралелна  на¬ 
мотка 

первйчная  първична  намотка 
петлевая  листова  [листообраз¬ 
на,  възлова,  петлева)  намотка 
последовательная  последовател¬ 
на  намотка 

последовательно-параллельная 

последователно-паралелна  намот¬ 
ка 

правая  дясна  [десноходова]  на¬ 
мотка 

~  правоСегающая  вж.  обмотка, 
правая 

—  правохбдовая  вж.  обмотка,  пра¬ 
вая 

~ ,  простая  проста  намотка 


^ ,  простая,  волновая  проста  въл¬ 
нова  намотка 

простая  параллельная  проста 
паралелна  намотка 
простая  петлевая  проста  лис¬ 
това  намотка 

пусковая  пускова  намотка 
раббчая  работна  намотка 
равносекцибнная  равносекцион- 
на  намотка 

разбмкнутая  отворена  намотка 
распределенная  разпределена  на¬ 
мотка 

расцепленная  разцепена  намотка 
,  рбторная  роторна  намотка 
сдвйгающая  преместваща  на¬ 
мотка 

~  с  дрббньш  числбм  пазов  на  по¬ 
люс  и  фазу  намотка  с  дробно  чис¬ 
ло  канали  за  полюс  и  фаза 
сигнальная  сигнална  намотка 
слбжная  волновая  сложна  въл¬ 
нова  намотка 

слбжная  петлевая  сложна  ли¬ 
стообразна  намотка 
сосредотбченная  съсредоточена 
намотка 

с  пблньш  шагом  намотка  с  пъл¬ 
на  стъпка 

стабилизйрующая  стабилизира¬ 
ща  намотка 

статорная  статорна  намотка 
ступенчатая  стъпална  намотка 
~  С  удлиненньш  перехбдом  намотка 
с  удължен  преход 
~  с  удлиненньш  шагом  намотка  с 
удължена  стъпка 

~  с  укорбченньш  перехбдом  намот¬ 
ка  със  съкратен  преход 
~  с  укорбченньш  шагом  намотка 
със  съкратена  стъпка 
~  с  цел  ьш  числбм  пазов  на  полюс 
и  фазу  намотка  с  цяло  число  ка¬ 
нали  за  полюс  и  фаза 
~  ,  счйтмвающая  прочитаща  (че¬ 

тяща!  намотка 

~ ,  тормозная  спирачна  намотка 
тороидальная  тороидална  на¬ 
мотка 

~  трансформатора  намотка  на 
трансформатор 

трехплбскостная  трислойна  на¬ 
мотка 

трехфазная  трифазна  намотка 
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трехфазная  катушечная  трифаз¬ 
на  бобинна  намотка 
трехфазная  цепная  трифазна 
верижна  намотка 
трехзтажная  триетажна  намотка 
~  управления  намотка  за  управле¬ 
ние 

~ ,  уравнйтельная  изравнителна  на¬ 
мотка 

уравновешенная  уравновесена 
[симетрична}  намотка 
~ ,  усилйтельная  усилвателна  на¬ 

мотка 

успокойтельная  вж.  обмбтка, 
демпферная 

фазная  фазова  намотка 
цилиндрйческая  цилиндрична 
намотка 

чередующая  редуваща  се  [дис¬ 
кова)  намотка 

шаблонная  1паблонна  намотка, 
намотка  с  шаблонни  секции 
шаговая  стълкова  [ редова |  на¬ 
мотка 

шахматная  шахматна  намотка 
шунтовая  шултопа  намотка 
~ ,  зкранйрующая  екранираща  на¬ 
мотка 

злементарная  елементарна  на¬ 
мотка 

якоря  намотка  па  котва 
обмоткодержатель  м  намоткодържай 
обнаружение  с  откриване;  намиране 
~  нуля  намиране  на  и  у  ля 

ошйбки  намиране  на  грешки 
— - ,  радиолокационное  радиолока- 

циопно  откриване 
обнаруживать  откривам;  намирам 
обогрев  м  1.  загряване,  стопляне 
2.  отопление 

обозначение  с  1.  означаване  2.  озна¬ 
чение,  знак,  белег 
~ ,  вссьмерйчное  изч.  оссмзпачно 
[осмнчио |  означаване 
~ ,  дкойчное  и зч .  двоично  [двузнач¬ 
но!  означаване 

кодйрованное  кодирано  означе¬ 
ние 

~ ,  кодовое  кодово  означение 

матричное  матрично  означение 
условное  условно  означение 
обозреваемость  ж  видимост 
оболочка  ж  обвивка 


защйтная  защитна  обвивка,  ко¬ 
жух 

ионная  йонна  обвивка 
~ ,  кабельная  кабелна  обвивка 
~ ,  сетчатая  мрежеста  обвивка 
сольватная  солватна  обвивка 
злектрбнная  електронна  обвивка 
оборот  м  оборот 

оборудование  с  1.  съоръжение,  инста¬ 
лация,  устройство  2.  обзавеждане, 
инсталиране 

внестудййное  извъпетудийно  об¬ 
завеждане 

~,  вспомогательное  допълнителна 
[помощно!  съоръжение 
вь!числйтельное  изчислително 
устройство 

— ,  демодулйрующее  демодулиращо 
устройство 

коммутацибнное  комутационно 
съоръжение 

навигационное  навигационно  съ¬ 
оръжение 

студййное  студийно  обзавеждане- 
злектросварочное  електрозава¬ 
ръчно  съоръжение 

оборудовать  обзавеждам,  снабдявам 
(с  машини ,  уреди) 
обработка  ж  1.  обработвано  2.  об¬ 
работка 

—  даннмх  обработка  на  данни 
~  даннмх,  автоматйческая  авто¬ 
матична  обработка  па  данни 
~  информации  обработка  на  инфор¬ 
мация 

— ,  магнитоймпульсная  магнитоим- 
пулсна  обработка 
световая  светлинна  обработка 
~  текста,  машйнная  машинна  об¬ 
работка  на  текст 
фотохимйческая  фотохимпческа 
обработка 

алектроннолучевая  електронно¬ 
лъчева  обработка 
образ  м  образ 

~,  слйтннй  зрйтельнмй  слят  зри¬ 
телен  образ 

~  злемента  образ  на  елемент 
образец  м  образец,  мостра 
образование  с  образуване 
~  дугй  образуване  на  (волтова) 
дъга 

обратймость  ж  обратимост 
~  модели  обратимост  на  модел 


186 


ОБР _ _ 

~  процесса  обратимост  на  процес 

обратймьш  обратим 

обрив  м  I.  скъсване,  откъсване; 

прекъсване  2.  скъсано  място 
~  кабеля  скъсване  на  кабел 
~  фазь!  прекъсване  на  фаза 
обслуживание  с  обслужване 

автоматйческое  автоматично  об¬ 
служване 

дистанцибнное  дистанционно  об¬ 
служване 

полуавтоматйческое  полуавто¬ 
матично  обслужване 
ручное  ръчно  обслужване 
текущее  текущо  обслужване 
обслуживать  обслужвам 
обтекание  с  протичане  без  съпроти¬ 
ва,  срещане  на  слаба  съпротива 
~ -  контактов  срещане  на  слабо  съ¬ 
противление  на  контакти 
обтекатель  м  обтекател 

антенньж  обтекател  на  антена 
обучение  с  обучаване 

программйрованное  програми¬ 
рано  обучение 
объект  м  обект 

~  действия  обект  на  действие 
консерватйвнмй  консервативен 
обект 

отражающий  отразяващ  обект 
~  регулйрования  обект  на  регу¬ 
лиране 

телесигнализйруемьш  телесигна- 
л изпран  обект 

телеуправляеммй  телеуправля- 
ван  обект 

объектйв  м  обектив 

двухлйнзовь!й  двулещов  обек¬ 
тив 

иммерсионнмй  имсрснонен  обек¬ 
тив,  имерсионна  леща 
камери  обектив  на  камера 
злектронно-оптйческий  елек- 
троннооптичен  обектив 
объем  м  обем 

~  информации  обем  на  информация 
"V  кода  обем  на  код 
~  памяти  изч.  обем  на  памет 
объемний  обемен 
огибающая  ж  обвивка 
~ ,  комплексная  комплексна  об¬ 
вивка 

огнеупорь!  м  мн.  керам.  огнеупорни 
материали,  огнеупори 


огонь  м  1.  огън  2.  светлина 
круговой  кръгов  огън 
ограничение  с  \.  ограничение  2.  ог¬ 
раничаване;  стесняване,  намаля¬ 
ване 

~,  амплитудное  амплитудно  огра¬ 
ничение 

~  вйхода  ограничение  на  изхода 
двухетороннее  двустранно  ог¬ 
раничение 

диодное  диодно  ограничение 
избирател ьное  избирателно  ог¬ 
раничение 

линейное  линейно  ограничение 
одностороннее  едностранно  ог¬ 
раничение 

~  по  амплитуде  амплитудно  огра¬ 
ничение 

по  максимуму  ограничаване  по 
максимум 

сеточное  решетъчно  ограничава¬ 
не,  защитна  мрежа 
огранйчивать  ограничавам;  стес¬ 
нявам,  намалявам 
ограничйтель  м  ограничител 
— ,  аварййньш  авариен  ограничител 
амплитуднмй  амплитуден  ог¬ 
раничител 

~  амплитуди  ймпульсов  амплиту¬ 
ден  импулсов  ограничител 
~,  диоди Ь1Й  диоден  ограничител 
~  нагрузки  ограничител  на  товар 
~  на  диоде  вж.  ограничйтель, 
диоди  мй 

~  на  катодном  повторйтеле  ограни¬ 
чител  с  катоден  повторител 
пиковия  върхов  ограничител 
~  по  максимуму  ограничител  по 
максимум 

~  по  мйнимуму  ограничител  по 
минимум 

~  с  катодньш  смещением  ограни- 
чител  с  катодно  предназначение 
~  скорости  ограничител  за  скорост 
~  скорости,  аварййнмй  запасен  [ава¬ 
риен!  ограничител  за  скорост 
~  тока  токов  автомат 
однозначность  ж  мат.  сднозначност 
одноканальньш  едноканален 
однокаскадньш  едностъпален 
однонаправленнмй  еднопосочен 
одноступенчатьш  едностепеиен;  ед¬ 
ностъпален 

одноцветньш  едноцветен 
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одночлен  м  мат.  едночлен 
ож ида ние  с  очакване 

математйческое  математическо 
очакване 

озвучение  с  озвучаване 
озоностбйкость  ж  озоноустойчивост 
(на  диелектрици  на  въздействието 
на  озони) 

озофбн  м  ософон  (приемник  с  кост¬ 
на  проводимост) 

окантбвка  ж  окантоване;  ограждаме 
— ,  цветовая  обграждано  с  цветен 
кант 

окисление  с  окисляване 
окисленньш  окислен 
окислять  окислявам,  окисдирам 
окисляться  окислявам  се 
бкисн Ь1Й  окисен,  оксиден 
бкись  ж  окис 

окраска  ж  1.  боядисване;  обагряне, 
оцветяване  2.  цвят,  боя,  багра 
окрашивание  с  боядисване;  обаг¬ 
ряне,  оцветяване 

окрашивать  боядисвам;  оцветявам, 
обагрям 

окружность  ж  окръжност 
~,  впйсаиная  вписана  окръжност 

опйсанная  описана  окръжност 

октава  ж  октава 
октаздр  м  октоедър 
октод  м  октод 

октбд-смесйтель  м  октод -смесител 
олово  с  хим.  калай 
ом  м  ом  (единици  за  измерване  на 
електрическо  съпротивление) 
омметр  м  омметър 
оператор  м  оператор 

дмфференциальньж  диференциа¬ 
лен  оператор 

~  дифференцйрования  оператор  на 
диференциране 

кбмплекеньж  комплексен  опе¬ 
ратор 

~  Лапласа  оператор  на  Лаплас 

линейньш  линеен  оператор 
логйческий  логически  оператор 

нелинейньж  нелинеен  оператор 
~  перенбса  оператор  на  пренос 

~  радиолокацибнной  станции  опера¬ 
тор  на  радиолокационна  станция 

стандартннй  стандартен  опера¬ 
тор 

счета  оператор  на  броене 
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~  формирования  оператор  на  фор¬ 
миране 

операторннй  операторен 
операцибнньж  операционен 
операция  ж  операция 
~,  арифметйческая  аритметична 
операция 

восстановйтельная  възстанови¬ 
телна  операция 

вспомогательная  помощна  опе¬ 
рация 

~,  групповая  групова  операция 
логйческая  логическа  операция 
машйнная  машинна  операция 
~  передачи  операция  на  предаване 
~  сдвйга  операция  па  преместване 
~  управления  операция  на  управле¬ 
ние 

елементарна я  елементарна  опе¬ 
рация 

опережать  изпреварвам 
опережение  с  изпреварване,  надми¬ 
навано 

~  фазьг  изпреварване  по  фаза 
оплавлять  разтапям 
оплетка  ж  оплетка 

луженая  калайдисана  оплетка 
~,  медная  медна  оплетка 
оповещать  оповестявам 
оповещение  с  оповестяване 
олознавание  с  опознаване 
~  цели  опознаване  на  цел 
опознавать  опознавам 
~  ббразов  опознаване  на  образи 
опора  ж  стълб  (на  електропровод  ); 
пилон 

анкерная  анкерен  стълб 
деревянная  дървен  стълб 
железобетонния  железобетонен 
стълб 

концевая  краен  стълб 
~,  линейная  стълб  на  електропро¬ 
вод 

металлйческая  железен  [желе- 
зорешетъчен)  стълб 
перехбдная  преходен  стълб 
промежуточная  междинен  стълб 
специальная  специален  стълб 
транспозицибнная  транспози- 
ционен  стълб 
угловая  ъглов  стълб 
опрашпвать  запитвам,  питам 
определйтель  м  мат.  определител, 
детерминанта 
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~  Вандерманда  детеримнанта  на 
Вандерманд 

~  матрици  детерминанта  (опреде- 
лител  на  матрица  ) 
функциональньж  функционална 
детерминанта 
определя ть  определям 
опрокйдмвание  с  обръщане,  преобръ¬ 
щане 

~  фазм  обръщане  на  фазата 
опрокйдьшать  преобръщам 
опрбс  м  запитване,  опипване,  про¬ 
читане 

оптика  ж  оптика 

неподвйжная  неподвижна  опти¬ 
ка  (при  фото  телеграфен  апарат ) 
подвижная  подвижна  оптика 
(при  фототелеграфен  апарат ) 
злектрбнная  електронна  оптика 
оптимизатор  м  оптимизатор 

автоматйческий  многоканаль- 
ний  автоматичен  .многоканален 
оптимизатор 

автоматйческий  одноканальньж 

автоматичен  едпоканален  оптнми- 
затор 

корреляцибннмй  корелационен 
оптимизатор 

оптимизация  ж  оптимизация 
орбита  ж  орбита 
орган  м  орган 

воспринимающий  възприемащ 
орган 

~  вь(держки  времени  орган  за  на¬ 
рочно  забавяне 
главньж  главен  орган 
~ ,  дистанцибнньж  дистанционен 
орган 

замелляющий  забавящ  орган 
защйтньж  защитен  орган 
измерйтельнмй  измервателен  ор¬ 
ган 

~,  исполнйтельнмй  изпълнителен 
орган 

пусковой  пусков  орган 
реагйрующий  реагиращ  орган 
регулйрующий  регулиращ  орган 
~  сравнения  орган  за  сравнение 
сравнивающий  сравняващ  | ну¬ 
лев]  орган 

~ ■,  управления  управляващ  орган 
ордината  ж  мат.  ордината 
ореол  м  ореол 
ориентйр  м  ориентир 


ориентйрование  с  ориентиране 
~  антенни  ориентиране  на  антена 
~  станции  ориентиране  на  станция 
ортикон  м  ортикон 
~  с  перенбеом  изображения  орти¬ 
кон  с  пренасяне  на  изображение 
осветйтель  м  осветител 
осветйтельнъж  осветителен 
освещение  с  осветление 

аварййное  аварийно  [резервно] 
осветление 

внутреннее  вътрешно  осветле¬ 
ние  |в  помещение] 
естественное  естествено  осветле¬ 
ние 

искусственное  изкуствено  освет¬ 
ление 

комбинйрованное  комбинирано 
осветление 

местное  местно  осветление 
наружное  външно  осветление 
ббщее  общо  осветление 
прожекторное  прожекторно  ос¬ 
ветление 

раббчее  работно  осветление 
уличное  улично  осветление 
злектрйческое  електрическо  ос¬ 
ветление 

освещенность  ж  сила  на  осветле¬ 
нието,  осветеност 

ослабйтель  м  отслабител,  демпфер, 
атешоатор 

ослабление  с  отслабване 
~  звука  отслабване  на  звук 
ослепленность  ж  ос л спите лност 
оембтр  м  преглед 
основа  ж  вж.  основание 
основание  с  основа 
~  кода  основа  на  кода 
останбв  м  запънка,  ограничител, 
запорка 

рбликовьж  ролкова  запорка 
фрикцибннмй  фрикционна  за- 
норка 

храповбй  острозъбен  спирач 
останбвка  ж  спиране 
остаточньж  остатъчен 
остронастрбеннмй  остронастроен 
острорезонансньж  острорезонансен 
острота  ж  острота 
~  настройки  острота  на  настройване 
~  резонанса  острота  на  резонанс 
~  фокусирбвки  острота  на  фокуси¬ 
ране 


189 


осциллограмма  ж  осцилограма 
осциллбграф  м  осцилограф 

вь1Сокочаст6тньш  високочесто¬ 
тен  осцилограф 

двутрубочньш  двулампов  осци¬ 
лограф 

~т  двухлучевбк  двулъчев  осцило¬ 
граф 

зеркальньш  огледален  осцило¬ 
граф 

ймпульсн Ь1Й  импулсен  осцило¬ 
граф 

катбдньш  катоден  осцилограф 
лабораторни  и  лабораторен  ос¬ 
цилограф 

ленточнмй  лентов  осцилограф 
многолучевбй  многолъчев  осци¬ 
лограф 

,  лроекцибнгшй  проекционен  ос- 
~ цилограф 

скбростнбй  скоростен  осцило¬ 
граф 

со  ждущей  разверткой  осцило¬ 
граф  с  чакаща  развивка 
~ ,  стробоскопйческий  стробоскопи- 
чен  осцилограф 

~ ,  широкополбеньж  широколентов 
осцилограф 

шлейфовьш  вибрационен  осци¬ 
лограф;  шлейф-осцилограф 
електронно  -лучевбй  електронно¬ 
лъчев  осцилограф 

— злектрбннмй  електронен  осци¬ 
лограф 

злектрофотографйческий  елек- 
трофотографичен  осцилограф 
осциллографйрование  осцилографи- 
ране 

осциллографйя  осцилография 
•осциллоскбп  м  осцилоскоп 

злектронно -лучевбй  електронно¬ 
лъчев  осцилоскоп 
осциллятор  м  осцилатор 

гармонйческий  хармоничен  ос- 
цилатор 

— ,  кварцевмй  кварцов  осцилатор 
ось  ж  ос 

акустйческая  акустична  ос 
ведущая  водеща  ос 

~  вра  щения  ос  на  въртене 
~  времени  ос  на  времето 
вмходная  изходна  ос 
задающая  задаваща  ос 


_ _ отд 

~  инерции,  главная  главна  ос  па 
инерцията 

оптй^еская  оптична  ос 
~  расстояний  ос  на  разстояния 
~  симметрии  ос  па  симетрия 
отбой  м  сигнал  за  свършен  разговор 
лбжнь1Й  лъжлив  сигнал  за  свър- 
шен  разговор 

~  ПОСТОЯННЬГМ  тбком,  односторбн- 

ний  едностранен  знак  с  постоянен 
ток  за  свършен  разговор 
~  постоянньш  тбком,  двусторбн- 
ний  двустранен  знак  с  постоянен 
ток  за  свършен  разговор 
сквознбй  знак  за  свършен  разго¬ 
вор,  подаван  последователно 
отбор  м  отбиране 

~  мощности  силохващане,  сило- 
отвод 

~  пара  пароотнемане 

ручнбй  ръчно  отбирано 
отверстие  с  отвор 

дрбсеельное  дроселен  отвор 
перфорацибнное  перфорациоисн 
отвор 

ответ  м  отговор 
ответвйтель  м  разклонител 

волновбднь!й  вълиоводен  раз¬ 
клонител 

направленньш  насочен  разкло¬ 
нител 

ответвление  с  разклонение,  откло¬ 
нение 

ответвлять  разклонявам 
ответвляться  разклонявам  се 
отвод  м  отвеждане 
~  тепла  отвеждане  [отнемане]  и  а 
топлина 

отградуйровать  градуирам  (напр. 
скала ) 

отдача  ж  отдаваемост,  коефициент 
па  полезно  действие 
звуковая  звукова  отдаваемост, 
коефициент  на  предаване  па  теле¬ 
фона 

интегральная  интегрална  отда¬ 
ваемост 

~  машйнь!  коефициент  на  полезно 
действие  на  машина 
~  микрофона  отдаваемост  на  микро¬ 
фон 

световая  свстлоотдаваемост 
~  тепла  топлоотдаване,  отдаване 
на  топлина 


отд 
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тепла  лучеиспусканием  топлоот¬ 
даване  чрез  лъчеизпускане 
~  фотокатода  отдаваемост  на  фо- 
токатод 

знергетйческая  енергийна  отда¬ 
ваемост 

отделение  с  отделяне 
~  ймпульсов  отделяне  на  импулси 
~  сигнала  звуковбго  сопровождс- 
ния  отделяне  на  сигнал  на  звуков 
съпровод 

^  синхронизйрующих  ймпульсов  от¬ 
деляне  на  синхронизиращи  им¬ 
пулси 

отделйтель  м  отдел ител 
отдел ять  с  отделям 
отжатие  с  изстискване 
отказ  м  незаработване,  отказване 
(поради  повреда) 
внезапньж  внезапно  отказване 
,  постепенньш  постепенно  отказ¬ 
ване 

зкеплуатационнъш  експлоата¬ 
ционна  повреда 

отклик  м  отзив,  отглас,  отзвук,  от¬ 
говор 

отклонение  с  1.  отклонение  2.  откло¬ 
няване 

~ ,  асимметрйческое  асиметрично 
отклонение 

~,  вертикальное  вертикално  откло¬ 
нение 

временнбе  временно  отклонение 
~,  горизонтальное  хоризонтално 
отклонение 

~ ,  динамйческое  динамично  откло¬ 
нение 

,  допустймое  допустимо  отклоне¬ 
ние 

квадратйчное  квадратичио  от¬ 
клонение 

~  луча  отклоняване  на  лъча 

магнйтное  магнитно  отклонение 
максимальное  максимално  от¬ 
клонение 

~  напряжения  отклонение  на  на¬ 
прежение 

остаточное  остатъчно  отклоне¬ 
ние 

~  от  установленного  значения  от¬ 
клонение  от  установена  стойност 

передаточное  предавателно  от¬ 
клонение 


~  регулйруемой  величини  отклоне¬ 
ние  на  регулирана  величина 
среднее  средно  отклонение 
среднеквадратйчное  средноква¬ 
дратично  отклонение 
статйческое  статично  отклонение 
~  частотм  честотна  девиация 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  отклонение 
злектростатйческое  електроста¬ 
тично  отклонение 
отклоняться  отклонявам  се 
отключать  изключвам 
отключение  с  изключване,  прекъс¬ 
ване 

~  от  сети  изключване  от  мрежа 
~  под  тбком  изключване  {прекъс¬ 
ване)  под  товар 

открьшание  с  откриване,  отпушване 
~ 1  транзйстора  отпушване  {отваря¬ 
не)  на  транзистор 

отладка  ж  поправка,  доуточняване, 
нагласявано 

~  программь!  проверка  {доуточня¬ 
ване)  на  програма 
отметка  ж  1.  отбелязване,  записване, 
зарегистриране  2.  белег;  знак,  де¬ 
ление 

амплитудния  амплитуден  белег 
контрол ьная  контролен  белег, 
контролно  деление 
~ •,  маркерная  маркерен  белег,  гра- 
дуировъчно  деление 
~,  маештабная  мащабно  деление 
нулевая  нулево  деление,  нулев 
знак  {белег) 

световая  светлинен  белег 
частотная  честотно  деление 
отметчик  м  индикатор 
отношение  с  отношение 

аналитйческое  аналитично  от¬ 
ношение 

ймпульсное  импулсно  отноше¬ 
ние,  импулсен  коефициент 
~  «сигнал-помеха»  отношение  «сиг¬ 
нал-смущение» 

~  «сигнал- шум»  отношение  «сиг¬ 
нал-  шум» 

отображение  с  мат.  изображение 
конформное  конформно  изобра¬ 
жение 

отпайка  ж  отклонение 
отпечаток  м  отпечатък 
отпирание  с  деблокиране 
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отпускание  с  отпускане 
~  реле  отпускане  иа  реле 
отражатели  м  отражател 

антени мй  антенен  отражател 
квадратйчньш  квадратичсн  от¬ 
ражател 

~  клистрбна  отражател  на  клистрон 
металлизйрованньш  метализи- 
ран  отражател 

направляющий  насочващ  отра¬ 
жател 

параболйческий  параболичен  от¬ 
ражател 

пасснвнмй  пасивен  отражател 
~ ,  плоский  плосък  отражател 

радиолокацибнньш  радиолока- 
ционен  отражател 
сфероидальнмй  сферичен  отра¬ 
жател 

цилиндрйческий  цилиндричен 
отражател 

отражательньш  отражателен 
отражать  отразявам,  рефлектирам 
отражение  с  отражение 

внутреннее  вътрешно  отражение 
двойнбе  двойно  отражение 
диффузное  дифузно  отражение 
~  звука  отражение  на  звук 
~  звука,  полное  внутреннее  пълно 
вътрешно  отражение  на  звук 
зеркальное  огледално  отраже¬ 
ние 

мешающее  пречещо  отражение 
многократное  многократно  от¬ 
ражение 

полное  пълно  отражение 
полурассеянное  полу разсеяно 
отражение 

правил ьное  правилно  отражение 
рассеянное  разсеяно  отражение 
регулярное  регулярно  {редовно, 
нормално]  отражение 
~  света,  диффузное  дифузно  отра¬ 
жение  на  светлина 
~,  смешанное  смесено  отражение 
отрегулйровать  регулирам 
отрезок  м  отрязък 
отрмваться  откъсвам  се,  отделям  се 
отсасмвание  с  изсмукване 
~  злектрбнов  изсмукване  на  елек¬ 
трони 

отсечка  ж  прекъсване  (на  тока), 
отсечка;  запушено  състояние  на 
транзистор 
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дифференциальная  диференциал¬ 
на  отсечка 

комбинйрованная  комбинирана 
отсечка 

~,  направленная  тбковая  посочна 
токова  отсечка 
~  тока  прекъсване  на  тока 
тбковая  токова  отсечка 
отставйние  с  изоставане 
~  по  фазе  фазово  изоставане 
~  фаз.н  изоставане  по  фаза 
отстрбить  настройвам  (съобразно  да¬ 
дена  величина ) 

отстрбйка  ж  настройване  (съобраз¬ 
но  дадена  величина ) 
отечет  м  отброяване,  отчитане  (по¬ 
казания  на  измервателен  уред) 
отталкивание  с  отблъскване 
отталкивающий  отблъскващ 
оттейок  м  оттенък 

полутонов  мй  полутонов  оттенък 
огтяжка  ж  обтяжка,  обтегач 
отфильтрбвнвание  с  отфилтруване 
отфильтрбвь1вать  отфилтрувам 
отчетливость  ж  яснота 
офитрбн  м  офитроп 
охладйтель  м  1.  охладител,  охлаж¬ 
дащо  устройство;  хладилник  2.  ра¬ 
диатор 

трубчатьш  тръбен  охладител 
охлаждение  с  охлаждане 

термозлектрйческое  термоелек- 
трично  охлаждане 
оценка  ж  оценка 

~  бьгстродействия  оценка  на  бър¬ 
зодействие 

веройтностная  вероятностна  оценка 
интегральная  интегрална  оценка 
интервальная  интервална  оценка 
~  качества  передачи  качествен  по¬ 
казател  на  предаване 
квадратйчная  интегральная  ин- 
тегрално-квадратична  оценка 

линейная  интегрални- я  линейна 
интегрална  оценка 
~  ошйбки  оценка  на  грешката 

средняя  квадратйчная  средно¬ 
квадратична  оценка 

статистйческая  статистична  оцен¬ 
ка 

~  устбйчивости  оценка  на  устойчи¬ 
вост 

очйстка  ж  изчистване,  прочистване 


Т92 


ОЧИ _ 

ультразвуковая  ултразвуково 
изчистване 

очищение  с  вж.  очистка 
ошйбка  ж  грешка 

~ ,  абсолютная  абсолютна  грешка 

~  апроксимации  грешка  на  апро- 
ксимация 

вероятная  вероятна  грешка 

~,  вноеймая  гистерезисом  грешка, 
внасяна  от  хистерезиса 
~  градуйрования  грешка  на  гра 
ду пране 

динамйческая  динамична  грешка 
~,  допустймая  допустима  грешка 

~  измерения  грешка  на  измерване 

индивидуальная  индивидуална 
грешка 

~  индикации  грешка  на  индикация 

интегральная  интегрална  Греш¬ 
ка 

~  калибрбвки  грешка  ма  калибров- 
ка 

квадратйческая  квадратичиа  гре¬ 
шка 

мгновенная  мигновена  грешка 

~,  методйческая  методическа  греш¬ 
ка 

~  наблюдения  грешка  па  наблюде¬ 
ние 

~,  отноейтельная  относителна 
~  прибора  грешка  на  уреда 

расчетная  грешка  при  пресмя¬ 
тане 

~  регулйрования  грешка  на  регули¬ 
ране 

~  системи  грешка  на  система 

случайная  случайна  грешка 
~ ,  среднеквадратйчная  средноква¬ 
дратична  грешка 

статйческая  статична  грешка 

~ ,  устаибвившаяся  стационарна 
грешка 

П 

падение  с  спадане,  понижаване,  на- 
маляване 

активное  активно  спадане 
~  давления  спадане  на  налягане 


индуктйвное  индуктивно  спадане 

напряжения  спадане  на  напреже¬ 
ние 

~  напряжения,  анбдное  спадане  на 
анодно  напрежение 

~  напряжения  в  дуге  спадане  на 
напрежение  в  дъга 

>--•  напряжения,  катбдное  спадане 
на  катодно  напрежение 

~  потенциала  спадане  на  потенциал 
паз  м  канал 

~ ,  реальний  реален  капал 

злементарнмй  елементарен  ка¬ 
нал 

пайка  ж  I.  запояване,  спояване 
2.  спойка 

ультразвуковая  ултразвуково 
запояване 

~ ,  злектрйческая  електросиойка 
пакет  м  пакет 

волновбй  физ.  вълнов  пакет 
/-V,  ймпульсньш  импулсен  пакет 
~  колебаний  пакет  на  трептения 
~  сигналов  сигнален  пакет 

~,  злектрбнньж  електронен  пакет 
палец  м  палец 

контактния  контактен  палец 

~  щеткодержателя  палец  на  чег- 
кодържател 
память  ж  изч.  памет 

адресная  адресна  памет 

акустйческая  акустична  [зву¬ 
кова!  памет 

ассоциатйвная  асоциативна  па¬ 
мет 

~,  буферная  буферна  памет 

бмстродействующая  бързодей- 
ствуваша  памет 

~ ,  виртуальная  виртуална  памет 
внешняя  външна  памет 
внутренняя  вътрешна  памет 

голографйческая  холографска 
памет 

динамйческая  динамична  памет 

дибдно-конденсаторная  д йодно 
кондеизаторна  памет 
лииейная  линейна  памет 

магнйтная  магнитна  памег 
матричная  матрична  памет 
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на  магнити мх  дйсках  памет  с 
магнитни  дискове 

~  на  магнйтнмх  сердечниках  па¬ 
мет  с  магнитни  сърдечници 
оперативна»  оперативна  памет 
оперативна»  адресна»  оператив¬ 
на  адресна  памет  . 

параллельно-ассоциатйвная  па¬ 
ралелно-асоциативна  памег 
после довательно-ассоциатйвна» 
последователно-асоциативна  памет 
постоянна»  постоянна  памет 
~  с  линейяой  вмборкой  памет  с 
линейно  избиране 
~  с  магнйтнь!м  барабаном  памет  с 
магнитен  барабан 

~  с  непосредственной  вмборкой 
памег  с  непосредствено  търсене 
с  последователни  мм  пбиском  па¬ 
мет  с  последователно  търсене 
~  с  произвбльньш  обращением  па¬ 
мет  с  произволно  обръщане 
~  с  содпадснием  полутонов  памет 
със  съвпадане  на  полутонове 
феррйтовая  феритова  памег 
феррозлехтрйческая  фероелск- 
трнчоска  памет 

панель  ж  I.  панел,  табло,  плоча 
2.  гнездо,  цокъл 
амортизйрованная  ламповая  цо¬ 
къл  па  аитгмикрофонпа  лампа 
~ ,  индикаторна»  индикаторно  та¬ 
бло 

испьпательная  стенд,  пробно 
табло 

коммутацнбнная  комутационно 
табло,  комутационна  плоча 
контрольная  арматурно  кон 
тролно  табло 

~ ,  ламповая  ламлово  гнездо 
монтажная  мошажна  плоча 
— ,  передняя  предна  плоча 
~  управления  табло  за  управление, 
командно  табло 
пантбграф  .и  пантограф 
пар  пара 
пара  ж  чифт;  двойка 
~  еетвей  чифт  клонове.  два  клона 
,  взаимосопряженная  взаимио- 
сп решат  чифт 

кабельная  кабелна  двойка,  ка¬ 
белен  чифт 

коаксиальная  коаксиален  чифт 
~  пблюсов  чифт  полюси 


~  проводбв  чифт  проводници 

раббчая  работен  чифт,  работна 
двойка 

~  сил  чифт  (двойка)  сили 
~,  термозлектрйческая  термоелек- 
трическа  двойка 

~,  шнуровая  шнурова  двойка,  чифт 
нщурове,  дикорд,  двоен  шнур 
~,  зкранйрованная  екранирана  двой¬ 
ка 

~  злектрбн-дйрка  двойка  електрон- 
дупка 

~  здементов  чифт  елементи 
парабола  ж  мат.  парабола 
~  запирания  парабола  на  критич¬ 
ния  потенциал 

~  критическото  потенциала  вж . 
парабола  запирания 
кубйческая  кубична  парабола 
параболбид  м  мат.  параболоид 
парадокс  м  парадокс,  измама 
~  Максвелла  парадокс  на  Максвел 
~  Зйлера  парадокс  на  Ойлер 
параллакс  м  астр.  паралакс 
парамегр  м  параметър  (вж.  също 
параметри) 

~ ,  волновбй  вълнов  параметър 

вторйчньгй  вторичен  параметър 
(на  транзистор) 

~  группирбвки,  отрицательньш  от¬ 
рицателен  параметър  на  групи¬ 
ране 

~  группирбвки,  зффектйвньш  ефек¬ 
тивен  параметър  на  групиране 
~  лампи  параметър  на  лампа 
~  малого  сигнала  параметър  па  ма¬ 
лък  сигнал 

— ,  номинальньш  номинален  пара¬ 
метър 

~  обратной  связи  параметър  па 
обратна  връзка 

оптимальнмй  оптимален  пара¬ 
метър 

~  программм  параметър  на  про¬ 
грама 

~,  распределенньш  разпределен  па¬ 
раметър 

~ ,  регулируем ь|й  регулируем  пара¬ 
метър 

~  системи  параметър  ма  система 
~  системи,  конструктйвньш  кон¬ 
структивен  параметър  на  система 
сосредотбченньш  съсредоточен 
параметър 
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срабатмвания  реле  параметър  на 
заработване  [задействувана]  на 
реле 

стационари Ь1Й  стационарен  па¬ 
раметър 

параметрбн  м  параметрон 

емкостнмй  капацитивен  пара¬ 
метрон 

индуктйвнмй  индуктивен  пара¬ 
метрон 

параметри  м  лш.  параметри 
~ ,  временнме  времепараметри 

динамйческие  динамически  па¬ 
раметри 

нагрузочнме  товарни  параметри 
приведеннме  приведени  параме¬ 
три 

ра  определени  ме  разпределени 

параметри 

смешаннме  смесени  параметри 
сосредотбченнме  съсредоточени 
параметри 

статйческие  статични  параметри 
^  термодинамйческого  состояния 
параметри  на  термодинамично  съ¬ 
стояние 

управляемме  управляеми  пара¬ 
метри 

~  цепи,  предельнне  гранични  пара¬ 
метри  на  верига 

парафин  м  парафин  (неполярен  во¬ 
сък  ) 

паровбй  парен 

паронагреватель  пароиагревател 
пароотббр  м  пароотнемане 
пароперегреватель  м  паропрегрева- 
тел 

паропровод  м  паропровод,  тръбопро¬ 
вод  за  пара 

паропроизводйтельность  ж  пароиро- 
из водител пост 

~  котла  паропронзводителност  иа 
котел 

паросиловбй  паросилов 
паротурбогенератор  м  паротурбоге- 
нератор 

пассйрование  с  пасиране 
~  новерхностей  пасиране  иа  по¬ 
върхности 

патрон  м  1.  гнездо  2.  фасунга  3.  па¬ 
трон 

винтовбй  винтов  патрон  (пред¬ 
пазител  с  електротехническа 
6  а) 
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лам повий  лампово  гнездо 
~  предохранйтеля  патрон  на  пред¬ 
пазителя,  предпазителен  патрон 
~  с  вмключателем  патрон  с  встроен 
микропрекъсвач 
пауза  ж  пауза 

беетбковая  безтокопа  пауза 
корбткая  къса  пауза 
нормальная  нормална  пауза 
удлиненная  удължена  пауза 
~  ймпульсов  пауза  импулси 
паяльник  м  поялник 
паянмй  споен,  запоен 
паять  споявам,  запоявам 
пегельмессер  м  измервач  на  ниво, 
нивомер 

педаль  ж  педал 
пеленг  м  пеленг,  засечка 

контрбльньш  контролен  пеленг 
магнйтнмй  магнитен  пеленг 
обратими  обратен  пеленг 
отноейтельнмй  относителен  пе¬ 
ленг 

пеленгатор  м  пеленгатор,  засечиик 
автоматйческий  автоматичен  пе¬ 
ленгатор 

акустйческий  акустичен  пелен- 
гатор 

— ,  бортовой  бордов  пеленгатор 

инфракраеньш  инфрачервен  пе¬ 
ленгатор 

~,  корабельнмй  корабен  пеленга¬ 
тор 

перенбенмй  преносим  пеленга¬ 
тор 

прямопоказмвающий  директио- 
показващ  пеленгатор 
самолети мй  самолетен  пеленга¬ 
тор 

стациоиарнмй  стационарен  пе¬ 
ленгатор 

пеленгация  ж  вж.  пеленгование 
пеленгование  с  пеленгуване,  заси¬ 
чане 

акустйческое  акустично  пелен- 
гуваие 

визуальное  визуално  пеленгу- 
•  вале 

пеленговать  пеленгувам,  засичам 

пентагрйд  м ■  хептод,  пентагрид,  пет- 
решетъчна  лампа 

пентагрйд-преобразователь  м  преоб- 
разувателен  хептвд 
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пентагрйд-смесйтель  м  смеситслси 
хептод 

пентод  м  пентвд 

високочаст6тнь1Й  високочесто¬ 
тен  пентод 

~ ,  вмходнбй  еж.  пентод,  оконеч- 

Н  Ь1 Й 

~ ,  генератори ьш  генераторен  пен¬ 
тод 

~  для  широкеполбеного  усиления 

пентод  за  широколентово  усилване 
~ ,  заряди  ьш  заряден  пентод 

низкочастотний  нискочестотен 
пентод 

оконечньгй  краен  пентод 
~  иеременной  крутизнм  пентод  с 
променлива  етръмност 
—  с  катбдной  сеткой  пентод  е  ка¬ 
тодна  решетка 

~  с  корбткой  характерйстикой  пен¬ 
тод  със  скъсена  [с  къса]  характе¬ 
ристика 

~  с  лучйстмм  охлаждением  пентод 
с  лъчисто  охлаждане 
~  с  удлиненной  характерйстикой 
пентод  с  удължена  характеристика 
~ ,  усклйтельньш  усилвателен  пен¬ 
тод 

~ ,  широкополбеньш  широколентов 
пентод 

— ,  зкранйрованньп!  екраниран  пен¬ 
тод 

переадресация  ж  прсадрссиране 
переббй  м  прекъсване 
перебрбе  м  прехвърляне 
~  фази  прехвърляне  на  фаза 
перевбд  м  превод 

~,  автоматйческий  еж.  перевбд, 
машкнньш 

~,  бинарнмй  бинарен  превод 
машйннмй  машинен  превод 
поелбвньш  дословен  превод  (ду¬ 
ма  по  дума ) 

пофразовьш  превод  фраза  по 
фраза 

~,  синхрбннмй  синхронен  превод 
~  цепи  в  разговбрное  состояние 
привеждане  на  веригата  в  разго¬ 
ворно  състояние 
переводймость  ж  преводимост 
перевозбуждение  с  иревъзбуждане 
перегорание  с  прегаряпе,  изгаряне 
перегорать  изгарям,  прегарям 
переградуирбвка  ж  преградуиране 


перегрев  м  прегряване 
перегревать  прегрявам 
перегружать  претоварвам 
перегр^женность  ж  претовареност 
перегрузка  ж  претоварване 

допустймая  допустимо  претовар¬ 
ване 

передавать  предавам;,  пренасям  (елек¬ 
трическа  енергия ) 
передатчик  м  предавател 

аварййиьш  авариен  предавател 
~,  длинновблновмй  дълговълнов  пре¬ 
давател 

дуговбй  дъгов  [искров]  преда¬ 
вател 

заглушающий  заглушаващ  пре¬ 
давател 

~  звуковото  сопровождбния  преда¬ 
вател  на  звуков  съпровод 
~  зондйревания  ионосферн  пре¬ 
давател  за  сондиране  па  йоносфе- 
рата 

~  изображения  предавател  на  из¬ 
ображение  [образ,  картина] 
ймпульснь1й  импулсен  нредава- 
тел 

~  ймиульснмх  номех  предавател  на 
импулсни  смущения 
— ,  искросбй  искров  предавател 
~  кварцбваннмй  предавател  с  квар¬ 
цова  стабилизация 
клмстрбннмй  клистроиен  преда¬ 
вател 

контрбльнмй  контролен  преда¬ 
вател 

~,  коротковблновьш  късовълнов 
предавател 

ламповьш  лампов  предавател 
~,  магнетрбнньш  магнетронен  пре¬ 
давател 

маркери Ь1Й  маркерен  предавател 
~,  машйнньш  машинен  предавател 
мести ьш  местен  [локален]  пре¬ 
давател 

~,  мешающий  пречещ  [смущаващ] 
предавател 

морекбй  морски  предавател 
мбщньш  мощен  предавател 
~  направлението  излучения  преда¬ 
вател  с  насочено  излъчване 
~,  иаправленнмй  насочен  предава¬ 
тел 

~  независимото  возбуждения  пре¬ 
давател  с  независимо  възбуждане 
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~  незатухакнцих  колебаний  пре¬ 
давател  на  незатихвахци  трептения 
необслуживаемьш  необслужван 
предавател 

неподвйжньш  неподвижен  пре¬ 
давател 

однололбсньш  еднолентов  пре¬ 
давател 

перенбсньш  преносим  (портати¬ 
вен]  предавател 

~  плавното  диапазона  предавател 
с  плавен  диапазон 
подвижи  ьш  подвижен  предава¬ 
тел 

~  помех  предавател  на  смущения 

портатйвньш  вж.  передатчик, 
перенбсньш 

посадочньш  предавател  за  кацане 
~  предупредйтельнмх  сигналов  пре¬ 
давател  за  предупредителни  сиг¬ 
нали 

радиовещательньш  радиораз- 
пръсквателси  предавател 
радиолокацибнньш  радиолока- 
ционен  предавател 
~  радиолокацибннмх  помех  преда¬ 
вател  на  радиолокационаи  смуще¬ 
ния 

~  радиопомех  предавател  па  радио¬ 
смущения 

ретрансляцибнньш  ретрансла- 
ционен  предавател 
самолети  ьш  самолетен  предава¬ 
тел 

связнбй  свързочен  предавател 
~  системи  опознавания  предавател 
на  системата  за  опознаване 
стационарньш  стационарен  [не¬ 
подвижен]  предавател 
~ ,  судовбй  корабен  предавател 
телевизибннмй  телевизионен  пре¬ 
давател 

телеграфи  ьш  телеграфен  пре¬ 

давател 

телеметрйческий  телеметричен 
предавател 

телемаханйческий  тслемехаии- 
чси  предавател 

телефони  ьш  телефонен  предава¬ 
тел 

~  тональной  телеграфни  предава¬ 
тел  за  тонална  телеграфни 
трансляцибннь(й  транслационен 
предавател 
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ультракоротковблновмй  ултра 
късовълнов  предавател 
~  уровня  предавател  на  пиво 
~  фикейрованной  волнм  предава¬ 
тел  на  фиксирана  вълна 
~ •,  фототелеграфнмй  фототелегра- 
феп  предавател 

~  шумовмх  помех  предавател  на 
шумови  смущения 

зталбнньш  еталонен  предавател 
передача  ж  1.  предаване  2.  пренася¬ 
не  3.  предавка 

внестудййная  извънстудийпо  пре¬ 
даване 

гидравлйческая  хидравлично  пре¬ 
даване 

~  данньгх  предаване  на  данни 
~ ,  двухполбеная  двулентово  пре¬ 
даване 

зубчатая  зъбна  предавка,  зъб¬ 
но  предаване 

~  изображения  предаване  на  образ 
~ ,  ймпульсная  импулсно  предаване 
~  информации  предаване  на  ин¬ 
формация 

~ ,  квантбванная  квантовшго  пре¬ 
даване 

многоканальная  многоканално 
предаване 

многократная  многократно  пре¬ 
даване 

направленная  насочено  преда¬ 
ване 

неконтрастная  неконтрастно  пре¬ 
даване 

одноканальная  едпоканално  пре¬ 
даване 

однополбеная  едполентово  пре¬ 
даване 

односторбнняя  едностранно  пре¬ 
даване 

позитйвная  позитивно  предаване 

прббная  пробно  предаване 
~  просгранственной  волни  преда¬ 
ване  на  пространствена  вълна 

радиовещательная  радиораз- 
пръскватслио  предаване 

~  радиолокацибннмх  даннмх  пре¬ 
даване  иа  раднолокационни  данни 

радиотелеграфная  радиотеле¬ 
графно  предаване 

радиотелефонная  радиотелефон¬ 
но  предаване 
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~ ,  ретрансляцибнная  рстранелаци- 
онно  предаване 
~  речи  предаване  на  говор 
~  сигналов  предаване  на  сигнали 
синхрбнная  синхронно  предаване 
~  с  негатйвной  модуляцией  преда¬ 
ване  с  негативна  модулация 
~  с  однбй  боковбй  лолосбй  предава¬ 
не  с  една  странична  лента 
~  сообщений  предаване  и  а  съобще¬ 
ния 

~  с  позитйвной  модуляцией  преда¬ 
ване  с  позитивна  модулация 
студййная  студийно  предаване 
~  с  частйчним  подавлением  боко- 
вой  полоси  предаване  с  частично 
потискане  на  странична  лента 
~  тактовмх  ймпульсов  предаване 
на  тактови  импулси 
~,  телевизибнная  телевизионно  пре¬ 
даване 

~  тепла  топлопрснасяне,  пренася¬ 
не  на  топлина 

узкополбеная  тссиолеитово  пре¬ 
даване 

~  факеймнле  факсимилно  [образ¬ 
но!  предаване 

фототелеграфная  фототелеграф- 
но  предаване 

~  цветното  телевйдения  цветно  те¬ 
левизионно  продаване 
~,  циркулярная  циркулярно  [кон- 
ферептно|  предаване 

широкополбеная  широколентово 
предаване 

~  злектрознер! ии  пренасяне  на  елек¬ 
трическа  енергия,  електролрена- 
сяне 

лередвижнбй  подвижен,  возим,  не- 
стационарсн 

переделка  ж  преправяне,  преработ¬ 
ване 

передержка  ж  задържане  за  но-дъл- 
го  време  (отколкото  трябва) 
перезапись  м  презаписване,  преза¬ 
пис  на  звук 

перезарядка  ж  презареждане 
перекал  м  презагряваие,  лрснагря- 
вапе 

перекйдивать  прехвърлям 
перекись  хим.  двуокис 
переключатель  м  превключвател, 
многополюсен  прекъсвач,  пре¬ 
включващ  прекъсвач,  комутатор 
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аптенньш  антенен  комутатор 
[превключвател! 

барабан нь)й  барабанен  превключ¬ 
вател 

бистродействукнций  бързодей- 
ствуващ  превключвател 
~  в  заданное  положение  превключ¬ 
вател  в  дадено  положение 
~  волн  превключвател  на  вълни 
волновбдньш  вълноводен  кому¬ 
татор 

вращающпйся  въртящ  се  кому¬ 
татор  [превключвател! 

газоразрядни й  комутатор  с  га¬ 
зов  разрядник 

двухпозицибнний  двупозииио- 
неи  превключвател 
двухетупенчатмй  двустепенен 
превключвател 

диод  ний  диодеи  превключвател 
инвертор  ний  инверторен  пре¬ 
включвател 

/•^  каналов  канален  превключвател 
клавишний  клавишен  превключ¬ 
вател 

кнбпочимй  бутонеи  превключ¬ 
вател 

конечнмй  реверейвний  реверси¬ 
вен  краен  превключвател 
кулачкбвнй  гърбичен  превключ¬ 
вател 

магнйтний  магнитен  превключ¬ 
вател 

матричннй  матричен  превключ¬ 
вател 

мгновеннмй  мигновенен  пре¬ 
включвател 

многонозицибнннй  миогопози- 
цнонен  превключвател 
~  на  несколько  тбчек  превключва¬ 
тел  с  няколко  точки 
осевбй  осов  превключвател 
~  отпаек  превключвател  на  от¬ 
клонения 

~  пблюсов  превключвател  на  по¬ 
люси  (напр.  на  асинхронен  дви¬ 
гател  ) 

~  полярности  превключвател  па  по¬ 
ля  ритст 

радиальннй  радиален  превключ¬ 
вател 

~  рода  работи  превключвател  за 
вида  на  работа 

ртутний  живачен  превключвател 


ПЕР 


рь1чажньж  лостов  превключвател 
~  со  звезди  на  треугбльник  пре¬ 
късвач  за  превключване  от  звез¬ 
да  на  триъгълник 

~  стандарта  превключвател  на  стан¬ 
дарт 

~  телевизибннмх  каналов  превключ¬ 
вател  ма  телевизионни  канали 
~  телевнзибннь1х  програми  пре¬ 
включвател  на  телевизионни  про¬ 
грами 

— ,  фотозлектрйческий  фотоелектри- 
ческн  превключвател 
~ ,  функциональшдй  функционален 
превключвател 

~,  злектроипо  «лучевбй  електронно¬ 
лъчев  превключвател 
п  ере  к  л  ю  ча  т  ь  превключвам 
переключение  с  превключване 
перекодйрование  с  вж.  перекоди- 
рбвка 

перекодировка  ж  прекодиране 

злементарная  елементарно  пре- 
к одиране 

перекбс  м  изкривяване 
—  кадра  изкривяване  на  кадър 
~  фаз  изкривяване  на  фази 
перекрмвать  препокривам 
перекрмтие  с  пробив  по  повърхност 
~  диапазона  препокриване  на  диа¬ 
пазон 

~  зои  препокриване  на  зони 
~  зон,  начальное  начално  препо¬ 
криване  на  зони 

~  зонь1  проводймости  покриване 
зоната  на  проводимост 
~  изоляции  повърхностен  пробив 
( електрически  пробив  по  повърх¬ 
ност  на  изолация ) 

~  полбе  пропускания  препокрива¬ 
не  на  ленти  на  пропускане 
~  строк  препокриване  на  редове 
перемагнйчивание  с  пренамагнит- 
ване 

перемагнйчивать  преиамагнитв  ам 
переменная  ж  мат.  променлива 
~ ,  завйсимая  зависима  променлива 
измеряемая  измервана  промен¬ 
лива 

математйческая  математическа 
променлива 

незавйсимая  независима  про¬ 
менлива 

переменнмй  променлив 
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перемещение  с  преместване 

виртуальное  виртуално  премест¬ 
ване 

~ ,  возмбжное  възможно  премест¬ 
ване 

~,  действйтелъное  действително  пре¬ 
местване 

перемодулйровать  нремодулирам 
перемодуляция  о/с  свръхмодулация 
перем ьжание с  съединение,  свързва¬ 
не,  затваряне 

~  контаитов  свързване  [съединява¬ 
не,  затваряне]  на  контакт 
переммчка  ж  свръзка,  съединителен 
проводник  с  мостче 
~ ,  закорачивающая  затварящ  мост 
~ ,  короткозамьжающая  накъсо  съ¬ 
единяващ  мост 

перенапряжение  с  I.  свръхнапреже¬ 
ние  2.  пренапрежение 
атмосферное  атмосферно  прена¬ 
прежение 

внутреннее  вътрешно  пренапре¬ 
жение 

индукцйрованное  индуциране 
[индукгирано]  пренапрежение 
коммутационное  комутационно 
пренапрежение 

резонаненое  резонанено  прена¬ 
прежение 

перенапряженньш  пренапрегнат 
перенас видение  с  пренасищане 
~  транзистора  пренасищане  на 
транзистор 

перенбе  м  I.  пренос  2.  пренасяне, 
преместване 

~,  автоматйческий  автоматично  пре¬ 
насяне 

групповбй  групов  пренос 
~ ,  кольцевбй  кръгов  пренос 
логйческий  логически  пренос 
параллельньш  паралелен  [успо¬ 
реден!  пренос 
~  тепла  топлопрсиасяпе 

перенбснь1Й  преносим,  преносен, 
подвижен,  портативен 

нерепад  м  I .  спадане;  спад  2.  разлика 
между  две  нива 

~  давления  спадане  на  налягане 

~  напряжения  разлика  в  напреже¬ 
ние 

отрицательньш  отрицателен  спад 
на  напрежение 
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~  напряжения ,  положйтельнмй  по¬ 
ложителен  спад  на  напрежение 
температури  температурна  раз¬ 
лика 

~  тока  разлика  на  ток 
~  яркости  разлика  в  яркости 
перепле тение  с  преплитане,  кръстос¬ 
ване  (на  проводници) 
перепомосовка  ж  сменяване  на  по¬ 
лярност 

переприем  м  преприемане 

реперфораторнмй  реперфоратор- 
но  лреприсмане 

перерегулйрование  с  ттререгулиране 
~,  максимальное  максимално  пре- 
регулиране 

перерь!в  м  прекъсване 
пересечение  с  пресичане 
лерестанбвка  ж  преместване 
перестраивать  пренастройвам 
перестройка  ж  пренастройваме 
пересчет  м  1.  преброяване,  изброя¬ 
ване,  повторно  броене  2.  лреиз- 
численис  (в  автоматичните  връз¬ 
ки  ) 

пссссчстппк  м  брояч;  преброителна 
схема;  преизчислително  устройство 
лересмлка  ж  препращане 

групповая  групово  препращане 
лерехбд  м  преход 

~,  безуслбвньгй  безусловен  преход 
волновбдно-коаксиальнмй  въл- 
новодио-коаксиален  преход 
волновбдньш  въл поводен  преход 
~  вторбго  рода,  фазовмй  фазов 
преход  от  втори  род 
вьшрямляющий  изправителен 
преход 

закрмтьш  коллекторньш  закрит 
колекторен  преход 
запертьт  коллекториьтй  запу¬ 
шен  колекторен  преход 
квантов ьш  квантов  преход 
— ,  коллекториьтй  колекторен  пре¬ 
ход 

открьггьш  коллекторньтй  открит 
колекторен  проход 
открьтт ьтй  змйттерньтй  открит 
емитерен  преход 

— ■  первого  рода,  фазов  ьпт  фазов 
преход  от  първи  род 
плоскостнбй  плоскостен  преход 
типа  п-р  електрояпо-дупчест 
преход,  п-р  преход 


тбчечньтй  точков  преход 
туннельнмй  тунелен  преход 
.  услови  ьп';  условен  преход 
~  злектрона  преход  на  електрон 
е.  ектрбнно-дьфочнмй  електрон¬ 
но-;'  \ ччест  преход 
— ,  з.м  г.ерньтй  емитерен  преход 
перехбдньтй  преходен 
г вречен ь  м  списък,  опис 
перймегр  м  периметър 
период  м  период  (от  време ) 

~  биений  период  на  трептения  {бие- 
ния] 

~  блокирования  период  на  блоки¬ 
ране 

~  восстановления  период  на  въз¬ 
становяване 

~  замедления  период  на  забавяне 
~ -  замирания  период  на  фадинг 
~  запертого  состояния  лампи  не- 
проиолси 1  период;  запушено  съ¬ 
стояние  и  л  лампа 

~  запирания  период  на  запиране 
~  задухания  период  на  затихване 
~  затухающич  колеба  ний  период 
на  гатнхзашн  трептения 
~  интегрйрования  период  на  инте¬ 
гриране 

~  кйдровой  развертки  период  на 
кадрова  развивка 
~  качания  период  на  мол^-ие 
~  кол ебани й  период  на  тее!  тенш 
~  коммутаций  период  на  комутации 
~  бтпертого  состояния  лампи  иро 
водещ  период;  отпушено  :ъсоя- 
ние  на  лампа 

~  отс^тствия  нагрузки  пегшо.т  на 
отсъствие  на  товар 
~  повторения  период  на  т\ллр;;не 
~,  постоянннй  постоянен  т^ччм 
~  носилки  визова  пер  но  ч  и 

пращане  на  повиквателни  см  ти 
~  проводймости  период  на  про  . 
мост 

~  развертки  период  на  развивка 

~  строчнбй  развертки  период  н 
развивка  по  редове 
~  разгбна  период  на  ускорение 

~  разгорания  време  [период]  на 
разпалване 

~  функции  период  на  функция 
периодйческий  периодичен 
периодйчность  ж  периодичност 
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перлбн  м  фирм.  перлон  ( полиамид - 
но  влакно) 

иермаллбй  м  пермалой  (магнитна 
сплав ) 

пермеаметр  м  пермеаметър 
лермендюр  м  лермендюр  (магнитна 
сплав ) 

перпендикуляр  м  перпендикуляр 
персептрбн  м  псрсептрон 
персйстор  м  персистор 
перспектива  ж  перспектива 
перфокарта  ж  перфокарта 

апертурная  аиертурна  перфо¬ 
карта 

~ .  вчзуальиг.я  гпаупдпч  перфокар¬ 
та 

вспсмогатслшая  спомагателна 
перфокарта 

комбинйрованкая  комбинирана 
перфокарта 

~  ,  контрбльная  контрол па  перфо- 
карт  а 

магнитния  магнитна  перфокарта 
~ ,  матричная  матрична  перфокарта 
~  мгшккной  сортирбвки  перфокар¬ 
та  за  машинно  сортиране 

постоя нная  посояниа  перфокар¬ 
та 

~ ,  рабочая  работна  перфокарта 
~  ручного  обращения  перфокарта 
за  ръчно  обръщане 
~  с  внешней  перфорацией  перфо¬ 
карта  с  външна  перфорация 
~  с  внутренней  перфорацией  пер¬ 
фокарта  с  вътрешна  перфорация 
~  с  краевой  перфорацией  еж.  пер¬ 
фокарта  с  внешней  перфорацией 
~ ,  суперпозицибнная  суперпози- 

ционна  перфокарта 

щелевап  перфокарта  с  процепи 
перфокарта- шаблон  ж  перфокарта- 
шаблон 

перфолента  ж  нерфолента 
перфоратор  м  перфоратор 
~ ,  автоматйческий  автоматичен  пер¬ 
форатор 

алфавйтно-цифровсй  азбучио- 
ипфров  перфоратор 

алфавйтньш  азбучен  перфоратор 

воспролзвсдящпй  възпроизвеж¬ 
дащ  перфоратор 

вь1числйтельнмй  изчислителен 
перфоратор 
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двухперйоднмй  двупериоден  пер¬ 
форатор 

клавишнъж  клавишен  перфора¬ 
тор 

— ,  коитрбльньш  контролен  перфо¬ 
ратор 

копйрующий  копиращ  перфора¬ 
тор 

ленточньш  лентов  перфоратор 
одноперйоднмй  еднопериоден 

перфоратор 

— ,  ручнбй  ръчен  перфоратор 
перфорация  ж  перфорация 
перфорацибнньш  перфорационен 
перфорйрование  с  перфориране 

серййное  серийно  перфориране 
песбк  м  пясък 

кварцевьж  кварцов  пясък  (ди¬ 
електрик  ) 

петля  ж  1.  цикъл,  крива  2.  верига, 
контур 

гисгерезисная  вж.  петля  гисте- 
резиса 

~  гистерезиса  хнстерезисна  крива, 
хпстерезмсеи  цикъл 
~  обратпой  связи  верига  на  обрат¬ 
на  връзка 

~  связи  свързочен  възел 
печатан ис  с  печатане 
печати ьш  печатен 
печь  ж  пещ;  печка 

барабанная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  барабанна  пещ 
~ ,  вакуумная  вмеокотемперат^р- 
ная  високотемпературна  вакуумна 
пещ 

вмеокочаетбтная  високочестотна 
пещ 

—  дизлектрйческого  нагрева  пещ 
за  днелектрпческо  загряване 
ду го вая  |електро]дъгова  пещ 
~ ,  закалочная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  пещ  за  закаляване 
— ,  индукцибнная  индукционна  пещ 
~  индукционното  нагрева  пещ  за 
индукционно  загряване 
камерная  злектрйческая  електри¬ 
ческа  камерна  пещ 
канальная  индукцибнная  канал¬ 
на  индукционна  пещ 
карусельная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  каруселна  пещ 
конвейерная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  конвейерна  пещ 
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~,  конвекционная  злектрйческая 

електрическа  конвенционна  пещ 
— ,  криптоловая  криптолова  пещ 
лабораторная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  лабораторна  пещ 
методйческая  злектрйческая  елек¬ 
трическа  методична  пещ 
муфельная  муфелна  пещ 
низкош  хтная  дуговая  слектро- 
дъгова  нискошахтня  пещ 
отражательная  отражателна  пещ 
отражателна  печка 
плавйльная  злектрйческая  елек¬ 
трическа  пещ  за  топене 
~  пов  1шенной  частоть!  с.редноче* 
стотна  индукционна  пещ 
~  сопротивления  съпротивителна 
електрическа  пещ 

—  сопротивления,  високотемпера¬ 
турния  високотемпературна  съ¬ 
противителна  пещ 
~  сопротивления,  дуговая  слектро- 
дъгово-сьпротивитслпп  пещ 
трехфазная  дуговая  електродъ- 
гова  трифазна  пещ 
шахтная  злектрйческая  електри¬ 
ческа  шахтиа  пещ 
рефлекторная  бьиовая  злектрй¬ 
ческая  електрическа  битова  от¬ 
ражателна  печка 
сталеплавйльная  злектрйческая 
електрическа  стоманолеярна  пещ 
тйгельная  вь!СОкочастотная  ти- 
гелна  високочестотна  пещ 
злектродно-соляная  ванная  сол¬ 
но-електродна  влнна  пещ 
злектродоменная  електродомен- 
на  пещ 

злектронно  -лучевая  електронно¬ 
лъчева  пещ 

пик  м  връх,  връхна  точка 
~  ймпульса  връх  на  импулс 

резонаненьж  резонансен  връх  на 
честотна  характеристика 
пик-генератор  м  върхов  генератор, 
пик-генератор 

пик-дроссель  м  пиков  дросел 

пик- трансформатор  м  пик-трансфор¬ 
матор 

пиковатт  м  пиковат 
пйковьп»  върхов 

ликоограничйтель  м  върхов  ограни¬ 
чител 


звукочастотнь|й  върхов  звуко- 
честотен  ограничител 
пикофарада  ж  пикофарад 
пилообр  зньш  трионообразен 
пилот-сигнал  м  пилотен  сигнал 
пирамида  ж  пирамида 

дешифраторная  дешифраторна 
пирамида 

пйрекс  м  фирм .  пирекс  (алкално 
стъкло  с  малък  коефициент  на 
топлинно  разширение ) 
пирометр  м  пирометър 

болометрйческий  радиацион- 
нь!Й  радиационен  болометричен 
пирометър 

—  излучения  радиационен  пирометър 
интегральньж  фотозлекгрйче- 
ский  интегрален  фотоелектриче- 
ски  пирометър 

~ ,  инфракраеньж  фотозлектрйче- 
ский  инфрачервен  фотоелекгриче- 
скп  пирометър 

~ ,  оптйческий  оптичен  пирометър 
поверхностнмй  повърхностен  пи¬ 
рометър 

радиацис  ннь)й  радиационен  пи¬ 
рометър 

радиационньж  термозлектрйче- 
ский  радиационен  термоелектри- 
чески  пирометър 
радиометрйческий  радиометри- 
чен  пирометър 

~  спектральцого  отношения  еж. 

пирометр,  цветовой 
~  с  постояннмм  фокусом  пирометър 
с  постоянен  фокус 
~  с  регулйруемой  фокусировкой 
пирометър  с  регулируема  фоку- 
сировка 

термозлектрйческий  термоелек- 
трически  пирометър 
~  Фери  пирометър  на  Фери 

фотометрйческий  фотометричен 
пирометър 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  пирометър 
■,  цветовой  цветен  пирометър 
частйчного  излучения  еж.  пи- 
рометр,  оптйческий 
яркостний  пирометър  за  яркост 
пирозлектрик  м  пироелектрик  (ди¬ 
електрик  с  изменение  на  поляриза¬ 
цията  при  изменение  на  темпера¬ 
турата  ) 
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гшрозлектрйчество  с  пироелсктрнче- 
ство 

пирозффект  м  пироелектричееки 
ефект,  пироефект 
пятание  с  захранване 

автономное  автономно  захран¬ 
ване 

аккумуляторное  акумулаторно 
захранване 

батарейное  батерийно  захранване 
двустороннее  двустранно  захран¬ 
ване 

линейное  линейно  захранване 
~  от  сети  мрежово  захранване 
~  от  стабилизованного  источника 
захранване  от  стабилизиран  из¬ 
точник 

параллельное  успоредно  захран¬ 
ване 

последовательное  последова. ел- 
но  захранване 

~  постоянним  током  захранване  с 
постоянен  ток 

противофазное  противофазно  за¬ 
хранване 

резервное  резервно  захранване 
синфазное  синфазно  захранване 
~  током  несущей  частоть»  захран¬ 
ване  с  тока  на  носеща  честота 
плавить  разтопявам,  разтапям 
плавка  ж  в ж  плавление 
плавкий  топим,  разтопим 
плавление  с  топене,  разтапяне 
плавленний  разтопен 
плавность  ж  плавност 
~  работи  плавност  на  работа 
~  регулйрования  плавност  на  ре¬ 
гулиране 

плазма  ж  плазма 

газова я  газова  плазма 
газоразр  дная  газоразрядна 
плазма 

горячая  гореща  плазма 
намагнйченная  намагнитизи  з- 
на  плазма 

полностью  ионизованная  напъл¬ 
но  йонизирана  плазма 
слабо  ионизованная  слабо  йони¬ 
зирана  плазма 

— злектронная  електронна  плазма 
злектр  нно-ионная  електронно- 
йонна  плазма 
плазмотрон  м  плазмотрон 
пламя  с  пламък 


планирование  с  планиране 
планйровать  планирам 
планка  ж  планка,  пластина 

зажймная  клемна  пластина 
плановьш  планов 
планомерньш  планомерен 
планшет  м  плаишет 
пластйна  ж  плоча;  пластина  (вж. 
също  пластини) 

~  аккумулятора  акумулаторна  пло¬ 
ча.  плоча  на  акумулатор 
биметаллйческая  биметална  пла¬ 
стина 

~  заземления  зазсмителна  пластина 
заземляющая  заземяваща  пла¬ 
стина 

~  измерйтельная  измервателна  пла¬ 
стина 

~,  кварцевая  кварцова  пластина 
коллекторная  колекторна  плас¬ 
тина 

сигнальная  сигнална  пластина 
пластинка  ж  пластинка,  плоча 
граммофонная  грамофонна  пло¬ 
ча 

долгоиграющая  дългосвиреща 
плоча 

пластини  ж  мн.  пластини 

вертикальние  отклоняющне  вер¬ 
тикални  отклонителни  пластини 
горизонтальние  отклоняющне  хо¬ 
ризонтални  отклонителни  пласти¬ 
ни 

лучеобразующие  лъчеобразува- 
щи  пластини 

отклоняющне  отклонителни  пла¬ 
стини 

пластйчность  ж  пластичност 
пластмасса  ж  пластмаса 
плата  ж  плоча,  платка 

изоляционная  изолационна  пло¬ 
ча,  платка 

монтажная  монтажна  плоча, 
платка 

печатная  печатна  плоча,  платка 
~  с  зажймами  плоча  с  клеми 
~  с  розетками  плоча  с  контакти 

~,  съемная  поворотная  подвижна 
обръщателна  плоча 

платина  ж  хим.  платина 
платинйт  м  платинит  (сплав) 
платинотрбн  м  платннотрон 
плато  с  плато 
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~,  потенциальное  потенциално  пла¬ 
то 

плафбн  м  плафониера  (таваннв  ос¬ 
ветително  тяло) 

плексиглас  м  фирм.  плексиглас 
(органично  нечупливо  стъкло) 
пленка  ж  1.  лента,  филм  2.  пластина 
3.  тънък  слой 

~  для  звукозаписи  лента  за  звуко¬ 
запис,  звукозаписна  лента 
~ ,  изоляцибнная  изолационна  пла¬ 
стина 

~ ,  кремниевая  силициева  лента 
лаковая  лаково  покритие,  лаков 
филм 

~ ,  магнйтная  магнитна  лента 

полупроводникбвая  полупровод¬ 
никова  лента 

плснкокарток  м  фолиопрешпаи 
пленкопрессшпан  вж.  пленкокартбн 
плесенестойкость  ж  плесеноустой- 
ЧНЕОСТ 

плечб  с  рамо 

—  моста  рамо  на  .мост,  конник 

—  пари  рамо  на  чифта 
~  сйльт  рамо  на  сила 
плмта  ж  плоча 

злектромагнитная  електромаг¬ 
нитна  плоча 
плитка  ж  плоча,  плочка 

злектрйческая  електрически  кот¬ 
лон 

плоски й  плосък 

плоскогубцм  мн.  плоски  клещи 
плоскости  ж  плоскост,  равнина 
диаметральная  диаметрална  пло¬ 
скост 

касательная  допирателна  плос¬ 
кост 

~  координат  координатна  равнина 
~  лйнзн,  фокальная  фокална  рав¬ 
нина  на  леща 

~  пеленгации  равнина  па  пеленго- 
ване 

~  поляризации  плоскост  на  поляри¬ 
зация 

фазовая  фазова  плоскост 
фокальная  фокална  плоскост 
плотмомер  м  плътномер 
ллбтноеть  ж  плътност 
~  анодното  тока  плътност  на  анод¬ 
ния  ток 

~  вероятностей,  многомерная  много- 
мерна  плътност  на  вероятности 


~  вероятностей,  одномерная  едно¬ 
мерна  плътност  на  вероятности 
~  вероятности  плътност  на  вероят¬ 
ност 

~  диффузибнного  тока  плътност  на 
дифузионен  ток 
~  записи  плътност  па  запис 
~  заряда  плътност  на  заряд 
~  заряда,  объемная  обемна  плът¬ 
ност  1  гъстота]  на  заряд 
— '  звуковбй  знергии  плътност  па 

звукова  енергия 

~  излучения  плътност  на  излъчване 
~  мощности  помех  плътност  па  мощ¬ 
ност  на  смущения 
~  ноейтелей  зарядов  плътност  на 

токопоемтелп,  плътност  на  носи¬ 
тели  на  заряд 

~  объемиего  заряда  плътност  на 

обемен  заряд 

оптйческая  оптична  плътност 
~  потока  мощности  плътност  на 

поток  па  мощност 
~  пространственного  объемного  за¬ 
ряда  плътност  на  пространствен 
обемен  заряд 

спектральная  спектрална  плът¬ 
ност 

~ -  тока  плътност  на  ток 
~  тока  проводймости  плътност  на 
ток  на  проводимост 
~  тока,  зкономйческая  икономична 
плътност  на  ток 

~  злектронного  диффузибнного  то¬ 
ка  плътност  на  електронния  дпфу- 
знонен  ток 

~  знергии,  объемная  обемна  плът¬ 
ност  на  енергия 

плбщадь  ж  площ;  повърхнина,  по¬ 
върхност 

~  отклонения  площ  па  отклонение 

~  рассеяния,  зффектйвная  ефектив¬ 
на  повърхност  на  разсейване 
~  растра  площ  на  растър 

~  регулйрования  площ  на  регули¬ 
ране 

зффектйвная  ефективна  площ 
ллунжер  м  плунжер,  бутало 
плюс  м  плюс 

поведение  м  поведение 

асимптоматйческое  асимптома- 
тичпо  поведение 

~  системи  поведение  на  система 
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~  сметем Ь1  в  переходном  режи, ме 
поведение  на  система  в  преходен 
режим 

повср.чность  ж  повърхност,  повърх¬ 
нина 

акустйческая  акустична  повърх¬ 
ност 

алгебрайческая  алгебрична  по¬ 
върхност 

~  антенни,  действукнцая  действу¬ 
ваща  повърхност  на  антена 
вогнутая  вдлъбната  повърхност 
~  второто  лорядка  повърхност  от 
втори  ред 

вьшуклая  изпъкнала  повърхност 
~  звуковой  волнь>  повърхнина  на 
звукова  вълна 

конйческая  конусна  повърхност 
контактна»  контактна  |допирна| 
повърхност 

~  одинакового  уровня  повърхност 
с  еднакво  ниво 

отражающая  отражаваща  повърх¬ 
ност 

поглощающая  поглъщаща  по¬ 
върхност 

~  полюса,  рабочая  работна  по¬ 
върхност  на  полюс 
~  потенциального  рельефа  повърх¬ 
ност  на  потенциален  релеф 
призматическая  призматична  по¬ 
върхност 

рессеяния,  зффективная  ефек¬ 
тивна  разсейваща  повърхност 
теплоотдающая  топлоотдаваща 
повърхност 

цилиндрическая  цилиндрична  по¬ 
върхност 

зквивалентная  еквивалентна  по¬ 
върхност 

зквипотенциальная  еквипотен- 
циална  | равнопотеицнална|  по¬ 
върхност 

амиттйрующая  емитираща  по¬ 
върхност 

повйв  м  стъпка  на  усукване  (при 
строеж  на  атом ) 
поводок  м  ремък 

ловорбтньш  въртящ  сс,  обръщагс- 
лсн 

повреждать  повреждам 
повреждение  с  повреда 
ловторйтель  м  повторител 

аноднмй  аноден  повторител 


~ ,  баланенмй  аноди Ь1Й  балаисен 
аноден  повторител 
~  ймпульсов  повторите.!  на  им¬ 
пулси 

ймпульеньш  импулсен  повтори¬ 
тел 

катоднмй  катоден  повторител 
~  линейното  реле  повторител  на 
линейно  реле 

змйттерннй  емитерен  гцовторител 
повторйтель-реле  м  реле-повторитсл 
повьюйтельньш  повишаващ 
повишение  с  повишаване;  повишение 
~  надежности  повишение  на  сигур¬ 
ност 

~  чувствйтельности  повишение  на 
чувствителност 

погасание  с  загасване,  загасяване 
~  разряда  загасване  |угасване1  на 
разряд 

поглотйтель  м  поглъщатсл 
~  мощности  поглъщател  на  мощност 
~  обрат нь!х  волн  поглъщател  на 
обратни  вълни 

резонаненмй  резонансен  поглъ¬ 
щател 

поглощать  поглъщам 
поглощение  с  поглъщане 

атмосферное  атмосферно  поглъ¬ 
щане 

~  волн  поглъщане  на  вълни 
~  заряженнмх  частйц,  поглъщане  на 
заредени  частици 
~  звука  поглъщане  на  звука 

избирател ьное  избирателно  [се¬ 
лективно]  поглъщане 
индуцйрованное  индуцирано  по¬ 
глъщане 

ионосферное  йоносферно  поглъ¬ 
щане 

поверхностное  повърхностно  по¬ 
глъщане,  абсорбция 
~  радиоволн  поглъщане  на  радио¬ 
вълни 

резонаненое  резонанено  поглъща¬ 
не 

спектральное  спектрално  поглъ¬ 
щане 

тормозное  спиращо  поглъщане 
~  знергии  поглъщане  иа  енергия 
погрешность  ж  погрешност,  грешка 
динамйческая  динамична  грешка 
допустймая  допустима  грешка 
~  измерения  грешка  на  измерване 
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~,  линейная  линейна  грешка 
~,  относйтельная  относителна  греш¬ 
ка 

~  преобразования  грешка  на  пре¬ 
образуване 

~  прибора  грешка  на  уред 

случайная  случайна  грешка 
статйческая  статична  грешка 
~  телеизмерения  грешка  на  теле- 
измерване 

температурная  температурна 
грешка 

угловая  ъглова  грешка 
фазовая  фазова  грешка 
~  частотм  грешка  на  честота 
подавать  подавам 

подавйтель  м  заглушител,  демпфер 
~  звука  звукозаглушител 
~  отраженнмх  сигналов  демпфер 
на  отразени  сигнали 
подавление  с  подтискане;  заглуша- 
ване,  демпфиране;  намаляване, 
снижаване 

~  автоколеб  ний  заглушаваие[демп- 
фиране]  на  автоколебании 
~  мешающих  отражений  подтиска¬ 
не  на  пречещи  образни  сигнали 
~  несущей  частотм  подтискане  на 
носеща  честота 

~  помех  за  гл  у  шаване  [подтискане] 
на  смущения 

~  шума  подтискане  на  шум 
подавлять  подтискам,  сподавям;  га¬ 
ся,  демпфирам;  намалявам 
податливость  ж  податливост,  гъв¬ 
кавост 

акустйческая  акустична  гъвка¬ 
вост 

подача  ж  подаване 

автоматйческая  автоматично  по¬ 
даване 

~  перфокарт  подаване  на  перфокар¬ 
ти 

~  злектрода  подаване  на  електрод 

подающий  подаващ 

подбор  м  подбор,  подбиране 

режйма  подбиране  на  режим 
лодверженность  м  подлагане 

~  воздействию  помех  подлагане  иа 
въздействие  на  смущения 

подвее  м  окачване 
подвеска  ж  окачване 
~  антеннм  окачване  на  антена 


_ под 

продольно-цепная  надлъжно  ве¬ 
рижно  окачване 
простая  просто  окачване 
подвесной  висящ;  нагоден  за  окач¬ 
ване 

лодвешивание  с  окачване 
подвешивать  окачвам,  закачам,  при¬ 
качвам 

подвижной  подвижен 
подвйжность  ж  подвижност 
~  дмрок  подвижност  иа  дупки 
~  заряженной  част  щм  подвижност 
на  заредена  частица 
~  ионов  подвижност  на  йони 
~  ноейтелей  заряда,  дрейфовая 
дрейфова  подвижност  на  токоно- 
сители 

~  ноейтеля  тока  подвижност  на 
носителя  на  ток 

~  злектронов  подвижност  на  елек¬ 
трони 

лодвйжнмй  вж.  подвижной 
подвод  м  довеждане,  подаване;  до¬ 
насяне;  докарване 
~  мощности  подаване  на  мощност 
подвозбудйтель  м  подвъзбудител 
подгонка  ж  пасване,  нагаждане,  на¬ 
гласяваме,  натъкмяване 
поддиапазон  м  поддиапазон,  подоб- 
хват 

~,  частотнмй  частотен  поддиапазон 
поджигатель  м  1.  запалващ  електрод, 
игнитор,  запалващ  щифт  2.  за¬ 
палващ  апарат 
подзаряд  м  вж.  подзарядка 
подзар  дка  ж  (електрическо)  доза- 
реждаие 

непрермвная  непрекъснато  до- 
зарежданс 

подземи мй  подземен 
подкасательная  ж  поддопирателна, 
субтангента 
подкатод  м  подкатод 

второй  втори  подкатод 
~,  первмй  първи  подкатод 
подключать  включвам;  свързвам,  съ¬ 
единявам 

подключение  с  включване;  свързва¬ 
не,  съединяване 

подмагнйчивание  с  подмагнитвапе 
~  постояннмм  током  нодмагннтва- 
не  [предварително  намагнитване! 
с  постоянен  ток 
подмодулятор  м  подмодулатор 
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поднесущан  ж  подносеща 
лодогреа  м  подгряване,  загряване; 

стопляне,  затопляне 
лодогревание  с  вж.  подогрев 
лодогреватель  м  подирена гел,  нагре¬ 
вател;  икономайзер  (при  парен 
котел  ) 

подогревать  подгрявам;  стоплям,  за¬ 
топлям 

подпйтмвание  с  (слабо)  захранване 
подпйтьшать  захранвам  (слабо) 
лодпрограмма  ж  подпрограма 
~ ,  диагностйческая  диагностична 
подпрограма 

замкнутая  затворена  подпро¬ 
грама 

контролйрующая  контрол  праща 
подпрограма 

■•— •,  направляющая  водеща  [насоч¬ 
ваща!  подпрограма 
об.аденная  обменна  подпрограма 
обрабатмвающая  обработваща 
подпрограма 

открьная  отворена  подпрограма 
стандартная  стандартна  подпро¬ 
грама 

~ ,  трехадресная  триадреспа  под¬ 
програма 

лодрегулйрование  с  точно  регулира¬ 
не,  дорегулираие 

подрегулировать  точно  регулирам, 
дорегулирам 

подрегулирбвка  лс  вле .  подрегулйро- 
вание 

подсветка  ж  осветляване  (леко) 
^  изображения  (леко)  осветяване 
на  изображението 
,  паразйтная  паразитно  (леко) 
осветя  пане 

—  зкрана  (леко)  осветяване  на 
екран 

лодсвечивание  с  вж.  подсветка 
■подсистема  ж  подсистема 
отодслушивание  с  подслушване  (на 
телефонен  разговор) 
подел  пивать  подслушвам 

подставка  ж  подложка;  подставка 

~,  нзолйрующая  изолационна  под¬ 
ложка 

шодстановка  ж  мат.  заместване 
/подстанция  ж  подстанция 

автоман  леска я  автоматична  под¬ 
станция 


повие  тельная  пввишаваща  под¬ 
станция 

понизйтельная  подстанция  за 
понижаване  па  напрежение 
— ,  телефонния  телефонна  подцеп- 
трала 

~,  трансформаторния  трансформа¬ 
торна  подстанция 
тупикбвая  крайна  [безизходна! 
поде танци я 

тяговая  тягова  подстанция 
~,  злектрйческая  електрическа  под¬ 
станция 

подстраивать  доиаетройвам 
подстройка  ж  донастройване,  до- 
1гаетройка 

~,  фазовая  автоматйческая  фазово 
автоматично  донастройване 
—  частотм  донастройване  на  честота 
~  частотм,  автоматйческая  авто¬ 
матично  донастройване  на  честота 
подчеркивание  с  подчертаване 
~  вмеоких  чаетбт  подчертаване  нп 
високи  честоти 

~  пйзких  частот  подчертаване  ма 
ниски  честоти 

подъем  м  повдигане,  издигане 
~  кругизнг  нарастване  на  стръмно- 
сти  (на  характеристика ) 

поезд  м  влак 

~,  злектрйческий  електрически  влак 
позитив  м  позитив 
позитрбн  м  позитрон 
позиция  ж  позиция 
~  перфокарти  позиция  на  перфо¬ 
карта 

перфорационная  перфорациоп- 
на  позиция 

~ ,  цмфровая  цифрова  позиция 
позивнме  м  мн.  познвни  сигнали 
пбиск  м  търсене 

автоматйческий  автоматично  тър¬ 
сене 

~  информации  търсене  на  информа¬ 
ция 

~,  информаци  нньш  вж.  цоиск 
информации 

круговой  кръгово  търсене 
~,  сектори вж  секторно  търсене 
~ ,  спиральньш  спирално  търсене 
~  цели  търсене  на  целта 
~  цели,  гидроакустйческиЙ  хидро¬ 
акустично  търсене  на  цел 
поисковмй  търсещ 
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показание  с  показание 
~,  листанционное  дистанционно  по¬ 
казание 

~  шкаль  ,  максимальное  максимал¬ 
но  показание  на  скала 
показатель  м  показател;  коефициент; 
константа 

водороднь1Й  водороден  показател 
~  дросселйрования  показател  на 
дроселиране 

~  затухания  показател  на  затих¬ 
ване 

~  качества  показател  на  качество, 
качествен  показател 
~  качества,  интегральньж  интегра- 
леп  показател  на  качество 
~  напр  вленности  показател  на  на¬ 
соченост 

нулевой  нулев  показател 
~  преломления  показател  [коефи¬ 
циент]  на  пречупване 
~  преломления,  комплексния  ком¬ 
плексен  показател  на  пречупване 
~  степени  показател  на  степен,  сте¬ 
пенен  показател 

покритие  с  покритие;  покриване 
алодное  анодно  покритие 
катбдное  катодно  покритие 
лаковое  лаково  покритие 
лакокрасочное  лаково  покритие 
маскйрующее  маскировъчно  по- 
к ритне 

противогидродокацибнное  про- 
типохпдролокационно  покритие 
противорадиолокационное  про- 
тиворадиолокационно  покритие 
поле  с  поле 

антенное  антенно  поле 
бегущее  бягащо  поле 
векторное  векторно  поле 
вихревбе  вихрово  поле 
~,  вращающееся  въртящо  се  поле 
встречнбе  насрещно  поле 
динамическое  динамично  поле 
згмедляющее  забавящо  поле 
звуковбе  звуково  поле 
~  зрения  камери  зрително  поле  па 
камера 

~  излучения  поле  па  излъчване 
~  изображения  поле  на  изображе¬ 
ние 

~ ,  интерференционное  интерферен- 
ц мои но  поле 

искажающее  изкривяващо  поле 


~  коммут  тора,  мбетное  местно 
[лично]  поле  на  телефонен  номе¬ 
ратор 

коммут  тора,  многократное  мно¬ 
гократно  поле  на  телефонен  номе¬ 
ратор 

~ ,  контактное  контактно  поле 
магнйтное  магнитно  поле 
~,  магнйтное  скрещенное  магнитно 
кръстосано  поле 
наборное  наборно  поле 
~ ,  наборное  коммутационное  на¬ 
борно  комутационно  поле 
~ ,  неоднородное  нееднородно  поле 
однородное  еднородно  [хомо¬ 
генно]  поле 

отклоняющее  отклоняващо  поле 
первйчное  първично  поле 
переменное  променливо  поле 
~ ,  перемещ  ющееся  преместващо 
се  поле 

~  перфокарти,  кбдовое  кодово  по¬ 
ле  на  перфокарта 

~  перфокарти,  свободное  свободно 
поле  на  перфокарта 
~  перфорации  перфорационно  поле 
плбекое  плоско  поле 
~  пом  х  поле  на  смущенията 
поперечное  напречно  поле 
послеускоряющее  послеускоря- 
ващо  поле 

постоянное  постоянно  поле 
~,  потенциальное  потенциално  поле 
потенциальное  векторное  по¬ 
тенциално  векторно  поле 
преломляющее  пречупващо  се  по¬ 
ле 

продольное  надлъжно  поле 
~  пространственного  заряда  поле 
на  пространствен  заряд 
противофазное  противофазно  по¬ 
ле 

равномерное  равномерно  поле 
~  рассеяния  поле  на  разсейване 

свободное  звуковбе  свободно- 
звуково  поле 

~  сигнала  поле  иа  сигнал 
силовбе  силово  поле 

~  ейль!  тяжести  поле  на  сила  на 
тежест 

синфазное  синфазно  поле 
скалярное  скаларно  поле 
стационарное  стационарно  поле 
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~,  температурное  температурно  по¬ 
ле 

тепловбе  топлинно  Тюл е 
тормозя щее  спиращо  [забавящо] 
поле 

тяготеиия  гравитационно  поле 
ускоря  ющее  ускоряващо  поле 
фокуейрующее  фокусиращо  поле 
цветное  цветно  поле 
злектрйческое  електрическо  поле 
злектрйческое  бегущее  електри¬ 
ческо  бягащо  поле 
злектрйческое  скрещенное  елек¬ 
трическо  кръстосано  поле 
злектромагнитное  електромаг¬ 
нитно  поле 

~ ,  злектростатйческое  електроста¬ 
тично  поле 

зллиптйческое  елипсовидно  поле 
ползунок  м  плъзгач 
пол иа мил  м  пол памид 
поливинилацеталь  м  полнвинилаце- 

тал 

поливинилхлорйд  м  поливинилхло¬ 
рид 

полигон  м  полигон 
полиметилметакрилат  м  иолиметил- 
метакриллт;  плексиглас 
лолипропилен  м  полипропнлеи 
полировка  ж  полиране 

злектролитйческая  електролит¬ 
но  полиране 

полистирол  м  полистирол 
политетрафторзтилен  м  политетра- 
флуорстилсн 

политрифтормонохлорзтилен  м  ноли- 

трпфлуоретнлсн 

полиуретан  м  полиуретап 
полихлорвинйл  м  вж.  поливинил¬ 
хлорид 

полихлоропрен  м  полихлоропрен 
полизтилен  м  полиетилен 
положение  с  положение,  местополо¬ 
жение;  разположение 
~  в  мертвой  точке  положение  в 
мъртва  точка,  мъртва  точка 

~  включения  положение  на  включ¬ 
ване 

~  вмключения  положение  на  из¬ 
ключване 

конечное  крайно  положение 

~  неустойчивото  равновесия  поло¬ 
жение  на  неустойчиво  равновесие 


нулевое  нулево  положение,  на^ 
чал  на  точка 

промежуточное  межди  тю  поло¬ 
жение 

пусковое  пусково  положение, 
положение  пред  пускане 

рабочее  работно  положение 
~  равновесия  равновесно  положе¬ 
ние 

~  регул йрующего  органа  положе¬ 
ние  на  регулиращия  орган 
~  устойчивого  равновесия  положе¬ 
ние  на  устойчиво  равновесие 
поломка  ж  1.  счупване;  строшаване 

2.  повреда 

полоса  ж  1.  пояс,  зона  2.  шина 

3.  лента,  ивица 

боковая  странична  лента 
— ,  всрхняя  боковая  горна  стра¬ 
нична  лента 

~  видеочастот  видеочестотпа  лепта 

—  возбуж ления  възбудителна  лента 
~  зажигания  област  [лента  |  на  за¬ 
палване 

~  запирания  лента  [ интервал |  на 
запушване 

~ ,  заполненная  запълнена  лента 
~  затухания  лента  на  затихване 
~  захватьгваиия  лента  | ивица |  на 
хващано 

интерференционная  интерферсн- 
цпонна  лента 

~  контура,  шумовая  шумова  лепта 
на  кръг 

незаполненная  незапълнена  лен¬ 
та 

нйжняя  боковая  долна  странич¬ 
на  лента 

~ ,  нормальная  нормална  лента 

—  помех  лента  на  смущения 

~  проводймости  лента  на  проводи¬ 
мост 

~  пропускания  лента  на  пропуска¬ 
не,  пропускна  лента 

свободная  свободна  лента 
~  синхронизации  лента  на  синхро¬ 
низация 

~  спектра,  боковая  странична  лен¬ 
та  на  спектъра 

характеристйческая  характери¬ 
стична  честотна  лента  (на  во¬ 
кален  звук) 

частйчно  заполненная  частично 
запълнена  лента 
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~  частот  честотна  лента 
~  частот,  заданная  зададена  чес¬ 
тотна  лента 

~  частот,  защйтная  защитна  че¬ 
стотна  лента 

знергетйческая  енергетична 

| енергийна |  лента 

~ ,  зффективная  ефективна  лента 
лолость  ж  кухина,  празнина 
~  объсшкм'0  резонатора  кухина  па 
обемен  резонатор 
резонаненая  резонаисна  кухина 
лолотер  м  паркетолъскачка 

,  злектрйчсский  електрическа  пар- 
кетолъскаща  машина 
лолувибратор  м  полувнбратор 
полуволна  ж  иолувълна 
полуинтервал  м  пол у интервал 
полукадр  м  полу кадър,  полу карти на 
нечетннй  нечетен  полукадър 
~ ,  четни»  четен  полукадър 
лолуперйод  м  полу пер йод 
~  группйрующий  групиращ  полу- 
период 

лолуплбскость  ж  полу  плоскост 
полупроводнйк  м  полупроводник 
— си  рожден  ний  изроден  полупро¬ 
водник 

~ ,  дйрочнмй  еж.  полупроводнйк  с 
дмрочной  проводймостью 

ионнмй  йонен  полупроводник 
~ ,  легйрованний  легиран  полу- 
проподпик 

невьфожденньгй  неизроден  полу¬ 
проводник 

несобственнмй  примесен  полу¬ 
проводник 

прймееньж  примесен  полупро¬ 
водник 

с  дмрочной  проводймостью  дуп- 
чест  полупроводник 
см  шаннин  смесен  полупровод¬ 
ник 

собствени  ми  вж.  полупроводнйк 
с  собсгвенной  проводймостью 
с  собственной  проводймостью  по¬ 
лупроводник  със  собствена  прово¬ 
димост 

~  тйпа  п  полупроводник  тип  п 
~  тйпа  р  полупроводник  тип  р 

ферромагн  тннй  феромагнитен 
полупроводник 

чйстмй  чист  полупроводник 


злектроннмй  електронен  полу¬ 
проводник 

злектроннмй  жйдкий  електро¬ 
нен  течен  полупроводник 
полупроводникови»  полупроводни¬ 
ков 

полупространство  с  полупрострлн- 
ство 

полусумматор  м  полусуматор 
полутон  м  полутон 
полузлемент  м  полуелемепт 
полип  кух 
полюс  м  полюс 

добапочнмп  допълнителен  полюс 

~  коммутационного  аппарата  полюс 
на  комутационен  апарат 
~ ,  кратни й  четен  полюс 
~ ,  магнитний  магнитен  полюс 
~  многореззнаторного  магнетрона 
полюс  па  мпогорезонаторен  маг- 
нетроп 

основной  основен  полюс 
~  нереда точной  функции  полюс  па 
предавателна  функция 

сспряжспний  спретнат  полюс 
~  функции  полюс  на  функция 
51вивг>ьфаженн[>1н  явпоизразеп 
п  ол  юс 

полярпзатср  м  пол ярпзатор 

поляризаци  нний  поляризационен 
поляризация  поляризация 
~ ,  вертикальная  вертикална  поля¬ 
ризация 

внутрислоевая  вж.  поляриза¬ 
ция,  междуслойная 
горизонтальная  хоризонтална 

пол ярнзацня 

дипольная  диполна  поляризация 
~ ,  дизлсктрйческая  диелектрична 
поляризация 

~ ,  ионная  йонна  поляризация 
^ ,  круто?  я  кръгова  поляризация 
~ ,  левая  лява  поляризация 

лииейная  линейна  поляризация 
^ ,  магнйтная  магнитна  поляоиза- 
ция 

междуслойная  междуслоева  [ви¬ 
соковолтова,  гранична|  поляри¬ 
зация 

^ ,  обратная  обратна  поляризация 
,  ориентационная  поляризация 
на  ориентацията 
плоска я  плоска  поляризация 
,  правая  дясна  поляризация 
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релаксационная  релаксаци©нна 
поляризация 

самопроизвольная  вж.  поляри¬ 
зация,  спонтанная 
~  сигнала  поляризация  на  сигнал 
спонтанная  спонтанна  [само- 
произволна]  поляризация 
удельная  относителна  поляри¬ 
зация 

злектрйческая  електрическа  по¬ 
ляризация 

~ ,  злектронная  електронна  поля- 
ризаци  я 

~ ,  злектрохимйческая  слектрохи- 
мичсска  поляризация 
~ ,  зллиптйческая  елиптична  поля¬ 
ризация 

поляризбванность  ж  иоляризираност 
~  дизлектрика  поляризираност  на 
диелектрик 

молярная  молярна  поляризова- 
пост 

поляризовать  поляризирам 
поляризуемость  ж  поляризуемост 
~  молекули  поляризуемост  на  мо¬ 
лекула 

полярность  ж  полярност,  поляритет 
~  записи  полярност  на  записване 
~  ймпульса  полярност  на  импулс 
положйтельная  положителен  по¬ 
ляритет 

~  сигнала  полярност  на  сигнал 
полярограф  м  иолярограф 
помеха  ж  смущение,  шум  (вж.  също 
помехи) 

аддитйвная  адитивно  смущение 
актйвная  активно  смущение 
апериодйческая  апериодично  сму¬ 
щение 

високочастотная  високочестот- 
тно  смущение 
гладкая  гладък  шум 
зеркаЯьная  огледално  смущение 
ймпульсная  импулсно  смущение 

искусственная  изкуствено  сму¬ 
щение 

~  квантования  шум  на  квантуване 
наложенная  наложено  смущение 

непрермвная  непрекъснато  сму¬ 
щение 

низкочастотная  нискочестотно 
смущение 

пассйвная  пасивно  смущение 


периодйческая  периодично  сму¬ 
щение 

посторонняя  странично  смуще¬ 
ние,  страничен  шум 
случайная  случайно  смущение 
узкополосная  теснолентово  сму¬ 
щение 

флуктуационная  флуктуацнон- 
по  смущение 

шумовая  шумово  смущение 
помехи  ж  мн  смущения,  шумове 
аддитйвние  адитивни  смущения 
акустйческие  акустични  смуще¬ 
ния 

атмосферние  атмосферни  смуще¬ 
ния  [шумове] 

взаймнме  взаимни  смущения 
|  шумове  | 

вибрационние  вибрационни  сму¬ 
щения  [шумове] 

внешние  външни  смущения  [шу¬ 
мове] 

внутренние  вътрешни  смущения 
1  шумове] 

гидроакустйческие  хидроакус¬ 
тични  смущения 
дипольние  диполии  смущения 

естественние  естествени  смуще¬ 
ния 

индукци  нние  индуктирапи  шу¬ 
мове 

ионосфернме  йоиосферни  смуще¬ 
ния 

ймпульснме  импулсни  смущения 
индустриальние  индустриални 
[  п  ром  и  ш  л  ен  и  [  е  мущен  и  я 
космические  космични  смущения 

межканальлме  междуканални 
смушения 

мультипликатйвние  мултннли- 
кативни  смущения 
пассйвние  пасивни  смущения 
перекрестние  кръстосани  смуще¬ 
ния 

проми шленнме  вж.  помехи, 
индустриальние 

радиационние  радиационни  сму- 
щеппя 

собствени ие  собствени  шумове 

флуктуационние  флуктуацион- 
ни  шумове 

шумовме  шумови  смущения 
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помехозащищенность  ж  защитеност 
срещу  смущения,  шумозащите- 
ност 

Ьомехоуст  йчивость  ж  устойчивост 
на  смущения,  шумоусгойчивост 
потенция льная  потенциална  шу- 
моустойчивост 

понижение  с  понижаване,  спадане, 
намаляване;  намаление 
лонизйтельнь!Й  понижаващ,  който 
служи  за  понижаване 
понятие  с  понятие 

видовое  видово  понятие 
единйчное  единично  понятие 
неоттределяемое  неопредслимо 
понятие 

родовое  родово  понятие, 
пористость  ж  шупливост,  порестост 
открутая  открити  тгорп  [и:уплн1. 
открита  порестост 
порог  м  праг,  граница 
~  болевого  ошущеиия  праг  [гря- 
шща]  па  болезненото  усещане  (на 
ухото) 

~  возбужденчя  праг  па  възбуж¬ 
дане 

~  ионизации  праг  па  йоннзация 
~  люминесценции  праг  на  лкшинес- 
ценция 

~  ебнаружения  праг  на  откриване 
-ч/  потенциала  праг  па  потенциал 
~  разборчивости  праг  на  разбирае¬ 
мост 

~  самовозбуждения  праг  на  само- 
възбуждане 

~  скольжения  праг  на  плъзгане 
~  сльгшимости  праг  1  граница |  на 
чувано  [слушане! 

~  срабатьгвания  праг  па  задейст- 
вуване  [заработваме] 

~  фотозлектре нной  змйссии  праг 
на  фотоелектронна  емисия 
фотозффекта  праг  на  фотоефект 
~  чувствйтельности  праг  на  чув¬ 
ствителност 
порогввмп  прагов 
лорде#*  м  прах 

~ ,  гольнмй  въгленов  прах  (за 

микробен ) 

лортагйвий  портативен,  преносим 
лоршень  м  бутало 

бесконтактньш  безконтактно  бу¬ 
тало 

емкостньш  капацитивно  бутало 


короткозамьшающий  накъсо  съ¬ 
единяващо  бутало 

настроечнмй  настройващ©  бута¬ 
ло,  бутало  за  настройване 
~  сервомотора  бутало  на  серводви- 
гател 

пор  док  м  ред,  порядък 
~  включения  ред  на  включване 
~  следования  фаз  последователност 
на  фази 

посадка  ж  1.  сглобка  2.  кацане 
лоследовательность  ж  последова¬ 
телност 

~,  возростающая  нарастваща  по¬ 
следователност 

~  ймнульсов  последователност  па 
импулси 

~  ком  нд  последователност  на  ко¬ 
манди 

обучающая  обучаваща  последо¬ 
вателност 

~  операции  последователност  нп 
операции 

~  переключений  последователност 
на  превключвания 

периодйческая  периодична  по¬ 
следователност 

произвольная  произволна  по¬ 
следователност 

~  развертки  последователност  на 
развивка 

случай на я  случайна  последова¬ 
телност 

~  фаз  фазова  последователност 
последействие  с  последействие 
~ ,  упр^гое  еластично  последейст¬ 
вие 

послесвечение  с  послесветене 
~  люминофора  послесветене  на  лю- 
минофор 

послеускорение  с  послеускорсние, 
добавъчно  ускорение 
пост  м  пост 

блокировочнмй  блокпост 

вмсокочастотний  многок  н а ль- 
ньш  високочестотен  многокана¬ 
лен  пост 

вмеокочаетбтнмй  одноканаль- 

нмй  високочестотен  едноканалеи 
пост 

~  дугевой  сварки  пост  (работно 
място )  за  електродъгово  заваря¬ 
ване 


пое _ _ _ 

звукометрйческий  зпукомстрнчсн 
пост 

~  подслушивания  пост  за  подслуш¬ 
ване 

радиолокационньгй  рядиолокд- 
циояен  пост 

~  секционйрования  секционен  пост 
постоянная  ж  константа,  постоянна 
( величина ) 

волн овая  вълнова  константа 
~  времени  константа  на  времето, 
времеконстапта 

~  времени,  механйческая  механич¬ 
на  времеконстанта 
~  времени  нагрева  топлинна  вре¬ 
меконстанта 

~  времени  нарастания  времекон¬ 
станта  на  нарастване 
~  времени  ускорения  времсконстаи- 
та  на  ускорение 

~  времени  фототриода  времекон¬ 
станта  на  фототриод 
~ ,  газовая  газова  постоянна  [кон¬ 
станта  | 

гравитационния  гравитационна 
постоянна  [константа  1 

дизлектрйческая  диелектриче- 
ска  постоянна  [константа! 

~  затухания  константа  па  затих¬ 
ване 

~  затухания,  повторная  повторна 
константа  на  затихване 
~  затухания,  зеркальная  огледал¬ 
на  константа  на  затихване 
~  затухания,  сопряженная  спрет¬ 
ната  константа  на  затихване 
~  излучения  константа  на  излъч¬ 
ване 

~  инерции  константа  на  инерция 
~  интегрйрования  константа  на 
интегриране 

криоскопйческая  криоскопична 
постоянна 

~  передачи  времеконстанта  [кое¬ 
фициент].  на  предаване 
~  передачи,  повторна я  повторна  вре¬ 
меконстанта  па  предаване 
~  передачи,  сопряженная  спретната  кон¬ 
станта  на  предаване 

передачи  четьфечполюсника  кое¬ 
фициент  на  предаване  на  четири- 
полюсник 

^  Планка  константа  на  Рлаик 
~  прибора  константа  на  уред 


212 


~  пропорциональности  коефициент 
на  пропорционалност 
~  пространственного  заряда  кон¬ 
станта  на  пространствения  заряд 
пьезозлектрйческая  пиезоелек- 
трическа  константа 
~  распространения  константа  па 
разпространение 

— ,  тепловая  топлинна  константа 
~  усиления  коефициент  на  усил¬ 
ване 

фазовая  фазова  константа 
постоя нн Ь1Й  постоянен 
построение  с  построение 

графйческое  графично  построе¬ 
ние 

~  переходнь1х  процесеов  построе¬ 
ние  на  преходните  процеси 

—  процесса  регулйрования  построе¬ 
ние  на  процеса  на  регулирането- 

посъ1лка  ж  1.  изпращане  2.  импулс 
~  визова  изпращане  на  сигнал  за 
повикване 

~  ймпульсов  изпращане  на  импулси 
пусков  я  пусков  [стартов,  стар- 
тен]  импулс 

~,  злектрйческая  електрически  им¬ 
пулс 

потенциал  м  потенциал 
~  анода,  максимальньж  максима¬ 
лен  аноден  потенциал 
~  анода,  обратньж  максимальньж 

обратен  максимален  аноден  по¬ 
тенциал 

~  возбуждения  възбудителен  по¬ 
тенциал 

~  вмхода  злектронов  потенциал 
на  излитане  на  електрони 

—  гашения  разряда  потенциал  на 
изгасване  па  изпразване 

~  деионизации  потенциал  на  де- 
йонизация 

действующий  действуващ  по¬ 
тенциал 

~  диффузии  потенциал  на  дифу- 
зия 

запаздътаающий  закъсняващ  по¬ 
тенциал 

запирающий  запушващ  потен¬ 
циал 

^  Земли  потенциал  на  Земята 

~  ионизации  потенциал  на  йонн- 
зация 
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~ ,  ионизйрующий  йонизиращ  по¬ 
тенциал 

~  катода  потенциал  на  катод 
~,  контакти Ь1  й  контактен  потенциал 
~ ,  магнйтнмй  магнитен  потенциал 
нулевой  нулеп  потенциал 
обратньж  начальиьж  обратен 
начален  потенциал 
~  повторното  зажигания  заряда 
потенциал  на  повторно  запалване 
на  разряд 

предельньж  граничен  потенциал 
пробивной  пробивен  потенциал 
~  пространства  потенциал  на  про¬ 
странство 

равновееньж  равновесен  потен¬ 
циал 

~  сетки  потенциал  на  решетка 
~  сетки,  запирающий  решетъчен 
потенциал  на  запушване  на  лампа 
~  сетки,  критйческий  критичен 
потенциал  на  решетка 
скалярнмй  скаларен  потенциал 
средний  среден  потенциал 
стабилизйрующий  стабилизиращ 
потенциал,  опорно  напрежение 
термодинамйческий  термодина- 
мичен  потенциал 

~  тяготения  потенциал  на  привли¬ 
чане  (на  гравитация) 
химйческий  химически  потен¬ 
циал 

~,  шумовой  шумов  потенциал 
~,  злектрйческий  електрически  по¬ 
тенциал 

~  злектрйческого  поля  потенциал 
на  електрическо  поле 
~  злектрода  потенциал  на  електрод 
потенциал-регулятор  м  потенциал- 
регулатор 

потенциалоноейтель  м  иотенциало- 
носител,  носител  на  потенциал 
потенциалоскоп  м  потенциалоскоп 
потенци  льньж  потенциален 

потенциометр  м  1.  потенциометър 
2.  реостат 

автомат дческий  автоматичен  по¬ 
тенциометър 

кольцев  й  кръгов  потенциометър 

~,  компенейрующий  компенсиращ 
потенциометър 

ламповмй  лам.пов  потенциоме¬ 
тър 


_ _ _ _  _ ПОТ 

линейнъж  линеен  потенциоме¬ 
тър 

миниатюрньж  миниатюрен  по¬ 
тенциометър 

настроечнь1Й  потенциометър  за 
настройка 

— ,  нелинейньж  нелинеен  потенцио¬ 
метър 

пйшущий  пишещ  потенциоме¬ 
тър 

подстроечнмй  променлив  потен¬ 
циометър,  съпротивителен  тример 
проволочньж  жичен  потенцио¬ 
метър 

регистрйрующий  злектроннмй 

регистриращ  електронен  потен¬ 
циометър 

самобалансйрующийся  самоба- 
лансиращ  се  потенциометър 
самопйшущий  злектроннмй  са¬ 
мопишещ  електронен  потенцио¬ 
метър 

сдвоеннмй  двоен  потенциометър 
секционйрованнмй  секциониран 
потенциометър 

~,  синусно-косинуснмй  синусно- 
косинусоз  потенциометър 
~ ■,  сйнуснмй  синусен  потенциоме¬ 
тър 

следя щий  следящ  потенциоме¬ 
тър 

~  с  непосредственнмм  отечетом 

потенциометър  с  непосредствено 
отчитане 

~  с  реохордом  потенциометър  с 
реохорд 

угольнмй  въгленов  потенциоме- 
тър 

уравнивающий  уравняващ  по¬ 
тенциометър 

функционалънмм  функционален- 
потенциометър 
потери  ж  мн.  загуби 

аноди ме  анални  загуби 
~  в  дизлектрике  загуби  в  диелек¬ 
трик 

~  в  дуге  загуби  в  (електрическа) 
дъга 

~  в  железе  загуби  в  желязо 
~  в  изоляции  загуби  в  изолация 
вихревме  вихрови  загуби 
~  в  лйнии  загуби  в  линия 

вноеймме  вносими  загуби 
^  в  обмотках  загуби  в  намотки 
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джоулевм  Джаулови  [топлинни] 
загуби 

дипольнне  диполни  загуби 
дизлектрйческие  диелектриче- 
ски  загуби 

добавочиме  допълнителни  за¬ 
губи 

магнйтнме  магнитни  загуби 
на  вихревие  токи  загуби  вт  ви- 
хреви  токове 

~  на  гистерезис  хнстерсзиспп  за¬ 
губи 

^  напряжния  загуби  на  напрежение 
~  на  трение  загуби  на  триене 
~  на  утечку  загуба  от  изтичане 
основи  ле  основни  загуби 
~ ,  переменнь:с  променливи  загуби 
- — 'а,  постояннь/е  постоянни  загуби 
~  при  воспроизведении  загуби  при 
възпроизвеждане 
при  записи  загуби  при  записване 
релаксацибшше  рслаксацпвппи 
дпслектрнчсски  загуби 
~ ,  средние  средни  загуби 

суммарнме  сумарни  загуби 
теплов!  е  топлинни  загуби 
~ ,  удельньге  вж.  потбри,  удельиме 
дизлектрйческие 

удельнме  дизлектрйческие  от¬ 
носителни  диелектрическн  загуби 
~  знергип  загуби  на  енергия 
поток  м  поток  (вж.  също  потоки) 
~  векторното  поля  поток  на  век¬ 
торно  поле 

~  звуковой  знергип  поток  на  зву¬ 
кова  енергия 

~  излучения  поток  на  излъчване 
~  индукции  индукционен  поток 
~  информации  информационен  ма¬ 
сив 

~  ионов  йонен  поток 

корпускулярньтй  корпускулярен 
поток 

~  лучйстой  знергии  поток  лъчиста 
енергия 

лучйстнй  вж.  поток  лучйстой 
знергии 

~  магнитной  индукции  поток  на 
магнитна  индукция 
маГ)НЙт)1м*й  Магнитен  поток 
~  пер  п  рт  поток  от  перфокарти 
Ил  зменнмй  плазмен  поток 
~  рассеяния  поток  на  разсейване, 
разсеян  поток 


~  рассеяния,  главини  главен  по¬ 
ток  на  разсейване 
~  рассеяния,  рабочий  работен  по¬ 
ток  па  разсейване 

—  рассеяния  статора  поток  па  раз¬ 
сейване  на  статор 

~  реакции  якоря  поток  на  реакция¬ 
та  на  котва 

световой  светлинен  поток 
~  силовнх  лйний  поток  на  силови 
линии 

~ ,  тепловой  топлинен  поток 
~  злектронов  електронен  поток 
злектронньж  електронен  поток 
~  знергии  поток  енергия 
потоки  м  мн.  потоци 

неосновнг  х  ноейтелей  потоци  на 
неосновни  носители 
~  основи ь!х  ноейтелей  потоци  на 
основни  носители 

потребйтель  м  консуматор,  по  гре¬ 
бат  ел 

потребление  с  консумация,  потребле¬ 
ние 

~  знергии  консумация  на  енергия 
потреблять  консумирам;  изразход¬ 
вам 

потребность  ж  потребност 
почернбние  с  потъмняване,  почер- 
няне  (при  образна  пгелеграфия) 
пояс  м  пояс,  зона 

~ ,  радиационньш  радиационен  пояс 
~  радиолокационнь1х  станций  пояс 
от  радиолокационни  станции 
правило  с  правило 

—  бур&вчика  правило  на  свредела 
[тпрбушона] 

~  винтй  правило  на  винта 
~  ладони  иравой  рукй  правило  на 
дясната  ръка 

~  левой  ладони  правило  на  лявата 
ръка 

^  параллелепйпеда  правило  на 
паралелепипеда 

~  параллелограмма  правило  на  па- 
ралелограмата 

~  силового  многоугольника  прави¬ 
ло  на  силовия  многоъгълник  [по¬ 
лигон! 

превращение  с  превръщане 
~  знергии  превръщане  на  енергия 

п  ревьшать  превишавам;  надхвър¬ 
лям,  надвишавам 
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превишение  с  превишаване;  над¬ 
хвърляно,  надвишаване 
~  температури  прегряване 
предварение  с  изпреварване 
предел  м  граница  ( вж .  също  пре¬ 
дели) 

—  измерения  граница  на  измерване 
~  измерения,  верхний  горна  измер¬ 
вателна  граница 

~  интегрирования  граница  на  ин¬ 
тегриране 

~  пропорционального  регулйро- 
вания  граница  на  пропорционал¬ 
но  регулиране 

~  пропорциональности  граница  на 
пропорционалност 

~  прочности  граница  па  якост 
|  издържливост] 

~  текучести  граница  на  ировличане 
(при  натоварване  на  пластичен 
материал ) 

~ '  упругости  граница  на  еластич¬ 
ност 

~  функции  граница  на  функция 
лредельний  граничен,  пределен; 

краен;  максимален,  критичен 
предели  м  мн.  граници 
~  линейности  граници  на  линей¬ 
ността 

~  регулйрования  граници  на  регу¬ 
лиране 

~  рабочего  диапазона  граници  на 
работен  диапазон 

~  температурной  компенсации  гра¬ 
ници  на  температурна  компенса¬ 
ция 

предохранйтель  м  предпазител,  бу¬ 
тон 

ж  лкостний  течен  предпазител 
закрйтий  затворен  предпазител 
откритьш  отворен,  открит  пред¬ 
пазител 

~ ,  патронния  патронен  предпази¬ 
тел,  бушон 

плавкий  стопяем  предпазител, 
предпазител  със  стопяема  вложка 
пластйнчатий  ламелеп  пластин- 
ков  предпазител 
полузакрйтий  полузатворен 
предпазител 

пробивной  пробивен  предпази¬ 
тел 

пробочний  патронен  предпазител 
сетевой  мрежов  предпазител 
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~  с  засьшкой  вж.  предохранйтель 
с  наполнением 

~  с  кварцевмм  заполнйтелем  пред¬ 
пазител  с  кварцов  пълнител 
~  с  наполнением  предпазител  с 
пълнител 

стреляющий  стрелящ  предпази¬ 
тел 

~  с  указанием  срабативания  пред¬ 
пазител  с  индикатор 
трубчатий  тръбен  предпазител 
штепсельнмй  щепсслсн  предпа¬ 
зител 

предохранйтельний  предпазвани 
предпазен 

иредохранять  предпазвам 
представление  с  представяне 

аналоговое  аналогово  представяне 
~,  векторное  векторно  представяне 
графйческое  графично  предста¬ 
вяне 

матричное  матрично  представяне 
~  многочлена,  канонйческое  мат. 
канонично  представяне  на  много- 
член 

символйческое  символично  пред¬ 
ставяне 

спектральное  спектрално  пред¬ 
ставяне 

~  функций  представяне  на  функ¬ 
ции 

цифровое  цифрово  представяне 
предусилйтель  м  предусилвател 
предьккажение  с  предизкривяване, 
предварително  изкривяване 
предмекатель  м  шлф.  предизбирач 
прекрашение  с  прекратяване,  спи¬ 
ране 

~  передачи  радио  прекратяване  на 
предаването 

преломление  с  пречупване 
~  воли  пречупване  на  вълни 
двойнсе  двойно  пречупване 
диффузное  дифузно  пречупване 
~  звука  пречупване  на  звук 
~  света  пречупване  на  светлина 
~  силов  IX  лйний  пречупване  на 
силовите  линии 

тропосферное  тропосферно  пре¬ 
чупване 

преобразование  с  1.  преобразуване 
2.  трансформация 
аналого-цифровое  аналого-циф- 
рово  преобразуване 


ЛРЕ 
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^  вида  модуляции  преобразуване 
вида  на  модулация 
^  данньгх  преобразуване  на  данни 
^  двойчного  исчисления  в  десятйч- 
ное  преобразуване  на  двоично  из¬ 
числение  в  десетично 
^  дискрстньгх  данньгх  в  непрерйв- 
ньге  преобразуване  на  дискретни 
данни  в  непрекъснати 
^  К.арсона  преобразуване  па  К.ар- 
сон 

— * ,  конформное  конформно  преоб¬ 
разуване 

координат  преобразуване  па  ко¬ 
ординати 

круговое  кръгово  преобразуване 
^  Лапласа  преобразуване  на  Ла- 
плас 

^  Лапласа,  обратное  обратно  пре¬ 
образуване  па  Лаплас 
линейное  линейно  преобразу¬ 

ване 

Лоренца  преобразуване  на  Ло- 
ренц 

обратное  обратно  преобразу¬ 

ване 

^  постоянното  тока  в  переменнмй 
преобразуване  на  постоянен  ток 
в  променлив 

промежуточное  междинно  пре¬ 
образуване 

сигналов,  амплитудно-временное 

амплитудно-временно  преобразу¬ 
ване  на  сигнали 

^  спектра  преобразуване  ма  спек¬ 
тър 

— ,  функциональное  функционално 
преобразуване 

^  Фурье  преобразуване  на  Фурис 
~  цепен  преобразуване  на  вериги 
цйфро-аналоговое  цифро-аиа- 
логово  преобразуване 
~  частотй  преобразуване  на  че¬ 
стота 

~  частотй,  вариационное  вариа¬ 
ционно  преобразуване  на  честота 
~  частотй,  двойное  двойно  преоб¬ 
разуване  на  честота 
~  частотй,  двухееточное  двуре- 
шетъчно  преобразуване  на  честота 
~  частотй,  многократное  много¬ 
кратно  преобразуване  на  честота 
~  частотй,  однократное  еднократ¬ 
но  преобразуване  на  честота 


~  числа  строк  преобразуване  на 
броя  на  редове 

~  знергии  преобразуване  на  енер¬ 
гия 

преобразователь  м  преобразувател 
активнь1Й  активен  преобразу¬ 
вател 

аналою-цифровой  аналого-ци- 
фров  преобразувател 
~ ,  амплйтудно-времеимбн  ампли¬ 
тудно-временен  преобразувател 
баланеньзй  балаисен  преобразу¬ 
вател 

вентильньп)  дноден  преобразу¬ 
вател 

~ ,  вибрационнмй  вибрационен  пре¬ 
образувател,  вибратор 
вращающийся  въртящ  се  пре¬ 
образувател 

врагцающийся  одноякорнь!:’!  ед- 

иокотвеп  въртящ  се  преобразу¬ 
вател 

время- ймпульеньь!  вре.ле-нм- 
пулсен  преобразувател 
~  вшходпого  сигнала  преобразу¬ 
вател  на  изходен  сигнал 
~  давлепия  преобразувател  па  на¬ 
лягане 

двухкоигактньгй  двуконтактец 
преобразувател 

~ ,  емкостнмй  капацитивен  преоб¬ 
разувател 

идеальний  идеален  преобразу¬ 
вател 

измерйтельнь|й  измервателен 
преобразувател 

~  изображения,  злектроннмй  елек¬ 
тронен  преобразувател  на  изобра¬ 
жение 

индухтйвньш  индуктивен  преоб¬ 
разувател 

йон  ний  йонен  преобразувател, 
инвертор 

~,  каскадния  стъпален  [каскаден  | 

преобразувател 

~  кода  преобразувател  на  код 
компенсационния  компенсаци¬ 
онен  преобразувател 
контактний  контактен  преобра¬ 
зувател 

~  координат  преобразувател  на 
координати 

координатния  координатен  пре¬ 
образувател 
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,  кристаллйческий  кристален  пре¬ 
образувател 

,  линейний  линеен  преобразува¬ 
тел 

,  логометрйческий  логометричен 
преобразувател 

.  ма1  нитоомйческий  магнптооми- 


чен  преобразувател 
,  м а г н и торез пет й в н Ь1 II  млгнито- 

резистивен  преобразувател 
,  м  а  г  и  и т ос  т р : •. ц н 6  н » I  и "»  м  а  г  ш :  т  о  - 
стри  кннонен  преобразувател 
модулации  преобразувател  па 
модулация 

.  не  шпемииГ;  управзяемий  ме* 
линеен  управляем  преобразувател 
,  обратимия  обратим  преобразу¬ 


вател 

,  пасейспий  пасивен  преобразу¬ 


вател 

.  пласт йпчатий  плалпгакоа  пре¬ 
образувател 

.постоянното  тока  в  переменнин 
преобразувател  на  постоянен  ток 
в  променлив;  инвертор 
постоянното  тока,  полупровод¬ 
никовия  лолунроводп1  ков  пре¬ 
образувател  на  постоя  пей  ток 
постоянното  тбг.у  с;а  /  :е:кол 
статичен  преобразувател  па  по¬ 
стоянен  ток 

,  пьезозлектрйческий  гпезоелек- 
т  р  1 1  ч еск  п  п  р  собра з у  пател 
,  радиа цпбнний  радиан  попей  пре¬ 
образува  гол 

,  реостат н ь)й  реостатен  преобра¬ 


зуват  е.т 

,  ртутнми  живачен  преобразува- 
т  е  т 

сигнала  преобразувател  па  сиг¬ 
нал 

.  сложнопдраддсльпий  сложноп:;- 
р  а  л  е  т  е  и  п  р  с  о  б  р  а  з  у  в  л  т  сл 
.  слзжкопоследогательний  едож- 
поное тедователеп  п реобразуватет 
.  соленбмдиий  соленомдеп  пре¬ 
образувател 

,  статйческий  статичен  преобра¬ 
зувател 

,,  струниьж  струнен  преобразу¬ 
вател 

телевизионното  стандарта  пре¬ 
образувател  на  телевизионен  стан¬ 
дарт 


^ ,  телеизмерйтельнмй  телепзмер- 
вателен  преобразувател 
термозлектрйческий  термоелек- 
трически  преобразувател,  термо- 
преобразувател 

^  тйпа  волни  преобразувател  на 
тнпа  на  вълна 

тока  преобразувател  па  ток 
^ ,  траизйсторнмй  транзисторен  пре¬ 
образувател 

трансформаторни;’*  трансформа¬ 
торен  по еоб  р  а  з  у  в ат е  т 
ультразвуког>6л  ултразвуков  пре¬ 
образувател 

ферродмнамйчгс:-:;1Й  фероднпамп- 
чен  преобразувател 
^ .  фогозлекгрйческий  фотос лектрп- 
чески  преобразувател 
~ ,  фупхцхональний  функционален 
преобразувател 

— ,  функциональннп  дподний  функ¬ 
ционален  диоден  преобразувател 
функциональний  злехтрзнно  -лу- 
чепой  електроннолъчев  функцио¬ 
нален  преобра  е.  вате.т 
~  X 5.ПЗ  преобразувател  па  Хол 
,  цйфро-аналот  .‘  '.ин  цифро-ача- 
л  о  го  з  п  р еоб  раз  у  в а  тел 
--  че-'<  е  и  преобразувате.;, 

преобразувател  на  честота 

—  частотй,  диодний  дподеп  пре¬ 
образувател  па  честота 

~  частотй,  трибдиий  трноден  пре¬ 
образувател  на  честота 
~  частотй,  кристаллйческий  кри¬ 
стален  преобразувател  на  честота 

—  частотй,  дам  попий  лампов  пре¬ 
образувател  на  честота 

~  частотй,  параметрйческнй  па¬ 
ра  метричен!  преобразувател  па  че¬ 
стота 

~  частотй,  синхроннмй  синхронен 
преобразувател  па  честота 
~  частотй,  статическия  статичен 
преобразувател  па  честота 

~  числа  етрок  преобразувател  ца 
броя  па  редове 

зкепопенциальний  еглдюнапц,].. 
ален  преобразувател 

злектроакустйческий  едектоо- 
акустичен  преобразуват е л 

злектродинамйческий  ечектро- 
динамичен  1 1  р  еоб  р  а  з  у  в  ат  ел 
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злектролитйческий  електроли¬ 
тен  преобразувател 
злектромагнитньш  електромаг¬ 
нитен  преобразувател 
злектромеханйческий  електро- 
м  ех  а  н  и  ч  е  н  п  р  еоб  р  азу  в  ат  с  л 
злектронно  -акустйческий  елек- 
тронноакустичен  преобразувател 
злектронно  -лучевой  функцио- 
нальньш  електроннолъчев  функ¬ 
ционален  преобразувател 
злектронно -оптйческий  електрон- 
нооптичен  преобразувател 
злектронний  електронен  пре¬ 
образувател 

злектронньт  вентйльньгй  елек¬ 
тронен  вентилен  преобразувател 
преобразовмвать  преобразувам 
лрермвание  с  прекъсване 
~  тока  прекъсване  на  ток 
ярерьшатель  м  прекъсвач 

автоматйческий  автоматичен 
прекъсвач 

вращающийся  въртящ  се  пре¬ 
късвач 

!*'*гулвс:гм:з  кмгулссп  прекъс¬ 


вач 

— ,  конт  ктнмй  контактен  прекъс¬ 
вач 

периодйческий  периодичен  пре¬ 
късвач 

яреръ1висть]й  прекъсваш,  се,  с  пре¬ 
късвания 

прецессия  ж  процесия 

приближение  с  приближение 

линейное  линейно  приближение 
пулевое  нулево  приближение 
однозлектронное  едноелектроп- 
но  приближение 
последовательное  последовател¬ 
но  приближение 
точечное  точково  приближение 

~  функции  приближение  на  функ¬ 
ция 

■прибор  м  уред,  прибор;  апарат 
автономнмй  автономен  уред 

амплитудньж  амплитуден  уред 

~ ,  аналитйческий  автоматйческий 
аналитичен  автоматичен  уред 


апериодйческий  измерйтельнмй 

апериодичен  измервателен  уред 


~ ,  биметаллйческий  биметален  уред 
бортовой  бордов  уред 


взрьгвобезопаснмй  взривобезо¬ 
пасен  уред 

вибрационньш  вибрационен  уред 
~ ,  визуальнмй  визуален  уред 

вмп  ямйтельньш  изправителен 
уред  [елемент] 

вмчислйтельнмй  изчислителен 
уред 

газонап  >лненнь1Й  напълнен  с 
газ  уред 

газоразр  дньш  вж.  прибор, 
ибинь|й 

герметйческий  херметичен  уред 
гидрокопировальнь1Й  хидрокопи- 
рен  уред 

двухлучевой  двулъчен  уред 
двухетрелочннй  двустрслков 
уред 

~  дискретното  действия  уред  с 

дискретно  действие 
днфференциальнъ1Й  измерйтель- 
ний  диференциален  измервателен 
уред 

~  для  абсолютньтх  измерений  уред 
за  абсолютни  измервания 
~  длп  п в? лиза  крив  ь! х  урол  за  ана¬ 
лиз  на  криви 

~  для  измерения  деформации  уред 
за  измерване  на  деформация 
~  для  измерения  диффузии  уред  за 
измерване  на  дифузия 
~  для  измерения  незлектрйческих 
величйн  уред  за  измерване  на  пе¬ 
ел  ектрнчсски  величини 
~  для  измерения  плотности  газа 
уред  за  измерване  плътността  на 
газ 

~  для  измерения  чувствйтельности 

уред  за  измерване  па  чувствител¬ 
ност 

~  для  попитания  реле  уред  за  из¬ 
питване  на  реле 

~  для  определения  полярности  уред 
за  определяне  на  поляритет 
~  дугового  разряда,  ионньш  йонен 
уред  с  дъгово  разреждане 
~  дугового  разряда  с  ртутньм  ка- 
тодом  уред  с  дъгово  разреждане 
с  живачен  катод 
звукозапйемвающий  звукоза- 
ппсващ  уред 

зерк  льньш  огледален  уред 
измерйтельнь1й  измервателен 
уред 
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индикаторни»*!  индикаторен  уред 
индукцибнний  измерител ьнмй 

индукционен  измервателен  уред 
ингегрйрующий  интегриращ  уред 
~ ,  ибнньш  йонен  уред,  йонна  лампа 
ионнь1Й  злектровакуумньш  йонен 
слектровакуумен  уред,  йонна  елек- 
т рова к у  у  м  н  а  л ам  1 1  а 
~,  квантоао-механйческий  кванто¬ 
во-механичен  уред 
колориметрйческпй  колоримет- 
ркчен  уред 

— - ,  комбинйрованньш  комбиниран 
уред 

~ ,  компенсационнь1Й  компенсацио¬ 
нен  уред 

,  контактни»*»  контактен  уред 
~ ,  контрбльнмй  контролен  [инди¬ 
каторен]  уред  [апарат | 

~  коронното  разряда  уред  е  корон¬ 
но  разреждане 
криогенни  и  криогенен  уред 
лаборат  рний  лабораторен  уред 
ламповий  лампов  уред 
~  магнетрбнного  типа  лампа  от 
магнетропен  тип 

~ ,  магнитозлектрйческий  измерй- 
тельни й  магнитослектричсски  из¬ 
мервателен  уред 
малогабарйтний  малогабаритен 
уред 

_ ,  многодиапазонний  многодпапа- 

зонен  уред 

~ ,  многокана льним  многоканален 
уред 

~ ,  многолучевой  многолъчев  уред 
~ ,  многопредельний  многообхва¬ 
тен  уред 

,  мн оготбчечньш  многоточков 
уред 

.  многозлектрбдний  многослек- 
тродси  уред 

модуляторний  модулатореп  уред 
навигацибнний  навигационен 
уред  [апарат] 

~  непреривного  действия  уред  с 
непрекъснато  действие 
~ ,  образцевмй  обр<азиов  [еталонен] 
уред 

обикновенний  обикновен  уред 
^ ,  однодиапазонний  едиоднапазо- 
нен  уред 

одноканальний  едноканален  уред 
однолучевой  едиолъчев  уред 
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©днопредельний  уред  с  един  об¬ 
хват 

еднофазни»*»  еднофазен  уред 
,  освет  тельний  газосветнмй  ос¬ 
ветителен  газосветилен  уред 
~  переменного  тока  уред  за  про¬ 
менлив  ток 

перен  осний  преносим  уред 
пневмометрйческий  пневмоме- 
тричен  уред 

проверочни»»  контролен  уред 
~ ,  поисковмй  уред  за  търсене 
—• ,  показ  ьтающий  показващ  уред 
полупроводникови#  полупровод¬ 
ников  уред 

~ ,  гюртатйвний  носим  [портативен! 
уред 

~  постоянното  и  переменного  тока 

уред  за  постоянен  и  променлив 
ток 

~  постоянното  тока  уред  за  постоя¬ 
нен  ток 

проводи иковий  ироводников  уред 
ирограммний  програмен  уред 
-  прямото  преобразования,  циф- 
ров  ой  цифров  уред  с  непосредст- 
в('но  преобразуване 
— ,  пиленепроницаемий  прахозатци- 
тен  уред 

радиоастронавигацибнний  ра- 

диоастронавигацнонен  уред 
ретистрйрующий  регистриращ 
уред 

регулйрующий  регулиращ  уред 
~ ,  резонаненьш  резонапеен  уред 
резвнанений  електромагнит¬ 
ни#  резонансен  електромагнитен 
уред,  вибрационен  уред 
~ ,  самопйшущий  самопишещ  уред 

—  с  апериодическнм  затуханием 
уред  с  аперподнчно  затихване 

~  с  баланенровкоп  пуля  уред  за 
балансиране  на  лула 
~  с  без  нулевбй  шкалой  уред  със 
скала  без  нула 

—  с  блокйрукмцим  устрбйством  уред 
с  блокиращо  устройство 

сверхвисокочастотний  газораз 
р  дими  свръхвисокочеетотна  га_ 
зоразрядна  лампа 

~  с  вра  ща  юш,  им  ся  пблем  уред  с 
въртящо  се  поле 

~  с  горячим  катодом,  ибнний  йонен 
уред  с  горещ  катод 
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~  с  записью  показ  ний  в  криволи- 
нейнь!х  координатах  самопишещ 
апарат  със  записване  в  неправо- 
линейна  координатна  система 
~  с  записью  показаний  в  прямо- 
угольной  системе  координат  са¬ 
мопишещ  апарат  за  непосредстве¬ 
но  записване  в  праволинейна  коор¬ 
динатна  система 
сигн;  пьнь1Й  сигнален  уред 
~  с  линейной  записью  уред  с  ли¬ 
неен  запис 

~  с  магнйтньнм  зкраном  уред  с 
магнитен  екран 

—  с  накаленньтм  катодом,  йон  ний 

йонен  уред  с  нагорещен  катод 
~  с  непрерйвной  записью  апарат  за 
непрекъснато  записване 
~  с  непосредственньш  отечетом 
уред  с  непосредствено  отчитане 
~  со  световмм  указателем  уред  със 
светлинен  показалец 
~  с  периодйческим  затуханием  уред 
с  периодично  затихване 
~  с  подвйжной  катушкой,  магнито- 
зл  ектрй  чсск  < ;  ;'а  магии  то  е  ч  •  жт  р ;  I  ч  е- 
ски  уред  с  подвижна  бобина 
— '  с  подвйжним  магнйтом,  магнито- 
злектрйческий  магннтоелектрнче- 
скн  уред  с  подвижен  магнит 
~  с  поперечним  магнйтнмм  полем 
уред  с  напречно  магнитно  поле 
~  сравнения,  цифровой  цифров 

уред  със  сравняване 
стационарния  стационарен  уред 
~  с  термопарой,  измерйтельний 
измервателен  уред  с  термодвойка 
~  с  точечной  записью  уред  с  точков 
зап  ис 

~ ,  сгрелочиьш  стрелков  уред 

суммйрующий  сумиращ  уред 
~  с  холодньш  катодом,  ионньгй 

Й01!ен  уред  със  студеня  катоди 
~  с  шунтом  уред  с  шунт,  шуитов 
уред 

~  с  злектрйческим  противодейст- 
вующим  моментом  уред  с  електри¬ 
чески  иротиводействуващ  момент 
~  с  злектромагнйтньтм  зкраном 

уред  е  електромагнитен  екран 
~  с  злек тростатйческим  зхраном 

уред  с  електростатичен  екран 
телеизмерйтельний  уред  за  те- 
леизмервания 


тепловой  топлинен  уред 
термозлектрйческий  термоелек- 
трически  уред 

термозлектрйческий  охлаждаю- 

щий  термоелектрическн  охлади¬ 
телен  уред 

^  тлеющего  разряда  уред  за  тлее¬ 
що  разреждане 

~  тлеющего  разряда,  ионнмй  йонен 
уред  с  тлеещо  разреждане 
универсальний  измерйтельний 
универсален  измервателен  уред 

^  управления  уред  за  управление 
управляемия  управляем  уред 
уравновешивающий  уравновеся- 
ващ  уред 

~  Фарадся  уред  на  Ф  а  радей 

ферродинамйческий  феродина- 
мичен  уред 

ферродинамйческий  измерйтель¬ 
ний  измервателен  феродииа.мнчен 
Уред 

цифровой  цифров  уред 
цифровой  бесконтактний  без¬ 
контактен  цифров  уред 
цлфрзвбп  язмерйтгльпид  циф¬ 
ров  измервателен  уред 
цифровой  злектромеханйческий 
електромеханичен  цифров  уред 
щитовой  уред  за  командно  табло 

~ .  злектрйческий  измерйтельний 

електрически  измервателен  уред 

злектрйческий  нагревательний 

електронагревателен  апарат,  уред 

злектробитоабй  битов  [дома  шен] 
електрически  уред 
злектровакуумний  слсктрова- 
куумеп  уред 

~ ,  злектровакуумний  безразрйдний 

е л е кт  ро  в  а  к у  у  м  е  и  г  а  з  о  р  а  з  р  я де  I  [ 

У  ред 

~ ,  злектровакуумний  газоразряд¬ 
ния  електровакуумен  газоразря¬ 
ден  уред 

злектровакуумний  йон  ний  елек¬ 
тровакуумен  йонен  уред 

злекгродинамйческий  електроди 
намичен  уред 

~ .  злектрокопировальний  електро- 
копирен  уред 

злектромагнйтний  електромаг¬ 
нитен  уред 


221 _ _ 

~ ,  злектромагнйтнь1Й  измерйтель- 

нь|й  електромагнитен  измервате¬ 
лен  уред 

^ ,  злектромагнйтньш  поляризб- 
ванний  електромагнитен  поляри¬ 
зиран  уред 

~,  злектромеханйческий  електроме¬ 
ханичен  уред 

злектронагревательньш  електро¬ 
нагревателен  уред 
~ .  злектронно-графйческий  електрон- 
нографнчен  уред 

~ ,  злектронно  -кинетический  елек- 
троннокинетичеп  уред 

електронно  -лучевбй  електронно¬ 
лъчев  уред 

злектроннь1Й  електронен  уред 
злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  уред 

злектротепловбй  уред  от  топлин¬ 
на  система 

злектрохимйческий  елек грехимн- 
чен  уред 

зталбниьш  еталонен  уред 
лриббр-индп.чатор  м  уред-показател, 
уред-индн^атор 

прибор-образец  .;/  уред-образец 

прибор-указател ь  м  пж.  прибор- 
индикатор 

привареннмй  заварен 
приведенньш  приведен,  отнесен 
прйвод  м  задвижване;  задвижващ 
механизъм 

антени ьш  механизъм  за  задвиж¬ 
ване  на  антена 

~ ,  гидравлйческий  хидравлично  за¬ 
движване 

— г1авиь!Й  главно  задвижване 
~ ,  индивидуальнмй  индивидуално 

зал  'м:  жилне 

~  контактора  задвижване  на  кон¬ 
та  к  гор 

сханйческий  механично  задвнж- 

н  .  е 

невматйческий  пневматично  [си- 
.  )]  задвижване,  пневматичен  за- 

.  зижващ  механизъм 
~  постоянното  тока  постоянното- 
ково  задвижване 
регулйрующий  регулиращо  за¬ 
движване 

следя  щий  следящо  задвижване 
злектрйческий  електрическо  за¬ 
движване 
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~ ,  злектромагнйтнь1Й  слсктромаг- 
нитио  | силово |  задвижване,  елек¬ 
тромагнитен  задвижващ  механи¬ 
зъм 

~,  злектронно- ионнь1Й  електрон¬ 
но-йонно  задвижване 
прием  м  приемане 
~,  автодйнньш  автодннпо  приемане 
~,  автоматйческий  автоматично 
приемане 

~  без  замираний  приемане  без  за¬ 
миране 

~  без  искажений  приемане  без  из¬ 
кривяване 

блйжний  близко  приемане 
~ ,  I етеродйннь1Й  приемане  с  хе- 
тсродинен  приемник 
гомодиннь1Й  хомодинно  приема¬ 
не 

~,  дальний  далечно  приемане 
дзойнбй  двойно  приемане 
~,  двухполбенмй  двулентово  прие¬ 
мане 

дуплекси ьш  дуплексно  приемане 
~  информации  приемане  на  ИИфОр- 

МПЦЧЯ 

~ ,  когерентньш  кохерентно  приема¬ 
не 

коллектйвньш  колективно  прие¬ 
мане 

~ ,  корреляцибнньш  корелационно 
приемане 

местнмй  местно  приемане 
направленньп  насочено  приемане 
~  на  слух  приемане  на  слух 

однополбен в1Й  еднолситово  прие¬ 
мане 

~ ,  односигнальньш  едносигналпо 
приемане 

~ ,  оитимальньш  оптимално  прие¬ 
мане 

~  радиосигналов  приемане  на  ра¬ 
ли  оси гнал и 

регенератйвнмй  приемане  с  ре- 
генеративен  приемник 

~ ,  рефлекснмй  приемане  с  рефлек¬ 
сен  приемник 

сверхдальний  свръхдалечно  при¬ 
емане 

С8ерхрегенератйвнь1й  суперрс- 
генеративно  приемане,  приемане 
със  суперрегеперативеп  приемник 
сдвоенньш  сдвоено  приемане 
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~  сигнализации  приемане  на  сигна¬ 
лизация 

синхронн ь[й  синхронно  приемане 
следя щий  следящо  приемане 

~ ,  супергетеродйнньш  приемане  със 
суперхетеродинен  приемник 
телевизионнмй  телевизионно 
приемане 

телефбннмй  телефонно  приемане 
частотно  -разнесенньш  честотно- 
разпесено  приемане 

приемник  м  приемник 

всев  лновмм  всевълнов  прием¬ 
ник 

вмеокоизбирательньш  приемник 
с  висока  избирателност  [селектив- 
ноет] 

~ ,  гидроакустйческий  хидроакусти¬ 
чен  приемник 

~ ,  двухполоеньш  двулептов  прием¬ 
ник 

~ ,  детектори ьж  дстекторен  прием¬ 
ник 

~  жестких  излучений  приемник  за 
твърди  излъчвания 

~  ,  избирательньж  избирателен  при¬ 
емник 

—  информации  приемник  па  пнфор- 
мацн  я 

карманньж  джобен  приемник 
квазноптимальньж  квазиопти- 
мален  приемник 
контрол ьн ьш  контролен  прием¬ 
ник 

~ ,  ламповьж  ламнов  приемник 

малогабар  1ТНБ1Й  миниатюрен 
приемник 

неизбирательнмй  неизбирателен 
приемник 

,  несимметрйчнмй  несиметричен 
приемник 

~ ,  однополоеннй  еднолентов  при¬ 
емник 

~ ,  однофазньж  еднофазен  приемник 

олтим  льньж  оптимален  при¬ 
емник 

панорамнмй  панорамен  прием¬ 
ник 

перене  гний  преносим  приемник 

преекцибннмй  проекционен 
[прожекционен)  приемник 

~  прямото  усиления  линеен  прием¬ 
ник 


радиолокационнь1Й  радиолока- 
ционен  приемник 
радиопеленгаторньш  радиопе- 
леигаторен  приемник 
рггенеративнмй  регенеративен 
приемник 

сверхрегенератйвньш  суперреге- 
неративен  [свръхрегепсративен] 
приемник 

связнбй  свързочен  приемник 
сетевой  мрежов  приемник 
^  сигнала  сигнален  приемник,  сиг- 
налоир немей  уред 
симметрйчнмй  симетричен  при¬ 
емник 

с  литанием  от  сети  вж.  приемник, 
сетевой 

стереофонйческий  стсреоприем- 
ник 

супергетеродйннмй  суперхете¬ 
родинен  приемник 

~ ,  суперрегенератйвнмй  вж.  прием¬ 
ник,  сверхрегенерагивнмй 
телевизи  ннмй  телевизионен 
прием ник 

~ .  телеизмерйтельнъж  телеизмерва- 
телси  приемник 

~  телеметрйческой  системи  прием¬ 
ник  на  телеметрична  система 
/-ч/ ,  телемеханйческий  телемехани- 
чеи  приемник 

~  теплового  излучения  приемник 
па  топлинно  излъчване 
тональнмх  ймпульсов  приемник 
на  тонопп  [звукови!  импулси 
транзйсторньж  транзисторсц 
приемник 

~ ,  трансляционньж  транслацпонсн 
приемник 

трехцветньж  трицветен  прием¬ 
ник 

узкополоснь1Й  тсснолентов  при¬ 
емник 

~  ультразвука,  волноводньш  вълно- 
водеп  ултразвуков  приемник 
~  ультракороткнх  волн  ултра късо¬ 
вълнов  приемник 

л/  цветното  телевйдения  приемник 
за  цветна  телевизия 
~  частотно  -модулйрованнмх  коле- 
баний  приемник  на  честотномоду- 
л и рани  трептения 

^ ,  широкополоеньж  широколентов 
приемник 
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злектрйческий  електрически  при¬ 
емник;  електрически  сематор  па 
приемане 

злектрйческий  дрбссельнмй 

електрически  дроселен  приемник; 
електрически  дроселен  сематор  за 
приемане 

злектрйческий  конденсаторньж 

електрически  кондензаторен  при¬ 
емник;  електрически  кондензато¬ 
рен  сематор  за  приемане 
злектрйческий  траисформатор- 
нь1Й  електрически  трансформато¬ 
рен  п  риемиик;  електрически  транс¬ 
форматорен  сематор  за  приемане 
~  зпектрйческой  знергии  консума¬ 
тор  на  електрическа  енергия 
злектроакустйческий  електро- 
акуегичен  приемник 
злектромеханйческий  електроме¬ 
ханичен  приемник;  електромеха¬ 
ничен  сематор  за  приемане 
лриемнь|й  приемателен 
приемопередатчик  м  комплект  при¬ 
еми  и  к  -  п  р  ода  в  а  те  л 
лрйзма  ж  призма 

волновбдная  вълноводна  призма 
прям.  я  права  призма 
злектронная  електронна  призма 
признак  м  признак 

делймости  признак  за  делимост 
~  переадресации  признак  за  лре- 
адресиране 

~  лереполнения  признак  за  пре- 
пълване 

~  сходймости  признак  за  сходимост 
прикл  ивание  с  залепване,  прилеп¬ 
ване 

приклеивать залепвам,  залепям, при¬ 
лепвам,  прилепям 
приложение  с  прилагане,  приложе¬ 
ние;  притурка 

применение  с  прилагане;  използува¬ 
не,  употреба;  приложение 
прймесь  ж  примес 

акцепторная  акцепторен  примес 
~ ,  дбнорная  донаторен  примес 
отравляющая  отравящ  примес 
примь1кать  присъединявам 
принимать  приемам 
принтоскоп  м  принтоскоп 
принцип  м  принцип 
~  аргумента  принцип  на  аргумента 
блбчньш  блоков  принцип 
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~  взаймности  принцип  на  взаимност 
~  вибрационното  управления  прин¬ 
цип  на  импулсно  управление 
~  возмежнмх  перемещений  прин¬ 
цип  на  възможни  премествания 
встречно-ступенчатмй  насрещ- 
ностъпалеп  принцип 
~  Гюйгенса  принцип  на  Хюгенс 
~  дуальности  принцип  на  дуалност 
~  избирания,  распределйтельньш 
разпределителен  принцип  на  изби¬ 
раме 

~  инвариантности  принцип  на  инва- 
риатиост 

индукцибннмй  индукционен  прин 

П1П 

' -  компенсации  компенсационен 
принцип 

~  наложения  принцип  на  нлелагане 
~  незавйсимости  действия  сил  прин¬ 
цип  на  независимо  действие  на 
сили 

~  нормализации  принцип  на  норма¬ 
лизиране 

—  обратймости  принцип  на  обрати- 

~  обр.  гной  связи  принцип  на  об¬ 
ратна  връзка 

~  относйтельности  принцип  на  от» 
носител  пост 

~  П  тули — Ферми  принцип  на  Пау- 
ли — Ферми 

~  противотбка  принцип  на  противв- 

тока 

ступенчатмй  стъпален  принцип 
~  суперпозйции  принцип  на  супер- 
позиция 

— ■  тбчной  локализации  принцип  за 
точна  локализация 
~ ,  злектродинамйческий  електро- 
динамичен  принцип 
припаивать  прнпоявам,  споявам 
припайка  ж  припояване,  спояване 
припой  м  припой  (за  спояване) 
йндиевьш  индиев  припой 
мягкий  мек  припой 
оловянньш  калаен  припой 
серебряньш  сребърен  припой 
твердьж  твърд  припой 
приращение  с  нарастване 

полное  пълно  нарастване 
функции  нарастване  на  функция 
прирост  м  прираст;  нарастване;  уве¬ 
личение 
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присоединение  с  присъединяване 
присоединять  присъединявам 
приспособление  с  приспособление 
~  для  настройки  приспособление  за 
настройка 

~  для  регулировки  приспособление 
за  регулиране 
приставка  ж  приставка 
~ ,  измерйтельная  измервателна 
приставка 

~  ,  усилнтсльная  тслевпзибнпая 
усилвателна  телевизионна  пристав¬ 
ка 

притягиван не  с  привличане 
притягпвать  привличам 
при тягнвающни  приьлп ч а щ 
притяжение  с  притегляне,  привли¬ 
чане 

магии гное  магнитно  привличане 
прицел  м  прицел 

~ ,  раднолскацнбнимй  радполока- 
ционец  прицел 

проба  проба,  изпробване,  изпит¬ 
ва  не 

~  на  запятость  изпробване  па  зае¬ 
тост 

~  на  занятость  треском  иребвапе 
на  заетост  с  пукано  в  телефонна 
сл  у  ш  ад  ка 

~ ,  тональная  тонова  проба  (на 
заетост  на  телефонен  абонат) 
пробег  м  пробег,  преминаване 
~  молепульг,  свободнь1Й  свободно 
преминаваме  на  молекула. 

злектрона,  свободньш  свободно 
преминаване  на  електрон 
пробел  м  разстояние,  пауза 
пробна  ж  винтов  предпазител, патрон 
проби ик  м  проби ик 
пробой  м  пробив 

~ ,  внутрениий  еж.  пробой,  злек- 
трйческий 

~  дизлектрика  пробив  на  диелектрик 
~ ,  зснеровский  ценерои  пробив 
~  нзоляции  пробив  на  изолация 
~ ,  канальньш  тепловой  канален 
топлинен  пробив 

— • .  междузлектродннй  междуолек- 

тродеи  пробив 

~ ,  неполньш  непълен  (частичен! 
пробив 

^  перехода,  токовьгй  токов  пробив 
на  прехода 

тепловой  топлинен  пробив 


туннельньш  тунелен  пробив 
~ ,  частйчньш  еж.  пробой,  непол- 

НЬ1Й 

злектрйческий  електрически  про¬ 
бив 

злектрзтепловой  топлинен  елек¬ 
трически  пробив 
злектрохимйческий  електрохими- 
чески  пробив 

лробойник  м  пробойник,  замба 
проверка  ж  проверка 
~  импульсного  козффициекта  про¬ 
верка  на  импулсно  отношение  [им¬ 
пулсен  коефициент | 

~  иа  пагрев  проверка  на  прегря¬ 
ване 

~  на  надсжность  проверка  на  сигур¬ 
ност 

искат  слей  проверка  на  избирани 
иегштательньгх  устройств  провер- 
ка  на  изпробващи  устройства 
~  каналов  проверка  на  канали 
проверя  I ь  и роверявам 
провод  м  проводник,  жица,  шнур, 
кабел 

адресник  адресен  проводник 
,  биметаллйческий  биметален  про¬ 
водник 

^ ,  бифилнрний  бифилярен  провод¬ 
ник 

бронированньш  брониран  про¬ 
водник 

вводнь1Й  входен  |въводен1  про¬ 
водник 

^ ,  зьтодибй  изводеп  проводник 
гибкий  гъвкав  проводник 
^ ,  гйбкий  соединйтельнмй  гъвкав 
съединителен  проводник 
голь1Й  гол  проводник 
двухжильнь1Й  двужплен  провод¬ 
ник 

^ ,  заземляющий  зазе.мптелеп  про¬ 
водник 

^  ,  закорбченньш  проводник,  даден 
накъсо;  проводник  накъсо 
^ ,  зануляющий  зануляващ  провод- 
Н I!  к 

защйтншй  зан1цтен  проводник 
^ ,  изол трованньж  изолиран  про¬ 
водник 

^ ,  калиброваннь1Й  калибриран  про¬ 
водник 

компенсацибннмй  компенсацио¬ 
нен  проводник 


225 


/%/,  контакти ьж  контактен  провод¬ 
ник 

л/,  контрол ЬНЬ1Й  контролен  провод¬ 
ник 

лакированнмй  лакиран  провод¬ 
ник 

линейньж  линеен  проводник 
манганйновьш  манганинов  про¬ 
водник 

многожйльньш  многожнлен  про¬ 
водник 

многопроволочнмй  многожичен 
проводник 

монтажнмй  монтажен  проводник 
наружнмй  външен  проводник 
нейтральнмй  неутрален  провод¬ 
ник 

нулевой  нулев  проводник 
обратими  обратен  проводник 
однопроволочнмй  едножичен  про¬ 
водник 

питательнмй  захранващ  провод¬ 
ник 

ПОЛБ1Й  кух  проводник 
потенциальнмй  потенциален  про¬ 
водник 

пустотель!Й  кух  проводник 

~  с  бумажной  изоляцией  проводник 
с  книжна  изолация 
соединйтельнмй  съединителен 
проводник 

~  с  полихлорвинйловой  изоляцией 
проводник  с  полихлорвинилова 
изолация 

~  с  резйновой  изоляцией  проводник 
с  гумена  изолация 
сталеалюмйниевмй  стомано-алу- 
миниев  проводник 
токоведущий  токов  проводник 
трехжйльнмй  трижичен  провод¬ 
ник 

уравннтельнмй  изравнителен 

[уравнителен]  проводник 
зкранйрованньш  екраниран 
[ширмован1  проводник 
злектрический  електрически  про¬ 
водник 

~ ,  змалированнмй  емайлиран  про¬ 
водник 

проводймость  ж  проводимост;  елек¬ 
тропроводимост 

актйвная  активна  проводимост 
акустйческая  акустична  проводи¬ 
мост 


_ ПРО 

анизотропная  анизотропна  про¬ 
водимост 

взаймная  взаимна  проводимост 
внутренняя  вътрешна  проводи¬ 
мост 

входна я  входна  проводимост 
вмходная  изходна  проводимост 
(при  транзистори) 
динам  ческая  динамична  прово¬ 
димост 

дифференциальная  диференциал¬ 
на  проводимост 

— дмрочная  дупчеста  проводимост 
емкостная  капацитивна  проводи¬ 
мост 

~  изоляции  проводимост  на  изола¬ 
цията 

индуктйвная  индуктивна  прово« 
димост 

ионная  йонна  проводимост 
кажущаяся  привидна  проводи¬ 
мост 

комплексна я  комплексна  прово¬ 
димост 

магнйтная  магнитна  проводимост 
механическия  механична  прово¬ 
димост 

обратная  обратна  проводимост 
~  обратной  связи  проводимост  на 
обратна  връзка 
общая  обща  проводимост 
объемная  обемна  проводимост 
(през  диелектрика ,  но  не  по  него¬ 
вата  . повърхност ) 
односторонняя  едностранна  про¬ 
водимост 

переходная  преходна  проводи¬ 
мост 

поверхностная  повърхностна  про¬ 
водимост  (по  позърхмоешта  на 
диелектрика) 

полная  1.  пълна  проводимост 
2.  адмитанс 

приведенная  относителна  [при¬ 
ведена!  проводимост 
прймесная  примесна  проводимост 
проходния  проходна  проводимост 
прям ля  права  проводимост 
реактйвная  реактивна  проводи¬ 
мост 

резона  неная  резонанена  прово¬ 
димост 

собственная  собствена  проводи¬ 
мост 


1 5  Руско-български  електротехнически  речник 


ПРО 


226 


тепловая  топлинна  проводимост 
удельная  специфична  проводи¬ 
мост 

удельная  магнйтная  специфична 
магнитна  проводимост 
униполярная  еднополярна  про¬ 
водимост 

характеристйческая  характери¬ 
стична  проводимост 
~  цепи,  полная  пълна  проводимост 
на  верига 

зквивал ентная  еквивалентна  про¬ 
водимост 

злектрйческая  електрическа  про¬ 
водимост 

злектрйческая  удельная  елект- 
трическа  специфична  проводимост 
л/,  алектролитйческая  електролитна 
проводимост 

злектр  нная  електронна  прово¬ 
димост 

проводйть  провеждам 
провбдка  ж  електрическа  инсталация 
(съвкупност  от  проводници,  ка¬ 
бели,  шнурове  и  пр.) 

внутренняя  вътрешна  инстала¬ 
ция  (електрическа  мрежа ) 
наружная  външна  инсталация 
осветйтельная  осветителна  мрежа 
открмтая  открита  инсталация 
скрмтая  скрита  инсталация 
проводнйк  м  проводник 

аксиальньш  аксиален  проводник 
~*"вторбго  рода  проводник  от  втори 
род  [клас] 

ДЬ1рОЧНЬ1Й  дупчест  проводник 
идеальнмй  идеален  проводник 
изолированньтй  изолиран  про¬ 
водник 

~  конечной  ДЛ ИНЬ1  проводник  с 
крайна  дължина 

^“''круглого  сечения  вж.  проводнйк, 
круши  й 

круглмй  кръгъл  проводник  (с 
кръгло  сечение) 

многослойнмй  многослоен  про¬ 
водник 

однорбдньш  хомогенен  [едноро¬ 
ден]  проводник 

первого  рода  проводник  от  първи 
род  [клас1 

полмй  кух  проводник 
**  прямоугольного  сечения  провод¬ 
ник  с  правоъгълно  сечение 


разнородний  разнороден  про¬ 
водник 

~,  расщепленний  снопов  проводник 
~  со  смешанной  проводймостью 

проводник  със  смесена  проводи¬ 
мост 

спирал  ьнмй  спирален  проводник 
сплошнбй  плътен  проводник 
трубчатмй  тръбен  [тръбоподо- 
бен[  проводник 

злектр  ннмй  електронен  провод¬ 
ник 

проводящи#  провеждащ 
прбволока  ж  тел;  жица 

константановая  константанова 
жица 

лакирбванная  лакирана  жица 
луженая  калайдисана  тел  [жица] 
~ ,  манганйновая  манганова  тел 
[жица] 

магнйтная  магнитна  жица 
медная  медна  тел  [жица] 
мягкая  мека  [гореща|  тел 
нихрбмовая  нихромова  жица 
обмбточная  бобинна  жица,  жи¬ 
ца  за  навиване  на  бобини 
отожженная  горена  тел 
реостатная  съпротивителен  про¬ 
водник,  съпротивителна  жица 
змалирбванная  емайлирана  жица 
прогнбз  м  прогноза 
программа  ж  програма 
/-ч/,  вводная  входна  програма 
внешняя  външна  програма 
вспомогательная  помощна  про¬ 
грама 

вчодная  входна  програма 
виходная  изходна  програма 
~  вьщислений  програма  на  изчис¬ 
ления 

~  испитаний  програма  на  изпи¬ 
тания 

исхбдная  изходна  програма 

кодйрования  програма  на  коди¬ 
ране 

кодйрованная  кодирана  програ¬ 
ма 

кодйрующая  кодираща  програма 
~  контрбля  програма  на  контрол 
логйческая  логична  програма 

ббшая  обша  програма 
опера цибнная  таблйчная  таб¬ 
лична  операционна  програма 
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оптимальная  оптимална  програ¬ 
ма 

оптимально  кодйрованная  опти¬ 
мално  кодирана  програма 
основная  основна  програма 
~  обнаружения  ошибок  програма 
за  откриване  на  грешки 
~  проверки  лоследовательности 
програма  за  проверка  на  последо¬ 
вателност 

проверочния  програма  за  про¬ 
верка 

повторяющаяся  повтаряща  се 
програма 

программйрующая  програмира¬ 
ща  програма 

разветвляющаяся  разклонена 
програма 

~  с  плавающей  запятой  програма 
с  плаваща  запетая 
**  с  фиксированной  запятой  програ¬ 
ма  с  фиксирана  запетая 
телевизионния  телевизионна 
програма 

типов&я  типова  програма 
управления  управляваща  програ¬ 
ма 

циклйческая  циклична  програма 
звристйческая  евристична  про¬ 
грама 

программйрование  с  програмиране 
автоматйческое  автоматично  про¬ 
грамиране 

блочное  блоково  програмиране 
л',  динамйческое  динамично  програ¬ 
миране 

линейное  линейно  програмиране 
~ ,  математйческое  математическо 
програмиране 

машйнное  машинно  програмира¬ 
не 

нелинейное  нелинейно  програ¬ 
миране 

общее  общо  програмиране 
,  оптимальное  оптимално  програ¬ 
миране 

,  параметрйческое  параметрично 
програмиране 

л*,  рекурсйвное  рекурсивно  про¬ 
грамиране 

стохастйческое  стохастично  про¬ 
грамиране 

целочйсленное  целочислено  про¬ 
грамиране 
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звристйческое  евристично  про¬ 
грамиране 

программйрованньш  програмиран 
про1раммист  м  програмист 
прогрессия  ж  прогресия 

арифметйческая  аритметична 
прогресия 

ьозрастающая  нарастваща  про¬ 
гресия 

геометрйческая  геометрична  про¬ 
гресия 

убьшающая  намаляваща  про¬ 
гресия 

продление  с  продължаване,  продъл¬ 
жение 

~  времени  ожидания  продължаване 
на  време  за  чакане 
продолжйтельность  ж  продължител¬ 
ност 

~  занятости  продължителност  на 
заемане  |напр.  на  международна 
верига\ 

~  пуска  продължителност  на  пус¬ 
кане 

продольньш  надлъжен 
продувка  ж  продухване 
продукция  ж  продукция 
лроектйрование  с  проектиране 
проектор  м  проекционен  апарат 
злектрбннмй  електронен  про¬ 
екционен  апарат 
прожектор  м  прожектор 

ионнь1Й  Йонен  прожектор 
тетр6днь«й  тетроден  прожектор, 
тет родна  пушка 
триоднмй  триоден  прожектор 
о',  злектроннь1й  електронен  прожек¬ 
тор,  електронна  пушка 
злектронньш  двухлйнзовьгй  елек¬ 
тронен  двулещов  прожектор 
злектроннмй  фикейрующий  елек¬ 
тронен  фиксиращ  прожектор 
— злектронньш  злектростатический 
електронен  електростатичен  про¬ 
жектор 

пройгрЬ1вание  с  пластйнок  просвир- 
ваие  на  плочи 

пройгриватель  м  електрически  гра¬ 
мофон 

~ ,  двухскоростной  двускоростен 

грамофон 

универсальньш  универсален  гра¬ 
мофон 

произведение  с  произведение 
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производная  ж  производна 
производство  с  производство 
лрокладка  ж  1.  полагане  [напр.  на 
кабел]  2.  уплътнителна  подложка 
[прокладка},  дистанционна  влож- 

ка  , 

набеля  полагане  на  кабел 
~  проводов  полагане  | монтиране] 
на  проводници 

столбовая  главна  [основна] 
вложка 

пролет  м  1.  прелитане  2.  пробег 
3.  междина  4.  отвор;  светъл  отвор; 
междустълбие 

критйческий  критично  между¬ 
стълбие 

расчетнмй  проектен  (изчисли¬ 
телен]  отвор 

~  злектронов  пробег  на  електрони 
промежуток  м  междина,  промежду¬ 
тък;  интервал 

дуговой  дъгова  междина;  меж¬ 
дина,  в  която  се  получава  дъга 
защйтньш  защитна  междина,  за¬ 
щитно  разстояние 
изме;йтельнь1Й  измервателен  ин¬ 
тервал 

искровой  искрова  междина 
координйрующий  координираща 
междина 

разрядньж  разрядна  междина 
промодулйрованньш  модулиран 
проницаемость  ж  проницаемост;  про- 
пускливост 

абсолютная  дизлектрйческая  аб¬ 
солютна  диелектрическа  проницае¬ 
мост 

абсолютная  магнйтная  абсолют¬ 
на  магнитна  проницаемост 
амплитудная  амплитудна  про¬ 
ницаемост 

~  вакуума,  дизлектрйческая  ди¬ 
електрична  проницаемост  на  ва¬ 
куум 

~  вакуума,  магнйтная  .магнитна 
проницаемост  на  вакуум 
дизлектрйческая  диелектрична 
проницаемост 

комплексная  комплексна  про¬ 
ницаемост 

комплексная  магнйтная  ком¬ 
плексна  магнитна  проницаемост 
~  лампи  проницаемост  [прохват] 
на  лампа 


~  лампи,  обратная  обратна  прони¬ 
цаемост  на  лампа 
магнйтная  магнитна  проницае¬ 
мост 

начальная  начална  проницаемост 
оптйческая  оптична  проницае¬ 
мост 

отноейтельная  дизлектрйческая 

относителна  диелектрична  прони¬ 
цаемост 

~  полупроводника,  дизлектрйчес¬ 
кая  диелектрическа  проницае¬ 
мост  на  полупроводник 
~  сетки  проницаемост  на  решетка 
тепловая  топлинна  проницае¬ 
мост 

пропйтанний  просмукан,  импрегни¬ 
ран 

пропйтка  ж  1.  просмукване,  импрег¬ 
ниране  2.  импрегнация 
вакуумная  импрегниране  във  ва¬ 
куум 

защйтная  защитно  импрегниране 
пропйтивание  с  вж.  пропйтка 
пропорциональность  ж  пропорцио¬ 
налност 

пропорциональнмй  пропорционален 
пропорция  ж  пропорция 
пропуск  м  пропуск,  пропускане 
~  замитания  пропуск  на  запалване 
(на  електрическа' дъга) 

~  ймпульса  пропускане  па  импулс 
пропуска ние  с  пропускане 
пропускать  пропускам 
пропускной  пропускателен 
прорезь  ж  процеп,  прорез 
просв  чивание  с  рентгеноскопия 
пространство  с  пространство 
~ ,  анодное  темное  анодно  тъмно  про¬ 
странство 

вектзрное  вектозно  пространство 
Гйльбертово  Джилбертово  про¬ 
странство 

~  групл ирзвания  пространство  за 
групиране 

дискретное  дискретно  простран¬ 
ство 

Евклйдово  Евклидово  простран¬ 
ство 

линейное  линейно  пространство 
метрйческое  метрично  простран¬ 
ство 

многомерное  многомерно  про¬ 
странство 
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однорбдное  еднородно  простран¬ 
ство 

околоанбдное  околоанодно  про¬ 
странство 

околокатбдное  околокатодно 
пространство 

отражательное  отражателно  про¬ 
странство 

~  параметров  пространство  на  пара¬ 
метри 

прг.Змное  пространство  за  прие¬ 
мане 

пролетное  пространство  за  пре¬ 
литане 

трехмерное  фазовое  тримерно 
фазово  пространство 
~  ускорения  пространство  за  уско¬ 
ряване 

фазовое  фазово  пространство 
~  функции  пространство  на  функ¬ 
ции 

противовес  м  противотежест 
— '  антенни  противотежест  на  ан¬ 
тена 

лротивовключение  с  противовключ- 
ване 

противодействие  с  противодействие 
гидроакустическое  хидроакус¬ 
тично  противодействие 
лротиводействующий  противодейст- 
вуващ 

лротивоместность  ж  противомест- 
ност,  противоместен  ефект 
пблная  пълна  [идеална]  противо- 
местност 

лротивонамагнйчивание  с  противо- 
намагнитване 

лротиворадиолокация  ж  противора- 
диолокация 

лротивосвязь  ж  обратна  отрицателна 
връзка 

лротивофаза  ж  противофаза 
лротивофазность  ж  противофазност 
протон  м  протон 
профилбметр  м  профилометър 

пьезозлектрйческий  пиезоелек- 
трячян  профилометър 
злектрбннмй  електронен  профило¬ 
метър 

проход  м  вж.  прохождение 
прохождение  с  преминаване 
~  сигналов  преминаване  на  сигнали 
~  тока  преминаване  на  ток 
лроцесс  м  процес 
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автоколебательнмй  автоколеба- 
телен  процес 

аддитйвнь|й  адитивен  процес 
анбднмй  аноден  процес 
апериодйческий  апериодичен  про¬ 
цес 

апериодйческий  перехбдний  пре¬ 
ходен  апериодичен  процес 
~  биений  процес  на  биения 

вероятностнмй  вероятностен  про¬ 
цес 

волновбй  вълнов  процес 
~  генерации  процес  на  генериране 
декоррелйрованний  декорелиран 
пропее 

дискретний  дискретен  процес 
дискретний  вероятностнмй  дис¬ 
кретен  вероятностен  процес 
изобарнмй  изобарен  процес 
изотермйческий  изотермичен  про¬ 
цес 

изохбрний  изохорен  процес 
ймпульснмй  импулсен  процес 
информационний  информацио¬ 
нен  процес 

~  ионизации  процес  на  йонизация 
когеоентнмй  кохерентен  процес 
колебательнмй  колебателен  про¬ 
цес 

~  коммутации  комутационен  про¬ 
цес 

лавинообразния  лавинообразен 
процес 

мгновенньгй  мигновен  процес 
монотонни#  монотонен  процес 
~  накопления  заряда  процес  на 
натрупване  на  заряд 
некогерентнмй  случайний  неко- 
херентен  случаен  процес 
нелинейнмй  нелинеен  процес 
необратймий  необратим  процес 
непериодйческий  непериодичен 
процес 

~  непзермвнмй  непрекъснат  процес 
нестационарний  нестационарен 
процес 

обратймий  обратим  процес 
однократнмй  еднократен  процес 
оптимальнмй  оптимален  процес 
~  переключения  процес  на  превключ¬ 
ване 

перехбдний  преходен  процес 
периодйческий  периодичен  про¬ 
цес 


ПРО 


230 


пороговьш  прагов  процес 
равнов  снькй  равновесен  процес 
**  развертки  процес  на  развивка 
**  разряда  процес  на  разреждане 
~  рассасивания  заряда  процес  на 
разнасяне  на  заряд 
~  регулйрования  процес  на  регу¬ 
лиране 

«ч/,  регулярнмй  редовен  процес 
резонанси Ь1Й  резонансеа  процес 
^  слежения  процес  на  следене 
случай  ний  случаен  процес 
стационарний  стационарен  про¬ 
цес 

стохастйческий  стохастичен  про¬ 
цес 

~  токораспределения  процес  па 
токоразпределение 
упорядоченнь!Й  подреден  процес 
управл яемь)й  управляван  процес 
уравновешивания  процес  на  урав¬ 
новесяване 

установившийся  установен  про¬ 
цес 

флуктуационнмй  флуктуацио- 
пен  процес 

циклический  цикличен  процес 
акзотермический  екзотермичен 
процес 

акспоненциальньж  експоненциа¬ 
лен  процес 

андотермйческий  ендотермичен 
процес 

анергетйческий  енергетичен  про¬ 
цес 

аргодйческий  ергодичен  процес 
орочность  ж  якост,  здравина 

диалектрйческая  диелектриче- 
ска  здравина  [якост] 
длйтельная  алектрйческая  про¬ 
дължителна  електрическа  здрави¬ 
на  1якост[ 

~  изолации  якост  на  изолация 

ймпульсная  импулсна  здравина 
[якост] 

кратковременная  алектрйческая 

кратковременна  електрическа  здра¬ 
вина  1якост[ 

механйческая  механична  здрави¬ 
на  [якост] 

на  пробой  пробивна  якост 

пробивния  еж.  прочность  на 
■робой 


~ ,  алектрйческая  електрическа  здра* 
вина  [ якост [ 

пружина  ж  контактно  перо,  пружина 
контактная  контактна  пружина, 
контактно  перо 

токоподвод  щая  токоподвежда- 
ща  пружина 
прямая  ж  права 

нагрузочная  товарна  права 
~  пеленга  права  на  пеленг 
~  переключения  права  на  превключ- 
ване 

фокальная  фокална  права 
прямоугольник  м  правоъгълник 
псевдозамирание  с  псевдозатихвана, 
псевдозаглъхване 
псевдокод  м  псевдокод 
псевдокоманда  ж  псевдокоманда 
лсевдолинейньш  псевдолинеен 
псевдоперйод  м  псевдопериод 
псевдослучайний  псевдослучаен 
лсевдофсдинг  м  псевдофединг 
психрбметр  м  психрометър 
пуаз  м  пуаз  ( единица  мярка  за  ди - 
намична  провлачност) 
пульсация  ж  пулсиране;  пулсация 
вращающегося  момента  пулсация 
на  въртящ  се  момент 
~  напряжения  пулсация  на  напре¬ 
жение 

~  поля  пулсация  на  поле 
~  сйль!  звука  пулсация  на  силата 
на  звук 

~  тока  пулсация  иа  ток 
пульсйрующий  пулсиращ 
пульс-пара  ж  реле-прекъсвач 
пульс-схема  ж  пулс-схема 
пулът  м  пулт,  табло 

диспетчерский  диспечерски  [цен- 
трален]  пулт 

^  дистанционното  управления  пулт 

за  дистанционно  управление 
измерйтельньш  измервателен 
пулт 

испитательний  изпитателен  пулт 
коммутационнмй  комутационен 
пулт 

мйкшерньж  смесителен  пулт 
настройки  пулт  за  настройка 
~  оператора  пулт  на  оператор 
распределЙ1ельнь!Й  разпредели* 
телец  пулт 

~  ручного  управления  пулт  за  ръч¬ 
но  управление 
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смесйтельний  смесителен  пулт 
управления  пулт  за  управление, 
командно  табло 

~  управления,  центральний  цен¬ 
трален  пулт  за  управление 
пункт  м  пункт,  пост 

абонентский  абонатен  пост 

[пункт! 

автоматйческий  усилйтельнмй 

автоматичен  усилвателен  пункт 
диспетчерский  диспечерски  пункт 
коммутационний  комутационен 
пункт 

контрбльньгй  контролен  пункт 
~  наблюдения  наблюдателен  пункт 
распредел  тельнмй  разпредели¬ 
телен  пункт,  възлова  подстанция 
телефбнний  телефонен  пост 
[пункт! 

телефбнний  абонентский  абона¬ 
тен  телефонен  пост 
управления  пост  за  управление 
центральний  диспбтчерский  цен¬ 
трален  диспечерски  пункт 
пупинизация  ж  пу.пинизация  (из¬ 
куствено  увеличаване  на  самоиндук - 
цията  на  телефонен  кабел ) 
ейльная  силна  пупинизация 
слабая  слаба  пупинизация 
ербдняя  средна  пупинизация 
пуск  м  пускане,  поставяне  в  действие 
автоматйческий  автоматично  пус¬ 
кане 

автотрансформйторний  пускане 
с  автотрансформатор 
^ ,  асинхронния  асинхронно  пуска¬ 
не 

конденсаторнмй  пускане  в  дви¬ 
жение  с  помощен  кондензатор 
~  переключением  со  звезди  на  тре- 
угольник  пускане  чрез  превключ¬ 
ване  от  звезда  в  триъгълник 
реоетатний  реостатно  пускане 
пускатель  м  защитен  прекъсвач  за 
електродвигател,  контактор  със  за¬ 
щитни  релета,  пускател 
автотрансформаторний  авто- 
трансформаторно  пусково  устрой¬ 
ство 

магнитния  електромагнитен  кон¬ 
тактор  със  зашитни  релета,  елек¬ 
тромагнитен  пускател 

многоступенчатий  роторнмй  с 
сопротивлениями  многопозицион- 


но  пускозащитно  устройство  със 
съпротивления  в  роторна  верига 
~  многоступенчатий  статорннй  с 
сопротивлениями  многопозицион- 
но  пускозащитно  устройство  със 
съпротивление  в  статорна  верига 
,  полуавтомат  ческий  полуавто¬ 
матичен  прекъсвач  за  двигател, 
полуавтоматичен  пускател 
~  автоматйческим  расцеплением  за¬ 
щитен  прекъсвач  за  електродви¬ 
гател 

~,  статорньш  защитен  прекъсвач 
[пускател]  п  статорна  веочга 
трансформаторния  тпансформа- 
топно  пусково  устройство 
пустотелий  кух 
пустбтний  вакуумен 
путь  ж  път 

~  волни  път  на  вълна 

вспомогательний  спомагателен 
път 

запаенбй  запасен  [резервен]  път 
коитйчеекмй  критичен  път 
~  луча  път  на  лъча 

нопмальний  нопмален  път 
обхолнмй  обходен  път 
~  отраженной  волни  път  на  отра¬ 
зена  вълна 

~  разряда,  шунтйрующий  шунти- 
ращ  път  на  разряд 
~  распоостоанения  волн  път  на  раз¬ 
пространение  на  вълни 
~,  оельсовий  релсов  път 
пучность  ж  връх  (точка  с  най- 
голяма  амплитуда  в  система  от 
стоящи  вълни) 

~  возим  впъх  на  вълна 
~  колебания  връх  на  трептения 
~  напояжения  връх  на  напрежение 
~  тока  токов  връх 
пучок  м  сноп 

~  бистомх  злектр  нов  сноп  бързи 
електлони 

интенейвний  интензивен  сноо 

~  инфоакрасних  лучей  сноп  инфра¬ 
червени  лъчи 
ионний  йонен  сноп 

корпускулярннй  корпускуларен 
сноп 

криволинейний  криволинееа 
сноп 

лазерни  и  лазерен  сноп 
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медленнмх  злектрбнов  сноп  бав¬ 
ни  електрони 

молекулярни#  молекулярен  сноп 
монохроматйческий  монохрома- 
тичен  сноп 

направленньш  насочен  сноп 
неравнодоступньж  неравнодо- 
стъпен  сноп 

нескомпенсйрованнь1Й  некомпен- 
сиран  сноп 

отклоненньж  отклонен  сноп 
л»',  отраженньш  отразен  сноп 
падающий  падащ  сноп 
ллазменньш  плазмен  сноп 
равновесни#  равновесен  сноп 
равнодост  упнмй  равнсдостъпен 
сноп 

~  радиовблн,  направленнмй  насо¬ 
чен  сноп  радиовълни 
развертмвающий  развиващ  сноп 
расфокусированньш  разфокуси- 
ран  сноп 

~ ,  расходящийся  разминават  се 
сноп 

релятивйстский  релативеи  сноп 
световбй  светлинен  сноп 
~  светов!  х  лучей  сноп  светлинни 
лъчи 

тбнкий  тънък  сноп 
тороидальний  гороидален  сноп 
узкий  тесен  сноп 
фотбннмй  фотонен  сноп,  сноп 
фотони 

~  цепен  сноп  от  вериги 
ширбкий  широк  сноп 
злектронньш  електронен  сноп 
злектронньш  бегущий  бягащ 
електронен  сноп 

~  злемент  рних  частйц  сноп  еле¬ 
ментарни  частици 
Л^шка  ж  оръдие,  прожектор 

ибнная  йонно  оръдие,  йонен  про¬ 
жектор 

плазменная  плазмено  оръдие, 
плазмен  прожектор 
злектронная  електронен  прожек¬ 
тор,  електронно  оръдие 

злектронная  лентбдная  пентоден 


електронен  прожектор,  пентодно 
електронно  оръдие 
злектронная  тетрбдная  електро¬ 
нен  петроден  прожектор,  електрон¬ 
но  тетродно  оръдие 
пьезогромкоговорйтель  м  пиезоелек- 
трически  високоговорител 
пьезодатчик  м  пиезодатчик 
пьезокварц  м  пиезокварц,  пиезоелек- 
трически  кварц 

пьезоконденсатор  м  писзоелектри- 
чен  кондензатор 
пьезокристалл  м  пиезокристал 
пьезоманбметр  м  пиезоманометър 
пьезополупроводнйк  м  пиезоелек- 
трически  полупроводник 
пьезопреобразователь  м  пиезопре- 
образувател 

пьезорезйстор  м  пиезорезистор 
пьезорезонатор  м  пиезорезонатор 
пьезосопротивление  с  пиезосъпрО" 
тивление 

льезотелефбн  м  пиезоелектрическа 
телефонна  слушалка 
пьезозлектрик  м  пиезоелектрик 

керамйческий  керамичен  пиезо¬ 
електрик 

пьезозлектрйческий  пиезоелектри- 
чески 

пьезозлектрйчество  с  пиезоелектри- 
чество 

пьезозлемент  м  пиезоелемеит 

,  бимбрфний  биморфен  пиезо- 
елемент 

пьезозффект  м  пиезоефект 
лятно  с  петно 

бегущее  бягащо  петно 
~,  ибнное  йонно  петно 
катбдное  катодно  петно 
развертмвающее  развиващо  пет¬ 
но 

~,  световбе  светлинно  петно 
сблнечное  слънчево  г.етне 
сфокусйрованное  сфокусирано 
петно 

черное  черно  петно 
яркое  световбе  ярко  светлинно 
петно 


*  *  \ 


233 


РАВ 


Р 

работа  м  работа 

М|  асинхронния  асинхронна  работа 
безотказния  безотказна  работа 
безошйбочная  безпогрешна  ра¬ 
бота 

бесперебйная  непрекъсната 
[безспирна]  работа,  работа  без 
прекъсване 

~  в  ймпульсном  режйме  работа  в 
импулсен  режим 

~  в  режйме  короткого  замикания 

работа  в  режим  на  късо  съедине¬ 
ние 

~  в  режйме  холостого  хода  работа  и 
режим  на  празен  ход 
^  вйхода  работа  на  изхода 
^  вйхода,  внешняя  <  външна  рабо¬ 
та  на  изхода 

~  вйхода,  внутренняя  вътрешна 
работа  на  изхода 

~  вйхода,  зффектйвная  ефективна 
работа  на  изхода 
вйхода  злектронов  работа  на  из¬ 
хода  на  електрони 
дуплексния  дуплексна  работа 
ймпульсная  импулсна  работа 
~  май  ш  вхолостую  работа  на 
машина  на  празен  ход 
механйческая  механична  работа 
многоканальная  многоканална 
работа 

на  общую  антенну  работа  с  об¬ 
ща  антена 

непрерйвная  непрекъсната  рабо¬ 
та 

отрицательная  отрицателна  ра¬ 
бота 

^  при  понйженном  напряжении  ра¬ 
бота  при  понижено  напрежение 
и-  с  жбетким  цйклом  работа  с  твърд 
цикъл 

ейль!  тяжести  работа  на  сила  на 
тежест 

,  сймплексная  симплексна  работа 
,  синхронния  синхронна  работа 

с  перембнньш  цйклом  работа  с 
променлив  цикгл 

^  с  постой нн мм  цйклом  работа  с 
постоянен  цикъл 
телефонния  телефонна  работа 
удельная  специфична  работа 


устойчивая  устойчива  работа 

~  злектрйческой  маш  нм  работа 

на  електрическа  машина 

~  злектрйческой  машини  в  режйме 
генератора  работа  на  електриче¬ 
ска  машина  в  режим  на  генератор 
(в  генераторен  режим) 

~  злектрйческой  машини,  Длйтель' 
ная  продължителна  работа  на  елек' 
трическа  машина 

~  злектрйческой  машйни,  периодй- 
ческая  периодична  работа  на  елек¬ 
трическа  машина 

~  злектрйческой  машйни,  прерй- 
вистая  переменная  променлива  с 
прекъсване  работа  на  електриче¬ 
ска  машина 

~  злектрйческой  машйни,  прерй- 
вкстая  периодйческая  периодична 
работа  на  електрическа  машина  с 
прекъсване 

~  злектрйческой  машйни,  кратко¬ 
временния  кратковременна  рабо¬ 
та  на  електрическа  машина 

~  злектрйческой  машйни,  перемен- 
ная  временния  променливо-вре¬ 
менна  работа  на  електрическа  ма¬ 
шина 

~  злектрйческой  машйни,  ловтбр- 
но-кратковременная  повторно- 
кратковременна  работа  на  елек¬ 
трическа  машина 

~  злектрйческой  машйни,  прерйви- 
стая  работа  на  електрическа  маши¬ 
на  с  прекъсване 

~  злектрйческой  машйни  при  по¬ 
стоя  нной  нагрузке  работа  на  елек¬ 
трическа  машина  при  постоянен 
товар 

-с-,  злементарная  елементарна  рабо¬ 
та 

рйвенство  с  равенство 

равновесие  с  равновесие 

динамйческое  динамично  равно¬ 
весие 

механйческое  механично  равно¬ 
весие 

моста  изм.  равноресне  на  мост 

— ,  неустойчивое  неустойчиво  рав¬ 
новесие 
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относйтельное  относително  рав¬ 
новесие 

статйческое  статично  равновесие 
тепловое  топлинно  равновесие 
термодинамйческое  термодина- 
мично  равновесие 
устойчивое  устойчиво  равнове¬ 
сие 

алектронное  електронно  равно¬ 
весие 

алектростатйческое  електроста¬ 
тично  равновесие 
равномерность  ж  равномерност 
~  усиления  равномерност  на  усил¬ 
ване 

~  фокусировки  равномерност  на 
фокусиране 

равносигнальнь1Й  равносигнален 
равночастотний  равночестотен 
равноанергетйческий  равноенергети- 
чен 

радар  м  радар 
радекбн  м  радекои 
радиан  м  радиан 
радиатор  м  радиатор 

аноди  мй  аноден  радиатор 
злектр  днь!Й  електроден  радиа¬ 
тор 

радиационний  радиационен 
радиация  ж  радиация,  излъчване; 
емисия 

инфракрасная  инфрачервена  ра¬ 
диация,  инфрачервено  излъчване 
космйческая  космическа  радиа¬ 
ция 

солнечная  слънчева  радиация 
тепловая  топлинно  излъчване 
радио  с  радио 

радиоактивность  ж  радиоактивност 
радиоактйвнь1Й  радиоактивен 
радиоакустика, ж  радиоакустика 
радиоальтиметр  м  радиоалтимстър, 
радиовисотометър 
радиоаппарат  м  радиоапарат 
радиоаппаратная  ж  радиозала 
радиоаппарат  ра  -о  радиоапаратура 
радиоастрономия  ^..радиоастрономия 
радиобашня  ж  радиокула 
радиобуй  л*  радиошамандура 
радиобюрб  с  радиобндро 
радиоветромер  м  радиоветромер 
радиовещание  с  радиоразпръскване 
ЪвТоматяческое  автоматично  ра¬ 
диоразпръскване 


внестудййное  извънстудийно  ра¬ 
диоразпръскване 
звуковое  звуково  радиоразпръс¬ 
кване 

многопрограммное  многопрограм- 
но  радиоразпръскване 
монофонйческое  монофоннчно 
радиоразпръскване 
напра вленное  насочено  радио¬ 

разпръскване 

~  по  проводам  вж.  радиовещание, 
проводнбе 

проводнбе  радиоразпръскване 
по  проводници 

синхрбнное синхронно  радиораз¬ 
пръскване 

стереофонйческое  стереофоннч- 
но  радиоразпръскване 
,  телевизионное  телевизионно  ра¬ 
диоразпръскване 
центральное  централно  радио¬ 
разпръскване 

радиовзрьш  лель  м  радиовзривател 
частотно-модулйрованнмй  чес- 
тотномодулиран  радиовзривател 
радиоволна  ж  радиовълна 
радиоволновбд  м  радиовълновод 
радиов  лнь!  ж  мн.  радиовълни 

дециметровие  дециметрови  ра¬ 
диовълни 

длиннме  дълги  радиовълни 
короткие  къси  радиовълни 
космйческие  космически  ра¬ 
диовълни 

пое  рхностнме  повърхностни  ра¬ 
диовълни 

пространственнме  пространст¬ 
вени  радиовълни 
сантиметр  вме  сантиметрови  ра¬ 
диовълни 

ультракороткие  ултракъси  ра¬ 
диовълни 

радиовисотомер  м  радиовисокомер 
назмньж  наземен  радиовнеото- 
мер 

мпульснмй  импулсен  радиови¬ 
сотомер 

— ,  посг  дочнь1й  радиовисотомер  за 
кацане 

радиогониометр  м  радйогониометър 
радиогониометрйческий  радиогонио- 
метричен 

радиогомиом  трия  ж-  радногониоме- 
трия 
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радиогоризбнт  м  радиохоризонт 
радиограмма  ж  радиограма 

кодированная  кодирана  радио 
грама 

некодйрованная  некодирана  ра¬ 
диограма 

шифрованная  шифрована  ра 
диограма 

радиограммофон  м  радиограмофон 
радиодальномер  м  радиодалекомер 
ммпульсньш  импулсен  радиода¬ 
лекомер 

/**>,  фазовьш  фазов  радиодалекомер 
частотньш  честотен  радиодале¬ 
комер 

радиодальном&трия  ж  радиодалеко- 
метрия 

радиодевиация  ж  радиодевиация 
квадрантная  квадрантна  радио¬ 
девиация 

локсодромйческая  локсодромич- 
на  радиодевиация 
полукруговая  полукръгова  ра¬ 
диодевиация 

радиодеталь  ж  радиочаст,  рйдиоде- 
тайл 

радиозавод  м  радиозавод 
радиозащйта  ж  радиозащита 
радиозвезда  ж  радиозвезда 
радиозвукопередача  ж  радиозвуко- 
предаване 

радиозонд  м  радиосонда 
радиоизл  чение  с  радиоизлъчване 
косм  ческое  космическо  радио- 
излъчване 

мешающее  космйческое  смуща¬ 
ващо  космическо  радиоизлъчване 
непрермвное  непрекъснато  ра¬ 
диоизлъчване 

солнечное  слънчево  радиоизлъч¬ 
ване 

тепловое  топлинно  радиоизлъч¬ 
ване 

радиоизмерення  с  мн.  радноизмср- 
вания 

радиоизот  пнь!Й  радиоизотопен 
радио  мг  льс  м  радиоимпулс 

когерентньш  кохерентен  радио- 
импулс 

радиоинженер  м  радиоинженер 
радиоинтерферометр  м  радиоингер- 
ферометър 

двухантеннмй  двуантеиен  рл- 
диоинтерферометър 
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многоантеннмй  многоантенен 
радноинтерферометър 
радиоканал  м  радиоканал 
радиокерамика  ж  радиокерамика 
пористая  пореста  радиокерамика 
радиокод  м  радиокод 
радиокомпас  м  раднокомпас 
радиола  ж  радиола  (радиограмофон) 

стереофонйческая  стереофонич- 
на  радиола  (стерео грамофон) 

радиолаг  м  вж.  радиоинтерферометр 

радиолампа  ж  рад  иолампа 
радиолйния  ж  радиолиния 
радиолокатор  м  радиолокатор 
радиолокация  ж  радиолокация 

актйвная  активна  радиолокация 

астрономйческая  астрономична 
радиолокация 

вторйчная  вторична  радиолока¬ 
ция 

ймпульсная  импулсна  радиоло¬ 
кация 

метеорологйческая  метеороло¬ 
гична  радиолокация 
моноймпулсьная  моноимпулс- 
на  радиолокация 
пассйвная  пасивна  радиолока¬ 
ция 

первйчная  първична  радиоло¬ 
кация 

радиолот  .и  вж.  радиовмсотомер 
радиолуч  м  радиолъч 
радиолюбйтель  м  радиолюбител 
радиолюминесценция  ж  радиолуми- 
несценция 

радиомаркер  м  радиомаркер 
радиомаскировка  ж  радиомаскировка 
радиомастерская  ж  радиоработил- 
ница 

радиомбчта  ж  радиомачта 
радиомаяк  м  радиофар,  радиомаяк 
~ ,  аварийнмй  авариен  радиофар 

азродр  мнь1Й  аеродрумен  радио- 
фар 

всенаправленньш  радиофар',  ра¬ 
ботещ  във  всички  посоки 
двойной  двоен  радиофар 

~ ,  импульснь|й  импулсен  радиофар 
курсовой  курсов  радиофар 

маркери  ий  маркерен  радиофар 

~ .  многокурсовбй  мм  пуд  вени  й  мно- 

гокурсов  импулсен  радиофар 
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навигационния  навигационен 
радиофар 

наземнмй  наземен  радиофар 
направленнмй  насочен  радиофар 
ненаправленнмй  ненасочен  ра¬ 
диофар 

панорами ьж  панорамен  радиофар 
пассйвнмй  пасивен  радиофар 
посадочний  радиофар  за  кацане 
предупред  тельнмй  предупреди¬ 
телен  радиофар 

самолетнмй  самолетен  радиофар 

ствбрнмй  вж.  радиомаяк,  на¬ 
пра  вленний 

фазовий  фазов  радиофар 
радиометебграф  м  радиометеограф 
радиометеоролбгия  ж  радиометео- 
рология 

радибметр  м  радиометър 

акустйческий  акустичен  радио- 
метър 

— компенсацибннмй  компенсацио¬ 
нен  радиометър 

корреляцибннмй  корслационен 
рад»  сметър 

мсдуляци  ннмй  модулационен 
радг  ометър 

нулевой  нулев  радиометър 
~  с квантов  мм  усилйтелем  радиоме¬ 
тър  с  квантов  усилвател 
радисмеханик  м  радиомеханик 
радисмолч  ние  с  радиомълчание 
радиомонт  ж  м  радиомонгаж 
радионаблюдение  с  радионаблюдение 
радионаведение  с  раднонасочване 
радионавигация  ж  радионавигация 
блйжняя  близка  радионавигация 
— воздушная  въздушна  радиона¬ 
вигация 

дальняя  далечна  радионавига¬ 
ция 

космйческая  космическа  радио¬ 
навигация 

— ,  морская  морска  радионавигация 
самолетния  самолетна  радиона¬ 
вигация 

~  с  использованием  спутников  ра¬ 
дионавигация  с  използуване  на 
спътници 

радионаправление  с  радионассчванс 
радиообмен  м  радиообмен 

бесквитанцибннмй  безквитан- 
ционен  радиообмен 
радиообнаружение  с  радиооткриване 


радиообозреватель  м  р  ад  йон  абл  юда- 

тел 

радиооборудование  с  радиообзавеж- 
дане,  радиоапаратура 
радиооператор  м  радиооператор 
радиоориентйр  м  радиоориентир 
радиопеленг  м  радиопеленг 
радиопеленгатор  м  радиопеленга¬ 
тор 

автомат  *еский  автоматичен  ра¬ 
диопеленгатор 

~ ,  акустйческий  акустичен  радио¬ 
пеленгатор 

двухканальнмй  двуканален  ра¬ 
диопеленгатор 

длинновблновий  дълговълно» 
радиопеленгатор 

ймпульсний  импулсен  радио¬ 
пеленгатор 

~ ,  коротковблновмй  късовълнов 

радиопеленгатор 

навигационний  навигационен 
радиопеленгатор 

наземнмй  наземен  радиопелен¬ 
гатор 

посадочнмй  радиопеленгатор  за 
кацане 

фазовий  фазов  радиопеленгатор 
радиопеленгаторний  радиопеленга- 
торен 

радиопеленп  дия  ж  радиопеленгация 
радиопеленгование  с  радиопеленгу- 
ване,  радиозасичане 
радиопередатчик  м  радиопредавател 
радиопередача  радиопредаване 
— внестудййная  извънстудийно  ра¬ 
диопредаване 

,  направленная  насочено  радио¬ 
предаване 

— ,  открмтая  радиопредаване  на  от 
крит  текст,  нешифрирано  радио¬ 
предаване 

радиоперехват  м  радиопрехващане 
радиопогбда  ж  радиовреме 
радиополукбмпас  м  радиополукомпас 
радиопомехи  ж  мн.  радиосмущения 

атмосфернне  атмосферни  радио¬ 
смущения 

естественнме  естествени  радио¬ 
смущения 

индустриальнме  индустриални 
[промишлени!  радиосмущения 

космйческие  космически  радио¬ 
смущения 
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проми  шленнме  вж.  радиопомб- 
хи,  индустриалъние 
радиоприб  р  м  радиоуред,  радиоапа¬ 
рат 

радиоприем  м  радиоприемане 
— ,  направленнмй  насочено  радио- 
приемане 

радиоприемник  м  радиоприемник 
~  автодйнний  аптодинен  радио¬ 
приемник 

бмтовбй  домашен  радиоприемник 
~ ,  детекторнмй  дедекторен  [кри¬ 
стален]  радиоприемник 
диапазбннъж  диапазонен  радио¬ 
приемник 

линейнмй  линеен  радиоприемник 
логарифмйческий  логаритмичен 
радиоприемник 

ретрансляцибнньш  ретрансла- 
ционен  радиоприемник 
~ ,  сулергетеродйннмй  суперхете- 
родинен  радиоприемник 
транзистори ий  транзисторен  ра¬ 
диоприемник 

радиопрогнбз  м  радиопрогноза 
радиопрожектор  м  радиопрожектор 
радиопромь) тленност ь  ж  радиопро- 
м  кшленост 

рад  испротивсдействие  с  радиопро- 
тиводействие 

радиораз  ведка  ж  радиоразузнаване 
радиореклама  ж  радиореклама 
радиорепортаж  м  радиорепортаж 
радиорефракция  ж  радкорефракцйя 
тропосферная  тропосферна  ра¬ 
диорефракция 

радиорефрактбметр  м  радиорефрак- 
тометър 

радиорубка  ж  радиокабина 
радиосвязь  ж  радиовръзка,  радио¬ 
съобщение 

~  .  автоматическия  автоматична  ра- 
ди  овръзка 

дальняя  далечна  радиовръзка 
двусторонняя  двустранна  [дуп¬ 
лексна]  радиовръзка 

дуплексная  вж.  радиосвязь, 

двусторонняя 

~ ,  ймпульсная  импулсна  радио¬ 

връзка 

~  ,  ионосферная  йоносферна  радио¬ 
връзка 

^ ,  метебрная  метеор ня  радиовръз¬ 
ка 


многоканальная  многоканална 
радиовръзка 

направленная  насочена  радио¬ 
връзка 

одностор  бнняя  едностранна  ра¬ 
диовръзка 

подвижния  подвижна  радиовръз¬ 
ка 

подземния  подземна  радио¬ 
връзка 

полудуплексная  полудуплексна 
радиовръзка 

рейдовая  рейдова  радиовръзка 
сймплексная  симплексна  радио¬ 
връзка 

тропосферная  тропосферна  ра¬ 
диовръзка 

фототелегр  фная  фототелеграф- 
на  радиовръзка 

радиосекстант  м  радиосекстан 
радиосеть  ж  радиомрежа 

аварййная  аварийна  радиомре¬ 
жа,  аварийна  радиоинсталация 
оповещ  ния  радиомрежа  за  опо¬ 
вестяване 

радиосигнал  м.  радиосигнал 
~  бедствия  радиосигнал  за  бедст¬ 
вие  (303) 

радиосигнализация  ж  радиосигнали- 
зация 

радиослежение  с  радиоследене,  сле¬ 
дене  с  радиовълни 
радиослужба  ж  радиослужба 

авиационная  авиационна  ра¬ 
диослужба 

азронавигационная  аеронавига- 
циоина  радиослужба 
~  воздушного  оповещения  радио¬ 
служба  за  въздушно  известяване 
~  воздушной  навигации  радио¬ 
служба  за  въздушна  навигация 
морская  морска  радиослужба 
лодвйжная  подвижна  радио¬ 
служба 

радиослушатель  м  радиослушател 
радиосообшение  с  радиосъобщение 
радиосопровождение  с  радиосъпро- 
вод,  съпровождане  по  радиото 
радиоспектрбграф  м  радиоспектро- 
граф 

радиоспектрбметр  м  радиоспектро- 
метър 

радиоспектроскбп  м  радиослектро- 
скоп 
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радиоспектроскопйя  ж  радиоспек- 
троскогтия 

радиостанция  ж  радиостанция 

абонентская  абонатна  радио¬ 
станция 

аварййная  аварийна  радиостан¬ 
ция 

авиаци  нная  авиационна  радио¬ 
станция 

азростатная  аеростатна  радио¬ 
станция 

береговая  брегова  радиостанция 
бортовая  бордова  радиостанция 
любительская  любителска  ра¬ 
диостанция 

мешающая  пречеща  [смущава¬ 
ща]  радиостанция 
наземная  наземна  радиостанция 
^  напра вленного  действия  радио¬ 
станция  с  насочено  действие 
неподвйжная  неподвижна  ра¬ 
диостанция 

нос!  мая  вж.  радиостанция,  пе- 
ренбсная 

передающая  предавателна  ра¬ 
диостанция 

перенбсная  преносима  радио¬ 
станция 

перехвата  преводна  радиостан¬ 
ция  за  хващаме  [за  улавяне] 
подвйжная  подвижна  радиостан¬ 
ция 

портал  зная  портативна  [пре¬ 
носима]  радиостанция 
приемная  приемна  радиостанция 
приемно- передающая  приемо- 
предавателна  радиостанция 
релейная  релейна  радиостанция 
самолетная  самолетна  радио¬ 
станция 

судовая  корабна  радиостанция 
^  создания  помех  заглушаваща 
радиостанция 

трансляционная  транслационна 
радиостанция 

радиостеатйт  м  радиостеатит  ( стро¬ 
шат  ча  висока  честоти ) 
радиост  дия  ж  радностудио 
радиосхема  ж  радиосхема 
радиотелеграмма  ж  радиотелеграма 
радиотелеграфист  м  радиотелегра¬ 
фист 

радиотелеграфйя  ж  радиотелегра¬ 
фия 


многократная  многократна  ра¬ 
диотелеграфия 

тональная  тонална  радиотеле¬ 
графия 

частбтная  честотна  радиотеле¬ 
графия 

радиотелеграфни  й  радиотелеграфен 
радиотелеизмерение  с  радиотелеиз- 
мерване 

радиотелеконтрбль  м  радиотелекон- 
трол 

радиотелеметрйя  ж  радиотелемтрия 
радиотелемеханика  ж  радиотелеме- 

ханика 

радиотелескбп  м  радиотелескоп 
радиотелетайп  м  радиотелетип,  ра- 
д и от е леке 

радиотелеуправление  с  радиотеле¬ 
управление 

радиотелефон  м  радиотелефон 
радиотелефонйст  м  радиотелефонист 
радиотелефония  ж  радиотелефония 
радиотелеф  нннй  радиотелефонен 
радиотехник  м  радиотехник 
радиотехника  ж  радиотехника 

квантовая  квантоза  радиотех¬ 
ника 

радиотехнйческий  радиотехнически 
радиотрансляция  ж  радиотранслация 
— ' ,  многопрограммная  многопрограм- 
на  радиотранслация 
~  на  несущей  частоте  радиотранс¬ 
лация  на  носо!ца  честота 
~  на  нйзкой  частоте  радиотрансла¬ 
ция  на  низка  честота,  нискочестот- 
на  радиотранслация 
~  по  проводйм  радиотранслация 
по  проводници 
радиоузел  м  радиовъзел 

передакнций  предаващ  радио¬ 
възел 

радиоуправление  с  радиоуправление, 
управление  по  радио 
радиоустанбвка  ж  радиоуредба, 
радиоустройство,  радиоапаратура 
бортовая  бордова  радиоапара¬ 
тура 

~ ,  приемно- передающая  приемо- 
предавателна  радиоапаратура 
радиофарфбр  м  радиопорцелан  (за 
високи  честоти) 
радиофйзика  ж  радиофизика 

квантовая  кв-антова  радиофи¬ 
зика 
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радиофикация  ж  радиофикация 
радиофицйрованньш  радиофициран 
радиофицйровать  радиофицирам 
радиофон  м  радиофон 
радиофотограмма  ж  радиофотограма 
радиоцентр  м  радиоцентър 

передаюший  предавателен  ра¬ 
диоцентър 

~ ,  лриемньш  радиоцентър  за  прие¬ 
мане 

радиочастота  ж  радиочестота 

несущая  носеща  радиочестота 
радиошум  м  радиошум 
радиозлектр  ника  ж  радиоелектро¬ 
ника 

квантовия  квантова  радиоелек¬ 
троника 

радиозхо  с  радиозхо  (отразен  ра- 
диосигнал  ) 

радировать  съобщавам  по  радио 
радйст  м  радист 
радиус  м  радиус 

действия  радиус  на  действие 
~  Землй,  зквивалентнмй  еквивален¬ 
тен  радиус  на  Земята 
~  Землй,  9ффектйвнь1й  ефективен 
радиус  на  Земята 
~ ■  кривизнь!  радиус  на  кривина 
радлюкс  м  радлукс,  рик  (единица  за 
свет  лост  ) 

разбавление  с  разрсдяване,  развод¬ 
няване,  разреждане 
разбаланс  м  разбаланс,  разбаланси- 
ране,  дебаланс 

разбежка  ж  тиратрона  засилване  на 
тиратрон 

разблокировка  ж  деблокиране 
разборньш  разглобяем 
разборчивость  ж  разбираемост  (на 
говор) 

разброс  м  разхвърляне,  разпилява¬ 
не;  разсейване 

~  параметров  разхвърляне  на  пара¬ 
метри 

скоростни  злектронов  разпилява¬ 
не  на  скоростите  на  електрони 
сопротивлений  разхвърляне  раз¬ 
пиляване  на  съпротивления 
~  тбчек  разсейване  на  точки 
разводна  ж  разузнаване 

звукометрическая  звукометрич- 
но  разузнаване 

радиолокационная  радиолока- 
цнот;о  разузнаване 


_ _  РАЗ 

развертка  ж  развивка;  развиване* 
разгъване  (на  образ  в  те  левизиог 
нен  екран) 

автоматйческая  автоматична  раз¬ 
вивка 

~,  азимутальная  азимутална  раз¬ 
вивка,  развивка  по  азимут 

~  бегущим  лучом  развивка  с  бягащ 
лъч 

бьютрая  бърза  развивка 
вертикальная  вертикална  раз¬ 
вивка 

временная  временна  развивка 
горизонтальная  *  хоризонтална 
развивка 

двойная  двойна  развивка 
ждущая  чакаща  развивка 
задержанная  задържана  развив¬ 
ка 

зеркальная  огледална  развивка 
зигзагообр  зная  зигзагообразна 
развивка 

изображения  развивка  на  изоб¬ 
ражение 

изохронная  изохронна  развивка 
кадровия  кадрова  развивка 
кольцевая  линейная  кръгова  ли¬ 
нейна  развивка 

~,  компенсйрованная  коригирана 
развивка 

корректйрованная  коригирана 
развивка 

круговая  кръгова  развивка 
ленточная  лентова  развивка 
линейная  линейна  развивка 
магнйтная  магнитна  развивка 
механйческая  механична  развив¬ 
ка 

многократния  многократна  раз¬ 
вивка 

многократния  чересстрочная  мно¬ 
гократна  презредна  развивка 
неискаженная  неизкривена  раз¬ 
вивка 

нелкнейная  нелинейна  раз¬ 
вивка 

непрермвная  непрекъсната  раз¬ 
вивка 

однократная  еднократна  раз¬ 
вивка 

одномерная  линбйная  едномерна 
линейна  развивка 
одноразовая  еднократна  развив¬ 
ка 
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оптическая  оптична  развивка 
перемежающаяся  презредна  раз¬ 
вивка 

периодйческая  периодична  раз¬ 
вивка 

пилообразная  трионообразна  раз¬ 
вивка 

плоскостная  плоскостна  развив¬ 
ка 

последовател ьная  последовател¬ 
на  развивка 

построчная  развивка  на  редове 
прогрессйвная  прогресивна  раз¬ 
вивка 

простр  нственная  пространстве* 
на  развивка 
прямая  права  развивка 
радиальная  радиална  развивка 
растровая  растерова  развивка 
растянутая  разтеглена  развивка 
релаксаци  нная  релаксационна 
развивка 

~  с  винтовнм  образов  нием  растра 

развивка  със  спираловидно  обра¬ 
зуване  на  растър 
синхронизйрованная  синхрони¬ 
зирана  развивка 

~ ,  синхронная  „  синхронна  развивка 
^  с  линейнмм  образован ием  растра 
развивка  с  линейно  образуване  на 
растъра 

~  с  переменной  скоростью  развивка 
с  променлива  скорост 
~  с  переменнмм  масштабом  времени 

развивка  с  променлив  мащаб  на 
време 

спирал ьная  спирална  развивка 
стрбчная  редова  развивка 
-ч',  телевизи  нная  телевизионна  раз¬ 
вивка 

телевизионното  изображения  раз¬ 
вивка  на  телевизионно  изображе¬ 
ние  (телевизионен  образ! 

черескадровая  презкадрова  раз¬ 
вивка 

чересстрбчная  презредовд  раз¬ 
вивка 

черестбчечная  презточкова  раз¬ 
вивка 

алектр  нная  електронна  раз¬ 
вивка 

зкспоненциальная  експоненциал¬ 
на  развивка 


развертмвание  с  тлз.  развиване,  раз¬ 
гъване 

вертнк  льное  вертикално  раз¬ 
виване 

вннтовое  винтово  [винтообраз- 
но,  спирално1  развиване 
круговое  кръгово  развиване 
~  луча,  пространственное  простран¬ 
ствено  развиване  на  лъч 
секторное  секторно  развиване 
спиральное  спирално  развиване 
развертивать  развивам,  разгъвам 
(образ) 

разветвйтель  м  разклонител,  разви- 
вател 

разветвление  с  разклонение,  разкло¬ 
няване,  развиване 

разветвляться  разклонявам  се,  раз¬ 
вивам  се 

развязка  ж  1.  развързване  2.  декуп- 
лиране 

развязмвать  развързвам 
разговор  м  разговор;  тлф.  говор 
междугорбдньш  междуградски 
разговор 

местнмй  градски  разговор 
~  на  передающем  конце,  переход- 
нь1Й  прислушваме  на  близкия  край 
(на  телефонна  линия) 

~  на  приемном  конце,  перехбднмй 
прислушване  на  далечния  [прием¬ 
ния!  край  (на  телефонна  линия) 
-/,  несостбявшийся  отказано  съ¬ 
общение,  несъетоял  се  разговор 
оплАчиваемий  в  из  м  ваем  мм  або- 
нентом  разговор,  заплащан  от  по¬ 
викания  абонат 

переходньж  прислушваме  на  раз¬ 
говор  (по  телефонни  вериги) 
переходнмй  внятнмй  разбирае¬ 
мо  прислушване  (на  разговор  по 
теле1\юнни  вери-ш) 
перехбднмй  невн  тнмй  неясно 
прислушване  на  (телефонен)  раз¬ 
говор 

прямбй  директен  разговор 
~ ■  суведомлением  разговор*с  предиз¬ 
вестие  (за  телефониране) 
телефбннмй  телефонен  разговор 
разгружать  разтоварвам 
разгрузка  ж  разтоварване 

автомат)  деская  частбтная  авто¬ 
матично  честотно  разтоварване 
~  по  частоте  честотно  разтоварване 
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-ч*  по  частоте,  автоматйческая  ав¬ 
томатично  честотно  разтоварване 
разгрулпировка  ж  разгрупиране 
^  електронното  потбка  разгрупи¬ 
ране  на  електронен  поток 
раздвоение  с  раздвояване 

изображения  раздвояване  на  об¬ 
раз 

разделение  с  разделяне;  разделение 
амплитудное  амплитудно  разде¬ 
ляне,  амплитудна  селекция 
^  во  времени  разделяне  по  време 
временное  временно  разделяне 
ймпульсов  разделяне  на  импулси 
^  канАлов  разделяне  на  канали 
каналов,  временное  временно 
разделяне  на  канали 
каналов,  кодовое  кодово  разделя¬ 
не  на  канали 

каналов,  комбинйрованное  ком¬ 
бинирано  разделяне  на  канали 
кан  лов,  частбтное  честотно  раз¬ 
деляне  на  канали,  разделяне  на 
канали  по  честота 

^  канАлов,  фазовое  фазово  разделя¬ 
не  на  канали 

^  переменнмх  разделяне  на  про¬ 
менливи 

~  по  амплитуде  разделяне  по  ам¬ 
плитуда 

по  поляризации  разделяне  по  по¬ 
ляризация 

~  по  частотб  разделяне  по  честота 
лространственное  пространстве¬ 
но  разделяне 

синхронизйрующих  сигналов  раз¬ 
деляне  на  синхронизиращи  сиг¬ 
нали 

цеетов  разделяне  на  цветове 
-м  частбт  разделяне  на  честоти 
раздел й тел ь  м  разделител 
^  ймпульсов  разделител  на  импулси 
напрАвленний  насочен  раздели¬ 
тел 

~  сигнАлов  разделител  на  сигнали 
раздблка  ж,  суха я  сух  накрайник 
(на  кабел) 
разлагАть  разлагам 
различбние  с  различаване 

адгоритмйческое  алгоритмично 
различаване 

лг*  градАции  различаване  наг  града¬ 
ция 

~  ббразов  различаване  на  образи 

Руско-Фьдгярски  ел«мтрот*хяяч«ски  речник 
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~  парАметров  сигналов  различава¬ 
не  параметрите  на  сигнали 
~  сигналов  различаване  на  сигнали 
различймость  ж  различимост 
~  окраски  различимост  на  оцветя¬ 
ване 

~  сигналов  различимост  на  сигнали 
~  цели  различимост  на  цел 
разложение  с  разлагане 
~  изображения  разлагане  на  из¬ 
ображение 

~  изображения,  чересстрочное  през- 
редово  разлагане  на  изображение 
~  изображения,  злектрбнное  елек¬ 
тронно  разлагане  на  изображение 
спектральное  спектрално  раз¬ 
лагане 

— '  с  переменной  скоростью  разлага¬ 
не  с  променлива  скорост 
~  с  постоянной  скоростью  разлага¬ 
не  с  постоянна  скорост 
— ,  трехцветное  трицветно  разла¬ 
гане 

цветбв  разлагане  на  цветове 
чересстрочное  презредово  раз¬ 
лагане 

размагнйчивание  с  размагнитване 
размагнйчивать  размагнитвам 
размах  м  размах 
размер  м  размер 

номинальнмй  номинален  размер 
размерность  ж  измерение,  дименсия 
разметка  ж  разчертаване 
~  первйчних  и  вторйчних  зажймов 
означаване  на  първични  и  вторич¬ 
ни  клеми 

~  перфокарти  разчертаване  на  пер¬ 
фокарта 

размотка  ж  размотаване 
размикание  с  разединяване,  пре¬ 
късване 

бйстрое  бързо  прекъсване 
замедленное  забавено  прекъсване 
~  коммутйрующей  цепи  прекъсва¬ 
не  на  комутираща  верига 

~  контактов  разединяване  на  кон¬ 
такти 

мгновенное  мигновено  прекъс¬ 
ване 

~  тбка  прекъсване  на  ток 
~  цепи  прекъсване  на  верига 

размикать  разединявам,  прекъсвам, 
отварям 
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размитость  ж  размиване  (на  образ 
или  на  приет  текст) 
разнос  м  разнасяне,  разпределяне 
рйаность  ж  разлика;  днференция 
«•*  магннтнь1Х  потенциалов  разлика 
на  магнитни  потенциали 
**  потенциалов  разлика  на  потен¬ 
циали,  потенциална  разлика 
~  температур  разлика  в  темпера¬ 
тури,  температурна  разлика 
~  фаз  разлика  във  фази,  фазова 
разлика,  изместване  на  фази 
разноцветний  разноцветен 
разогрев  м  нагряване;  повторно  на¬ 
гряване;  загряване 
^  анода  загряване  на  анод 
^  катода  загряване  на  катод 
разогревание  с  вж.  разофев 
разомкнуть  вж.  размикагь 
разомкнутий  разединен;  прекъснат, 
отворен 

разрегулирбвка  ж  разрегулиране 
разрежать  разреждам;  разредявам 
разрежение  с  разредяване;  разреж¬ 
дане 

разрешение  с  разрешение 

***,  временнбе  временно  разрешение 

оптимальное  оптимално  разре¬ 
шение 

разрив  м  прекъсване 
+*  изображения  прекъсване  на  из¬ 
ображение 

~  фази  прекъсване  на  фаза 
~  цепи  прекъсване  на  верига 
+*  цепи,  безьюкровий  безискрово 
[бездъгово]  прекъсване  на  верига 
разряд  м  изпразване,  разреждане; 
разряд 

аномальньж  аномално  разреж¬ 
дане 

апериодйческий  а  периодично  раз¬ 
реждане 

*•>',  атмосферния  атмосферно  раз¬ 
реждане 

без  електрод  ний  безелектродно 
разреждане 

ветвйстмй  разклонено  разреж¬ 
дане 

високовбльтний  високоволтно 
разреждане 

,  високочастбтний  високочестот¬ 
но  разреждане 

гйзовмй  газово  разреждане 


~  газовия  нестационарний  гдзово 
нестационарно  разреждане 
грозовбй  светкавично  разреж¬ 
дане,  разреждане  на  светкавица 
двойчний  двоичен  разряд 
десятйчний  десетичен  разряд 
дуговбй  електродъгово  разреж¬ 
дане 

дуговбй  несамостоятельний  не¬ 
самостоятелно  дъгово  разреждане 
дуговбй  термйческий  несамо- 
стоягельнмй  дъгово  термично  не¬ 
самостоятелно  разреждане 
~ ,  дуговой  термйческий  самостоя- 
тельний  дъгово  термично  самостоя¬ 
телно  разреждане 
избирательний  избирателно  раз¬ 
реждане 

искровбй  искрово  разреждан© 
кистевой  четково  разреждан© 
кодов  и й  кодов  разряд 
~  конденсатора  кондензаторно  раз¬ 
реждане 

коронний  коронно  разреждан© 
лавинний  лавинно  разреждан© 
лавинний  несамостоятельний  ла¬ 
винно  несамостоятелно  разреж¬ 
дане 

~,  лавинний  самостоятельний  ла¬ 
винно  самостоятелно  разреждан© 
мгновенньш  мигновено  разреж¬ 
дане 

~,  многократни й  многократно  раз¬ 
реждане 

непблний  непълен  (електри¬ 
чески  )  разряд 

несамостоятельний  несамостоя¬ 
телно  разреждане 
обрат ньж  обратно  разреждан© 
основнбй  основно  разреждане 
периодйческий  периодично  раз¬ 
реждане 

^ ,  ловерхкостньш  повърхностно 
разреждане 

самостоятельний  независимо  (са¬ 
мостоятелно]  разреждане 
сверхвисокочастбтний  свръхви- 
сокочестотно  разреждане 
светящийся  светещо  [тлеещо] 
разреждане 

сильнотбчний  силнотоково  раз¬ 
реждане 

скользяший  пълзящо  разреж 
дане 
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стационарнмй  стационарен  раз¬ 
ряд 

/ч>  с  злектростатйческой  змйссией 

разреждане  с  електростатична  еми¬ 
сия 

темньгй  вж.  разряд,  тйхий 
тйхий  тихо  [тъмно1  разреждане 
тлеющий  тлеещо  разреждане 
тлеющий  аномальний  тлеещо 
аномално  разреждане 
.^у,  тлеющий  нормальний  тлеещо 
нормално  разреждане 
,^у,  тлеющий  поднормальньж  тлее¬ 
що  поднормално  разреждане 
у^у,  частйчньш  частично  разреждане 
алектрйческий  електрическо  раз¬ 
реждане 

разрядна  ж  разреждане,  изпразване 
г*  емкости  разреждане  на  капаци¬ 
тет 

разрядник  м  разрядиик,  излразни- 
тел;  искрова  междина 
ич/,  антенньш  антенен  разрядник 
асинхроннь1й  асинхронен  раз¬ 
рядник 

у-^.,  в&нтильнмй  вентилен  изпраз- 
нитсл  [отвод] 

учу,  вращ  ющийся  искровой  въртящ 
се  искров  разрядник 
грозовой  гръмов  Светкавичен] 
разрядник 

учу  дугового  разряда  разрядник  с 
дъгово  разреждане 
защитния  защитен  разрядник 
у-о,  измерйтельньш  измервателен  раз¬ 
рядник 

учу,  ионнь1Й  йонен  разрядник 
учу,  искровой  искров  разрядник 
учу,  магнитно- вентильньж  вентилен 
отвод  [изпразнител ]  с  магнитно 
продухване 

учу,  образцовия  еталонен  разрядник 
уч* ,  резонанснмй  резонансен  раз¬ 
рядник 

учу  ,  резонанений  широкополосний 

широколентов  резонансен  раз¬ 
рядник 

учу,  резонаторний  резонаторен  раз¬ 
рядник 

учу ,  синхронньж  синхронен  разряд- 
дни  к 

уч.  тлеющего  разрйда  разрядиик  с 
тлеещо  разреждане 
у—,  трубчатьтй  тръбен  разрядник 


учу,  злектрйческий  гръмоотвод 
разрядность  ж  разрядност 
учу  вь|числйтельной  машини  раз¬ 
рядност  на  изчислителна  машина 
разряжать  разреждам 
разъединение  с  разединяване 
разъединйтель  м  разединител 

воздушнмй  въздушен  разедини¬ 
тел 

линейний  линеен  разединител 
учу,  обходньш  обходен  разединител 
учу,  шйннь1й  шинен  разединител 
разъем  м  разединяване 
учу,  коаксиальнмй  коаксиално  раз¬ 
единяване 

учу,  штепсельнмй  щепселно  разеди¬ 
няване 

учу,  фикейрованнмй  штепсельянЙ 

фиксирано  щепселно  разединяван# 
ракета  ж  ракета 

учу  ,  радиоуправляемая  радиоуправ- 
ляема  ракета 

учу  ,  самонавод  щаяся  самонасочва* 

ща  се  ракета 

учу,  телеуправляемая  телеуправля#- 

ма  ракета 

рама  ж  рама,  основа 

учу,  монтажная  монтажна  рама 

рамка  ж  рамка 

бескаркасная  безкаркасна  рамка 
учу,  вспомогательная  спомагателна 
бобина 

-Ч-,  каркасная  каркасна  рамка 
учу,  подвйжная  подвижна  бобина 
учу  с  гнездами  рамка  с  гнезда  [ре- 
глета] 

раскачивание  с  разлюляване,  раз- 
трептяване 

раскачка  ж  колебай ий  възбуждан# 

на  трептения 

раскодйрование  с  разкодиране 
раскодйровать  разкодирам 
раскрмв  м  антенни  разтваряне  на 

антена 

распад  м  разпадане 
распаивание  с  разпояване 
распливание  с  размазване 
учу  изображения  размазване  на  об¬ 
раз 

учу  пятна  размазване  на  петно 
распливчатмй  неясен,  размазан 
(образ  или  шрифт ) 
распознавание  с  разпознаване 
учу  образов  разпознаване  на  образи 
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~  речи  разпознаване  на  реч 
~  сигналов  различаване  на  сиг¬ 
нали 

~  сймволов  разпознаване  на  сим¬ 
воли 

распознавать  разпознавам 
распределение  с  разпределяне;  раз¬ 
пределение 

~  амплитуд  ймпульсов  разпреде¬ 
ляне  амплитуди  на  импулси 
амплит  дно-фазовое  амплитуд¬ 
но-фазово  разпределяне 
асимптоп  ческое  асимптотично 
разпределяне 

~  вероятностей  разпределение  на 
вероятности 

~  во  време  ни  разпределяне  по  време 
***  волн  разпределяне  на  вълни 
**  диапазонов  частот  разпределяне 
на  обхватите  на  честоти 
дискретное  дискретно  разпре¬ 

деление 

~  зарядов  разпределяне  на  заряди 
^  зарядов»  равновесное  равновес- 
сно  разпределяне  на  заряди 
***  излучения,  пространственное  про¬ 
странствено  разпределяне  на  из¬ 
лъчване 

изотропное  изотропно  разпре¬ 

деляне 

~  ймпульсов  разпределяне  на  им¬ 
пулси 

~  каналов  разпределяне  на  канали 
логнормальное  лог-нормал но  раз¬ 
пределяне 

м  ксвелловское  Максвелово  раз¬ 
пределяне 

многомерное  многомерно  раз¬ 
пределяне 

непрермвное  непрекъснато  раз¬ 
пределяне 

нормальное  нормално  разпре¬ 
деление 

^  носйтелей  зарядов  разпределяне 
носители  на  заряд 
одномерное  едномерно  разпре¬ 
деляне 

~  поля  разпределение  на  поле 
~  потока  разпределение  на  поток 
~ ,  пространственно-временное  про- 
странственно-временно  разпреде¬ 
ление 

,  пространственное  пространстве¬ 
но  разпределение 


равновероятное  равновероятно 
разпределение 

равномерное  равномерно  раз¬ 

пределение 

~  скоростен  разпределение  на  ско¬ 
рости 

~ ,  спектральное  спектрално  раз¬ 

пределение 

статистйческое  статистично  раз¬ 
пределение 

~  тока  разпределение  на  ток 
угловое  ъглово  разпределение 
усеченное  пресечено  разпреде¬ 
ление 

~  частот  разпределяне  на  честоти 
~  знергетйческих  уровней  разпре¬ 

деляне  на  енергетични  нива 
знергетйческое  енергетично  раз¬ 
пределение 

~  ячеек  памяти  разпределение 
клетките  на  памет 
распределенний  разпределен 

распределйтель  м  разпределител 
автоматйческий  автоматичен  раз¬ 
пределител 

~  акт  внь!х  нагрузок  разпредели¬ 
тел  на  активни  товари 
~  в мзовов  разпределител  на  повик¬ 
вания 

~  ймпульсов  разпределител  па  им¬ 
пулси 

~ ,  линейнмй  линеен  разпределител 
~ ,  многоканальньш  многоканален 
разпределител 

— ,  релейньш  релеен  разпределител 
~  сигналов  разпределител  на  сиг¬ 
нали 

~  синхрониз  рующих  сигналов  раз¬ 
пределител  на  синхронизиращи 
сигнали 

~  с  пошаговьш  переключением  раз¬ 
пределител  със  стъпково  превключ¬ 
ване 

~  с  цилиндрйческой  кромкой  раз¬ 
пределител  с  цилиндрична  форма 

злектромехан  ческий  електро¬ 
механичен  разпределител 
распределять  разпределям 

распространение  с  разпространение 

аномальное  аномално  разпро¬ 
странение 

~  в  вакууме  разпространение  във 
вакуум 
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в  ионосфере  разпространение  в 
йоносферата 

~  волн  разпространение  на  вълни 

волноводное  вълноводно  раз- 
пространение 

в  нлазме  разпространение  в  плаз* 
ма 

в  свободном  пространстве  раз* 
пространение  в  свободното  про¬ 
странство 

~  в  гропосфере  разпространение  в 
тропосферата 

дальнее  далечно  разпростране¬ 
ние 

двухлучевбе  двулъчево  разпро¬ 
странение 

дифракционное  дифракционно 
разпространение 

— диффузное  дифузно  разпростра¬ 
нение 

~  звука  разпространение  на  звук 

ионосферное  йоносферно  раз¬ 
пространение 

квазиоптйческое  квазиоптично 
разпространение 

криволинейное  криволинейно 
разпрострапенио 

многолучевбе  многолъчево  раз¬ 
пространение 

направленное  насочено  разпро¬ 
странение 

нормальное  нормално  разпро¬ 
странение 

-V ,  поперечное  напречно  разпро¬ 
странение 

продольное  надлъжно  разпро¬ 
странение 

прямолинейное  праволинейно 
разпространение 

~  радиоволн  разпространение  на 
радиовълни 

~  радиоволи,  сверхдальнее  свръх- 

далечно  разпространение  на  радио¬ 
вълни 

сверхдальнее  свръхдалечно  раз¬ 
пространение 

ультракоротких  радиоволн,  диф¬ 
фузное  дифузно  разпространение 
на  ултракъси  радиовълни 

~  злектромагнйтнмх  воли  разпро¬ 
странение  на  електромагнитни  въл¬ 
ни 

распространя ть  разпространявам 

распмление  с  разпрашване 
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анодное  анодно  разпрашване 
катбдное  катодно  разпрашване 
ультразвуковое  ултразвукова 
разпрашване 

рассеивание  с  разсейване 
рассеиватель  м  разсейвател 
рассеивать  разсейвам 
рассеяние  с  разсейване,  дифузия 
анизотрбпное  анизотропно  раз¬ 
сейване 

~  волн  разсейване  на  вълни 
вьшужденное  принудително  раз¬ 
сейване 

дифракционное  дифракционно 

разсейване 

~  звука  разсейване  на  звук 
~  звука,  рефракцибнное  рефрак- 
ционно  разсейване  на  звук 
~  излучения  разсейване  на  излъч¬ 
ване 

изотрбпное  изотропно  разсей¬ 
ване 

когерентное  кохерентно  разсей¬ 
ване 

магнйтное  магнитно  разсейване 
~  мощности  разсейване  на  мощност 
~  на  анбде  разсейване  на  анод 
~  на  коллекторе  разсейване  на  ко¬ 
лектор 

~  на  сстке  разсейване  на  решетка 
обратное  обратно  разсейване 
отраженное  отразено  разсейване 
равновесное  равновесно  разсей¬ 
ване 

—  радиоволн  разсейване  на  радио¬ 
вълни 

резонаненое  резон анено  разсей¬ 
ване 

~  света  разсейване  на  светлина 
— '  тепла  разсейване  на  топлина 
~  тепла  конвекцией  разсейване  на 
топлина  по  конвекция 

гропосферное  тропосферно  раз¬ 
сейване 

угловбе  ъглово  разсейване 
упругое  еластично  разсейване 

~  злектромагнйтнмх  волн  разсей¬ 
ване  на  електромагнитни  вълни 
~  знергии  разсейване  на  енергия 

рассинхронизация  ж  разсинхрони- 
зиране,  излизане  от  синхронизъм 
расслоение  с  разслояване 

— -  цветбв  разслояване  на  цветова 
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рассогласование  с  разсъгласуване; 
разстройване 

установ  вшееся  установено  раз- 
съгласуване 

фассогласованний  разсъгласуван 
расстояние  с  разстояние 
г*,  кбдовое  кодово  разстояние 
межатомное  междуатомно  раз¬ 
стояние 

/ч.  между  заземлением  и  лйнией  раз¬ 
стояние  между  заземяване  и  ли¬ 
ния 

^  между  контактами  разстояние 
между  контакти 

^ ,  между злектродное  междуелек- 
тродно  разстояние 
л.,  пробивное  пробивно  разстояние 
разрядное  вж.  расстояние,  про- 
бивное 

/ч/  сближения,  минимальное  мини¬ 
мално  разстояние  на  сближение 
угловое  ъглово  разстояние 
/ч/,  фокусное  фокусно  разстояние 
расстраивать  разстройвам 
расстройка  ж  разстройване;  разстрой- 
ка 

-ч.  колебательного  контура  разстрои¬ 
ха  на  трептящ  кръг 
*ч/  контуров,  взаймная  взаимна  раз- 
стройка  на  контури 
начальная  начална  разстройка 
частйчная  частична  разстройка 
частбтная  честотна  разстройка 
рассчйтмвать  пресмятам,  изчисля¬ 
вам 

раствор  м  разтвореност;  отвор; 
ширина;  .разтвор 

г-'  диаграммь!  наир  вленности  отвор 
на  диаграма  на  насоченост 
контактов  отвор  на  контакти 
п*  луча  ширина  на  лъча 
~  пучка  ширина  на  снопа 
твердмй  твърд  разтвор 
характер]  етики  ширина  на  ха¬ 
рактеристика 

~  електролита,  кормальньш  нор¬ 
мален  електролитен  разтвор 

електролит  ческий  електролитен 
разтвор 

растворйтель  м  разтворител 
растр  м  растер 

бесстрочнмй  безредов  растер 
сетчатмй  мрежоподобен  растер 


телевизибнньш  телевизионен  ра¬ 
стер 

тбчечнмй  точков  растер 
трапецеидальнмй  трапецови¬ 
ден  растер 

трехцветнмй  трицветен  растер 
чересстрочний  презредов  растер 
ч/,  чересточечнь1Й  презточков  растер 
растягивание  с  разтегляне 
~  диапазона  разтегляне  на  диапа¬ 
зон  [обхват] 

~  ймпульса  разтегляне  на  импулс 
~  развертки  разтегляне  на  развивка 
растяжение  с  разтягане,  удължаване 
растяжка  ж  1.  разтяжка,  опъната 
нишка  2.  обтегач,  обтяжка 
расф&зир  вка  ж  разфази ровка,  де- 
фазирана 

расфильтрбвьшание  с  разфилтриранв 
~  токов  разфилтриране  на  токове 
расфокуейрованньш  разфокусиран 
расфокусировка  ж  разфокусиране; 
разфокусировка 

~  злектр(  нного  потока  разфоку¬ 
сиране  на  електронен  поток 
расход  м  разход 

~  мощности  разход  на  мощност 
~  тепла  разход  [консумация]  на 
топлина  [топлинна  енергия] 
зкеплуатацибнннй  експлоата¬ 
ционен  разход 

~  знергии  разход  на  енергия 
расходймость  ж  отклонение 
~  излучения  лазера  отклонение  на 
лазерното  излъчване 
~  пучка  отклонение  на  сноп 
~ ,  угловая  ъглово  отклонение 
^  алектронного  пучка  отклонение 
на  електронен  сноп 
расходомер  м  разходомер 

вертушечний  турбинен  [витлов] 
разходомер 

индукцибнньш  индукционен  раз¬ 
ходомер  (за  флуид) 

~  с  перен  сом  мбтки  разходомер 
с  пренасяне  на  белега 
тепловой  топлинен  термичен  раз¬ 
ходомер 

ультразвуковбй  ултразвуков  раз¬ 
ходомер 

злектромагн  тнмй  електромаг¬ 
нитен  разходомер 

~ ,  злектронньш  електронен  разхо¬ 
домер 
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расходящийся  разминаващ  се,  от¬ 
клоняващ  се 

расхождение  с  несъвпадение;  откло¬ 
нение;  различие 

расцелйтель  м  изключвател,  из¬ 
ключващ  механизъм 
~  максимального  тока  изключване 
на  максимален  ток;  максимално- 
токов  изключвател 
~  минимального  тока  изключвател 
за  минимален  ток,  минималното- 
ков  изключвател 

~  обратното  тока  изключвател  за 
обратен  ток 

расчет  м  пресмятане,  изчисление 
графически й  графично  изчисле¬ 
ние 

динамйческий  динамично  изчи¬ 
сление 

приближенньж  приблизително 
изчисление 

статистйческий  статистично  из¬ 
числение 

статический  статично  изчисле¬ 
ние 

~  схеми  изчисление  на  схема 

тепловбй  топлинно  изчисление 
раеширение  с  разширение 

~  диапазона  разширение  на  диапа¬ 
зон  {обхват] 

~  диапазона  грбмкости  разширение 
на  динамичен  (громкостсн]  диа¬ 
пазон 

~  диапазона  контрастности  разши¬ 
рение  на  контрастен  диапазон 
~  динамйческого  диапазона  разши¬ 
рение  на  динамичен  диапазон 
~  полоси  пропускания  разширение 
на  пропускателна  лента 
~  спектра  разширение  на  спектър 
~  спектральной  лйнии  разширение 
на  спектрална  линия 
телловбе  топлинно  [термично] 
разширение 

раешир  тель  .н  разши  рител,  експан- 
дер 

~  динамйческого  диапазона  разши- 
рител  на  динамичен  диапазон 
~  ймлульсов  разширител  па  им¬ 
пулси 

раешифровка  ж  разшифроване,  раз- 
шифровка,  дешифриране,  дешн- 
фровка 
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~  записи  разшифроване  [дешифри¬ 
ране]  на  запис 

~  кода  разшифроване  [дешифри¬ 
ране]  на  код 

раешифрбвивание  с  вж.  раешифрби- 
ка 

раешифрбвивать  разшифровам,  ,де- 
шифрирам 

рация  ж  радия  ( радиостанция ) 
реактанс  м  реактанс,  реактивно  съ¬ 
противление 

реактйвность  ж  реактивност 

емкостная  капацитивна  реак¬ 
тивност 

~ ,  индуктйвная  индуктивна  реак¬ 
тивност 

коммутационная  комутационна 

реактивност 

нелинейная  нелинейна  реак¬ 
тивност 

~  нулевото  следования  фаз  реак¬ 
тивност  с  нулева  последователност 
на  фази 

~  обратното  следования  фаз  реак¬ 
тивност  с  обратна  последовател¬ 
ност  на  фази 

переходная  преходна  реактив¬ 
ност 

~  прямого  следования  фаз  реак¬ 
тивност  на  последователни,  фази 
сверхперехбдная  свръхпреходн» 
реактивност 
реактор  м  реактор 

аноди Ь1Й  аноден  реактор 
бетбнний  бетонен  реактор 
защйтний  защитен  реакто,р, 
масляний  маслен  реактор 
разрядни#  разряден  реактор, 
регулировочний  регулиращ  ре' 
актор 

сглаживающий  изглаждащ  ре/ 
актор 

~  с  отпайками  реактор  с  откло^е^ 
ние  (от  намотка ’) 

~  с  регулйруемим  воздушнцм  за^ 
з  ром  регулатор  с  измендемз 
[регулируема]  въздушна  междина 
сухбй  сух  реактор 

~ ,  токоогранйчивающий  гокоагра" 

ничаващ  реактор 

~ ,  уравнительньш  уравнителен  ре' 
актор 

реакция  Ж  реакция 
~,  анбдная  аподна  реакция 
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вьшужденная  принудителна 
[предизвикана]  реакция 
л/,  единйчная  единична  реакция 
ймпульсная  импулсна  реакция 
~  на  воздействие  реакция  на  въз¬ 
действие 

~  на  возмущение  реакция  на  сму¬ 
щение 

~  на  гармонйческое  воздействие 
реакция  на  хармонично  въздейст¬ 
вие 

~  нагрузки  реакция  на  товар 
~  на  единйчн.ое  ступенчатое  воз- 
муш^ние  реакция  на  единично 
стъпалообразно  смущение 
^  на  единйчний  ймпульс  реакция 
на  единичен  импулс 
~  на  единйчний  сигнал  реакция  на 
единичен  сигнал 

~  на  сигнал  прямоугольной  форми 

реакция  на  сигнал  с  правоъгълна 
форма 

~  на  ударное  возбуждение  реакция 
на.  ударно  възбуждане 
обратна!  обратна  реакция 
переходная  преходна  реакция 
~  связи  реакция  на  връзката 
скрмтая  скрита  реакция 
~  цЗпи  реакция  на  верига 
цепнйя  верижна  реакция 
~  йноря  реакция  на  котва 
реализация  ж  реализация,  реализи¬ 
ране,  осъществяване,  изпълнение 
~  сх4ми  реализация  [изпълнение] 
на  схема 
ребрб  е  ребро 
~  анбда  ребро  на  анода 

охдаждающее  охлаждащо  ребро 
реверберацня  ж  реверберлиня 
дбнная  дънна  реверберацня 
искусственная  изкуствена  ре- 
верберацня 

объсмная  обемна  реверберацня 
регул  руемая  регулираща  се  ре* 
верберация 

поверхностная  повърхностна  ре- 
верберация 

стереофонйческая  стереофонич- 
на  реверберацня 

~ ,  злектронная  електронна  ревер¬ 
берацня 

реверберйровать  ревербернрам 
ревербербметр  м  реверберометър 
рйверс  ч  обръщач,  реверс 


реверсивньж  реверсивен,  обръщаем, 
обратим 

реверсйрование  с  реверсиране 
реверсор  м  реверсор,  реверсиращ 
прекъсвач 

регенератйвний  регенеративен 
регенератор  м  регенератор 
~  сигналов  регенератор  на  сигнали 
регенерация  ж  регенерация 
~  информации  регенерация  на  ин¬ 
формация 

~  катода  регенерация  на  катод 
~  колебай  и й  регенерация  на  треп¬ 
тения 

~  ламп  регенерация  на  лампи 
~  ноейтелей  заряда  регенерация  на 
носители  на  заряд  [товар] 
параметрйческая  параметрична 
регенерация 

~  сигналов  регенерация  на  сиг¬ 
нали 

регенерйровать  регенерирам 
регйстр  м  регистър 
~  адреса  регистър  на  адрес 
адресник  адресен  регистър 
арифметйческий  аритметичен  ре¬ 
гистър 

входной  входен  регистър 
входящ  и  й  вж.  регйстр,  входнбй 
виходной  изходен  регистър 
двойчний  двоичен  регистър 
динамический  динамичен  реги¬ 
стър 

~ ,  запоминающий  запомнящ  реги¬ 
стър 

— ,  йндексний  индексен  регистър 
иеходящий  вж.  регйстр,  виход- 
НОЙ 

кольцевой  кръгов  регистър 
~  команд  регистър  на  команди 
накапливающий  акумулиращ 
[натрупващ!  регистър 
~  накопйтеля  регистър  на  памет, 
регистър  на  запомнящо  устройство 
~  на  трйггерах  регистър  на  тригери 
~  непрерйвнмх  данних  регистър 
на  непрекъснати  данни 
— ,  операционний  операционен  ре¬ 
гистър 

~  памяти  регистър  на  памет 

~  пдраллельного  действия  регистър 
с  паралелно  действие 
~  последовательиого  действия  ре¬ 
гистър  с  последователно  действие 
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~  прйзнаков  перехбда  регистър  на 
признаци  за  преходи 
~  лриращения  дреса  регистър  за 
нарастване  на  адрес 
~  прогцаммь!  регистър  на  програма 
~  сдвйга  изместващ  [преместващ] 
регистър,  регистър  на  изместване 
сдвигйющий  вж.  регйстр  сдвйга 
~  совпадения  регистър  на  съвпа¬ 
дение 

статйческий  статичен  регистър 
~  суммйрования  сумиращ  регистър 
транзйтнмй  транзитен  регистър 
трйггернмй  тригерен  регистър 
'**'  управления  управляващ  регистър 
центр  льнь1Й  централен  реги¬ 
стър 

циркуляци  ннь1Й  циркулацио¬ 
нен  регистър 
~  чйсел  числов  регистър 
регйстр-с^етчик  м  регистър-брояч 
(на  команди ) 
регистратор  м  регистратор 

аналоговьш  аналогов  регистра¬ 
тор 

бмстродействующий  бързодей- 
ствуващ  регистратор 
~  излу*  ния  регистратор  на  излъч¬ 
ване 

~  ймпульсов  регистратор  на  им¬ 
пулси 

цифровбй  цифров  регистратор 
регистрация  ж  регистрация;  реги¬ 
стриране 

автоматйческая  автоматична  ре¬ 
гистрация 

аналоговая  аналогова  регистра¬ 
ция 

аппликационная  апликационна 
регистрация 

дистанцибнная  дистанционна 
регистрация 

~  информации  регистрация  на  ин¬ 
формация 

непосредственная  непосредстве¬ 
на  регистрация 

-«•'  перйодов  повторения  регистра¬ 
ция  на  периодите  па  повторение 

~  результатов  регистрация  на  ре¬ 
зултати 

цифровая  цифрова  регистрация 

регистрйровать  регистрирам 
регулйрование  с  регулиране 
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автоматйческое  автоматично  ре- 
гулиране 

автоматйческое  связанное  ав¬ 
томатично  свързано  регулиране 
автономное  автономно  регули¬ 
ране 

астатйческое  астатично  регули¬ 
ране 

~  грбмкости  регулиране  на  силата 
[гръмкостта]  на  звук 
грубое  грубо  регулиране 
двухпозицибнное  дву позицион¬ 
но  регулиране 

дистанцибнное  дистанционно  ре¬ 
гулиране 

~  длйтельности  ймпульса  регули¬ 
ране  продължителността  на  им¬ 
пулс 

изодрбмное  изодромно  регули¬ 
ране 

— ймпульсное  импулсно  регули¬ 
ране 

интегр  льное  интегрално  регу¬ 
лиране 

каскадное  каскадно  регулиране 
каскадное  параллельное  паралел¬ 
но  каскадно  регулиране 
каскадное  последовательное  по¬ 
следователно  каскадно  регулиране 

~ ,  каскадное  простое  просто  кас¬ 
кадно  регулиране 
линейное  линейно  регулиране 
многокомпонентное  многоком¬ 
понентно  регулиране 
многопозицибнное  многопози- 
циоино  регулиране 

~  нагрузки  регулиране  на  нато¬ 
варване 

~  напряжения  регулиране  на  напре¬ 
жение 

незавйсимое  независимо  регу¬ 
лиране 

непосредственное  непосредст¬ 
вено  регулиране 
непрермвное  непрекъснато  ре¬ 
гулиране 

непрямбе  непряко  регулиране 
пневматйческое  пневматично  ре¬ 
гулиране 

~  по  длйтельности  ймпульса  ре¬ 
гулиране  по  продължителност  на 
импулс 

~  по  замкнутому  цйклу  регулиране 
по  затворен  цикъл 
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позиционное  позиционно  регу¬ 
лиране 

по  интегралу  регулиране  по  ин¬ 
теграл 

по  косвенньш  параметрам  ре¬ 
гулиране  по  косвени  параметри 
~  по  отклонению  регулиране  по 
отклонение 

поперечное  напречно  регули¬ 
ране 

«-ч  по  положению  регулиране  по 
пол  ожение 

по  программе  регулиране  по 
програма 

гч/  по  производной  регулиране  по 
производна 

прермвистое  регулиране  с  пре¬ 
късване 

программное  програмно  регу¬ 
лиране 

прогрессйвное  прогресивно  ре¬ 
гулиране 

^ч/,  продольное  надлъжно  регули¬ 
ране 

производственнмх  процессов  ре¬ 
гулиране  на  производствени  про¬ 
цеси 

.*ч/,  пропорцион  льное  пропорционал¬ 
но  регулиране 

*ч/ ,  п  ря  мое  пряко  [директно]  регу¬ 
лиране 

релейное  релейно  регулиране 
реостатное  реостатно  регули¬ 
ране 

ручное  ръчно  регулиране 
с  жесткой  обратной  связью  ре¬ 
гулиране  с  твърда  обратна  връзка 
~  скорости  регулиране  на  скорост 
— '  скорости,  бесступбнчатое  без- 
степенно  регулиране  на  скорост 
»ч/  скорости  вращения  регулиране 
скорост  на  въртение 
«•ч»  скорости,  ступенчатое  степенно 
регулиране  на  скорост 
следящее  следящо  регулиране 

см  шанное  смесено  регулиране 

с  нейтральной  зоной  регулиране 
с  неутрална  зона 

***  с  обратной  связью  регулиране  с 
обратна  връзка 

+*  с  периолйческим  вьшлючением 
регулиране  с  периодично  изключ¬ 
ване 


~  с  постоя нной  скоростью  регули¬ 
ране  с  постоянна  скорост 
~  с  предварением  регулиране  с  из¬ 
преварване 

ступенчатое  степенно  регули¬ 
ране 

точное  точно  регулиране 
~  усиления,  автоматйческое  авто¬ 
матично  регулиране  на  усилване 
цифров  >е  цифрово  регулиране 
■  частотм  регулиране  па  честота 
~  четкости  регулиране  на  четли¬ 
вост  [детайлност,  точност] 
шаговое  стъпково  регулиране 
зкетремальное  екстремално 

[крайно]  регулиране 
злектрйческое  електрическо  ре¬ 
гулиране 

9лектронное  електронно  регу- 
липане 

регулйровагь  регулирам 
регулировка  ж  регулиране;  регули¬ 
ровка 

— автоматйческая  автоматично  ре¬ 
гулиране 

~  вмеоть!  изображения  регулиране 
височината  на  изображение 
~  8Ь1ходн6й  мощности  регулиране 
на  изходна  мошттост 
~  глубиньг  модулации  регулиране 
дълбочината  на  модулация 
~  градации  регулиране  на  града¬ 
ции 

~  громкости  регулиране  силата  на 
звук 

~  громкости,  автоматйческая  авто¬ 
матично  регулиране  силата  на 
звук 

~  громкости,  ручная  ръчно  регу¬ 
лиране  силата  на  звук 
~  громкости  с  задержкой,  автома¬ 
тйческая  автоматично  регулиране 
силата  на  зпук  със  задържане 
~  громкости  с  коррекцией  тембра 
регулиране  силата  на  звук  с  ко¬ 
ренния  на  тембъра 
~  громкости,  уейленная  автоматй¬ 
ческая  усилено  автоматично  ре- 
гулипане  силата  на  звук 
грубая  грубо  регулиране 
~  диапазона  регулиране  на  диапа¬ 
зон  (обхват] 

дистанционная  дистанционно 
регулиране 
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задержанная  задържано  регули¬ 
ране 

^  избирательности  регулиране  на 
избирателност 

~  интенсивности  регулиране  на 

интензивност  [сила] 

~  контрастности  регулиране  на 

контраст 

~  линейности  регулиране  на  ли¬ 
ней  пост 

мгновенная  мигновено  [момент¬ 
но!  регулиране 

непрермвная  непрекъснато  ре¬ 
гулиране 

окончательная  окончателно  ре¬ 
гулиране 

~  параметра  регулиране  на  пара¬ 
метър 

плавная  плавно  регулиране 
подстроечная  регулиране  за 
настройка 

~  полоси  пропускания  регулиране 
лентата  на  пропускане 
предварительная  предварително 
регулиране 

~  приемника  регулиране  на  прием¬ 
ник 

~  размеров  изображения  регулира¬ 
не  размери! е  на  изображение 
ручная  ръчно  регулиране 
с  запаздиванием  регулиране  със 
закъснение 

~  синхронизации  развертки  по  вер- 

ти  ал..  регулиране  синхрониза¬ 
цията  на  развивка  ио  вертикала 
~  синхронизации  развертки  по  го- 
ризонтали  регулиране  синхро¬ 
низацията  на  развивка  по  хори¬ 
зонтала 

синхронизации  развертки  по  ка- 
драм  регулиране  синхронизация¬ 
та  на  развивка  по  кадри 
~  синхронизации  развертки  по  стро- 
кам  регулиране  синхронизацията 
на  развивка  по  редове 
~  смещения  регулиране  на  измест¬ 
ване 

схеми  регулиране  на  схема 

тембра  ре.-,  лиране  на  тембър 

«-•,  точная  фино  регулиране 
«г  уровня  регулиране  на  ниво 

уровня  записи  регулиране  ни¬ 
вото  на  запис 
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~  уровня  черното  регулиране  ниво' 
то  на  черно 

~  усиления  регулиране  на  усил- 
ването 

~  усиления,  автоматйческая  авто¬ 
матично  регулиране  па  усилването? 
~  усиления,  беешумная  автоматй- 
ческая  безшумно  автоматично  ре¬ 
гулиране  на  усилването 
~  усиления,  временная  автоматй¬ 
ческая  временно  автоматично  ре¬ 
гулиране  на  усилването 
~  усиления,  мгновенная  автоматй¬ 
ческая  мигновено  [моментно!  ав¬ 
томатично  регулиране  на  усилва-' 
нето 

~  фази  регулиране  на  фаза 
~  фази,  автоматйческая  автома-' 
тично  регулиране  на  фаза 
~  фокусировки  регулиране  на  фо¬ 
кусиране  ( при  образна  телегра ' 
фия ) 

~  цветности  регулиране  на  цвет¬ 
ността 

~  часготи  регулиране  на  честота 
~  чувствйтельности  регулиране  на 
чувствителност 

~  чувствйтельности,  временная  вре¬ 
менно  регулиране  на  чувствител¬ 
ност 

~  ширини  изображения  регулиран* 
ширината  на  изображение 
~  яркости  регулиране  на  яркост 
регулятор  м  регулатор 

автоматйческий  автоматичен  ре¬ 
гулатор 

астатйческий  астатичен  регу¬ 
латор 

бистродействующий  бързодей- 
ствуващ  регулатор 
~  вакуума  регулатор  на  вакуум 
вибрационний  вибрационен  ре* 
гулатор 

гидравлйческий  струнний  стру¬ 
нен  хидравличен  регулатор 
~  громкости  регулатор  на  силата 
[гръмкостта1  на  звук 
громкости,  автоматйческий  авто¬ 
матичен  регулатор  на  силата  гръм- 
костта)  на  звук 

~  давлення  питания  регулатор  на 
налягането  на  захранване 
двухпозиционнмй  дву позицио¬ 

нен  регулатор 
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динамический  динамачен  регу¬ 
латор 

изодромн Ь1Й  изодоомен  регула¬ 
тор 

ймпулъсний  импулсен  регула¬ 
тор 

инлукцибннмй  индукционен  ре¬ 
гулатор 

~  интенсйвности  регулатор  на  си¬ 
ла  Интензивност] 

~  контр  стности  изображения  ре¬ 
гулатор  за  контраста  на  изобра¬ 
жение 

линейной  развертки  регулатор  на 
линейна  развивка 
~  линейности  регулатор  на  линей¬ 
ност 

механический  механичен  регу¬ 
латор 

~  мощности  регулатор  на  мощност 
~  напряжения  регулатор  на  на¬ 
прежение 

~  напряжения,  вибрационни#  ви¬ 
брационен  регулатор  на  напреже¬ 
ние 

~  напряжения,  злектрбнний  елек¬ 
тронен  регулатор  на  напрежение 
непрермвнмй  непрекъснат  ре¬ 
гулатор 

~  непрямбго  действия  регулатор  с 
индиректно  действие 
~  нйзких  частбт  регулатор  на  нис¬ 
ки  честоти 

~  нуля  регулатор  на  нула 

одиночнмй  индукци  ннмй  еди- 
ничен  индуктивен  регулатор 
пневматйческий  пневматичен  ре¬ 
гулатор 

~  положения  регулатор  на  положе¬ 
ние 

~  полеем  пропускания  регулатор 
на  лентата  на  пропускане 
полуавтоматйческий  полуавто¬ 
матичен  регулатор 

полупроводникови#  полупровод¬ 
ников  регулатор 

программньш  програмен  регу¬ 
латор 

пропорционально- интеграл ьньш 

пропорционално-интегрален  регу¬ 
латор 

пропорциональньш  пропорцио¬ 
нален  регулатор 


пропорциональний  статйческий 

пропорционален  статичен  регула¬ 
тор 

~  прямото  действия  регулатор  с 
директно  действие 
релейньш  релеен  регулатор 
реостатнмй  реостатен  регула¬ 
тор 

~,  ручнбй  ръчен  регулатор 
~  сдвйга  регулатор  на  изместване 
~  с  директним  вмходом  регулатор 
с  директен  изход 

~  с  жесткой  обратной  связью  ре¬ 
гулатор  с  твърда  обратна  връзка 
~  с  завйсимой  скоростью,  астатй- 
ческий  астатичен  регулатор  със 
зависима  скорост 

~  с  ймпульснмм  вмходом  регула¬ 
тор  с  импулсен  изход 
~  скольж  ния  регулатор  на  хлъз¬ 
гане 

~  скорости  регулатор  на  скорост 
~  скорости,  злектроннмй  електро¬ 
нен  регулатор  на  скорост 
~  с  непрермвнмм  испмтательнмм 
сигналом  регулатор  с  непрекъс¬ 
нат  пробен  сигнал 
~  с  обратной  связью  регулатор  с 
обратна  връзка 

~  соотношений  регулатор  на  съот¬ 
ношения 

-  с  падающей  дужкой  регулатор  с 
падаща  рамка 

~  с  переменной  структурой  регула¬ 
тор  с  променлива  структура 
~  с  постоянной  скоростью,  астатй- 
ческий  астатичен  регулатор  с  по¬ 
стоянна  скорост 

~  с  предварением,  изодромн мй  изо- 

дромен  регулатор  с  изпреварване 
статйческий  статичен  регулатор 
~  тембра  регулатор  на  тембъра, 
тон-бленда 

~  температури  регулатор  на  тем¬ 
пература,  температурен  регулатор 
~  тока  токов  регулатор 

угольнмй  въгленов  регулатор 

~  уровня  регулатор  на  ниво 
~  усиления  регулатор  на  усилване 

~  усиления,  автоматйческий  авто¬ 
матичен  регулатор  на  усилване 

центробежни#  центробежен  ре¬ 
гулатор 
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~  центровки  изображения  регула¬ 
тор  на  нентровката  на  изображение 
частозь!  регулатор  на  честота 
^  частотй  тока  регулатор  на  че¬ 
стота  на  ток 

чувствГ  гельности  регулатор  на 
чувствителност 
шаговий  стъпков  регулатор 
зкстрем  льний  екстремален 

[краен!  регулатор 
злектрогидраЕлйческий  електро- 
хидравличен  регулатор 
зтектрсмеханй*  еский  електроме¬ 
ханичен  регулатор 
~ ,  злектронний  електронен  регу¬ 
латор 

злгктропневматйческий  електро- 
пневматичен  регулатор 
~  яркости  регулатор  на  яркост 
редуктор  м  редуктор 
редуцйроваг и 2  с  давления  редуци¬ 
ране  на  налягане 
режектор  м  режектор 
режекция  ж  режекция 
режим  м  режим 

аеарййнь|й  авариен  режим 
автоколебательнмй  автоколеба- 
телен  режим 

актйвньгй  активен  режим 
апериодйческий  апериодичен  ре¬ 
жим 

асинхроннь1Й  асинхронен  режим 
~  бегущей  волни  режим  на  бяга¬ 
ща  вълна 

~  бол ь ших  амплитуд  режим  на 
големи  амплитуди 
буферний  буферен  режим 
~  воз врата  режим  на  възвръщане 
вмнужденнмй  принудителен  ре¬ 
жим 

~  вйнужденних  колебай  и  й  режим 
на  принудени  колебания 
вьшрямйтельний  изправителен 
режим 

~  генератора,  жссткий  твърд  ре¬ 
жим  на  генератор 

~  генератора,  мягкий  мек  режим 
на  генератор 

генераторни»  генераторен  ре¬ 
жим 

градуировочний  градуировъчен 
режим 

двухлериодйческий  дву периоди¬ 
чен  режим 
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динамйческий  динамичен  режим 
диффузионний  дифузионен  ре¬ 
жим 

длйтельний  продължителен 
[траен]  режим 

дугового  разряда  режим  на  дъгов 
разряд 

дуговой  дъгов  режим 
/-/  запирания  режим  на  запушване 
ймпульсний  импулсен  режим 
ймпульсной  змйссии  режим  на 
импулсна  емисия 
инверторнмй  инверторен  режим 
иеходний  рабочий  изходен  рабо¬ 
тен  режим 

квазистатйческий  кказистати- 
чен  режим 

квазистационарньш  квазиста- 
ционарен  режим 
~  класса  А  режим  клас  А 
ключевой  ключов  режим 
колебательний  колебателен,  треп¬ 
тящ  режим 

контрольний  контролен  режим 
~  короткого  замикания  режим  на 
късо  съединение 
критйческий  критичен  режим 
~  лавйнного  разряда  режим  на  ла* 
винен  разряд 

лавйнний  лапинеи  режим 
линейний  линеен  режим 
~  малого  сигнала  режим  на  малък 
сигнал 

~  малмх  амплитуд  режим  на  мал¬ 
ки  амплитуди 

~  манипулации  режим  на  манипу¬ 
лация 

многопериодйческий  многоперио- 
дичен  режим 

~  многофазно»  цепи,  симметрйч- 

ний  симетричен  режим  на  много¬ 
фазна  верига 

~  модулации  режим  на  модулация 
~  наситения  режим  на  насищане 
нелинейнмй  нелинеен  режим 
иеполнофазнмй  непълнофазен 

режим 

непреривний  непрекъснат  режим 
несимметрйчнмй  несиметричен 
режим 

иестационарний  нестационарен 
режим 

~  несущей  частотй  режим  на  но¬ 
сеща  честота 
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неустановйвшийся  неустановен 
[преходен]  режим 
неустойчиви#  неустойчив  режим 
номин  льнь|й  номинален  режим 
~  нормального  сканйрования  режим 
аа  нормално  сканиране 
норм  льнь!Й  нормален  режим 
+*  ограничения  режим  на  ограни¬ 
чение 

**  ограничения  тока  пространствен- 
ним  зарядом  режим  на  огранича¬ 
ване  тока  от  пространствен  заряд 
оптимальний  оптимален  режим 
т*  отсечки  режим  на  отсечка 

перенапряженньш  пренапрегнат 
режим 

++  перехвата  режим  на  улавяне 
переходний  преходен  режим 
периодйческий  периодичен  ре¬ 
жим 

пйковь1й  върхов  режим 
~  поиска  режим  на  търсене 
**  поиска  по  частоте  режим  на  тър¬ 
сене  по  честота 

постоянний  постоянен  режим 
предгенерационньш  предгенера- 
ционен  режим 

предельньш  пределен  режим 
прер|  вистмй  режим  с  прекъс¬ 
ване 

^  пространственного  заряда  режим 
ва  пространствен  заряд 
+*  работи  работен  режим 
~  работи,  временной  временен  ра¬ 
ботен  режим,  работен  режим  по 
време 

м  работи  печи  работен  режим  на 
пещ 

рабочий  работен  режим 
равновесния  равновесен  режим 
регенератйвний  регенеративен 
режим 

резонанений  резонансен  режим 

**  самовозбуждения  режим  на  само- 

възбуждане 

**  свободи ь!х  колебаний  режим  на 
свободни  колебания 
синхронний  синхронен  режим 
скользящий  хлъзгащ  режим 

слабото  сигнала  режим  на  слаб 
сигнал 

л»  собствен нь!х  колебаний  режим 
ва  собствени  колебания 


~  совместной  работи  режим  на 
съвместна  работа 
стагйческий  статичен  режим 
стационарни#  стационарен  ре¬ 
жим 

~  схеми,  знергетйческий  енергети¬ 
чен  режим  на  схема 
температурншй  температурно 
състояние,  температурен  режим 
тепловой  топлинен  режим 
термический  термичен  [топли¬ 
нен]  режим 

~  тока  начальних  скорост  й  режим 
на  тока  на  начални  скорости 
тормозной  спирачен  режим 
~  усиления  режим  на  усилването 
установйвшийся  установен  [ста¬ 
ционарен]  режим 
установйвшийся  синусоидаль- 
ний  установен  синусоиден  режим 
~  холост  го  хода  режим  на  празев 
ход 

~  цепи  режим  на  верига 

зксилуатаци  онний  експлоатацв- 
нен  режим 

~,  злектрйческий  електрически  ре¬ 
жим 

злектрометр  ческий  електроме- 
тричен  режим 
резание  с  рязане 

ультразвуковое  ултразвуково 

рязане 

резерв  м  резерв,  резерва 
~  мощности  резерв  на  мощност, 
мощност ен  резерв 
нагруженний  натоварен  резерв 
ненагруженньш  ненатоварен  ре¬ 
зерв 

резервйрование  с  резервиране 

автоматйческое  автоматично  ре¬ 
зервиране 

дальнее  далечно  резервиране 
замещением  резервиране  чрез  за¬ 
местване 

~  источника  питания  резервиране 

на  източник  на  захранване 
~,  меетное  местно  резервиране 

поблочное  резервиране  на  бло¬ 
кове 

~  по  нагрузке  резервиране  по  нато¬ 
варване 

~  позлементное  резервиране  по 
елементи 
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функциональное  функционално 
резервиране 
резеряний  резервен 
ре3^ст°Р  м  резистор,  съпротивление 
е*,  автоматйческого  сметения  рези¬ 
стор  за  автоматично  преднапре- 
жение 

антипаразйтннй  антипаразитен 
резистор,  резистор  против  самовъз- 
буждане 

балластний  баластен  резистор 
безмндуктйвнмй  безиндуктивен 
резистор 

^  в  цепй  катода  регистър  във  ве¬ 
ригата  на  катод 

вь1СОконадежнь1Й  високонадеж¬ 
ден  резистор 

високобмний  високоомен  рези¬ 
стор 

4еч/,  вь!СОкостабйльнь1Й  високостаби- 
лен  резистор 

4-^,  гасящий  гасящ  резистор 

герметизйрованний  херметизи¬ 
ран  резистор 

графйтовьш  графитов  [графитен] 
резистор 

демпфйрующий  демпфиращ  ре¬ 
зистор 

~  для  точной  регулировки  резистор 
за  фино  регулиране 
,  зашйтний  защитен  резистор 
<4/,  измерйтельнмй  измервателен  ре¬ 
зистор 

#4/,  ленточнмй  лентов  резистор 
^ч/,  линейний  перембнннй  линеен 
променлив  резистор 
логарифмйческий  переменнмй 
логаритмичен  променлив  резистор 
#4/,  металлизйрованний  метализиран 
резистор 

металлобкисньш  металоокисен 
резистор 

/4/,  металлопленочньш  метал отънко- 
слоен  резистор 

#4/,  нагоузочний  товарен  резистор 
непобволочний  нежичен  резистор 
л»-,  неоегулйруемий  нерегулиращ  се 
резистор 

^4/,  низкобмннй  нискоомсн  резистор 
^4.,  ослабляюший  отслабващ  рези¬ 
стор 

^4,  остеклбванний  остъклен  рези¬ 
стор 

*4»,  переменний  променлив  резистор 


РЕЗ 


переменний  прбволочний  про¬ 
менлив  жичен  резистор 
пленочнмй  тънкослоен  резистор 
поглотйтельнмй  поглъщащ  ре¬ 
зистор 

полупроводников мй  полупровод¬ 
ников  резистор 

постоянннй  постоянен  резистор 
прецизибнний  прецизен  рези¬ 
стор 

прбволочний  жичен  резистор 
развязивающий  развръзващ  ре¬ 
зистор 

регулировочнмй  резистор  за  ре¬ 
гулиране 

регулируем нй  регулиращ  се  ре¬ 
зистор 

~  с  аксиальньши  виводами  рези¬ 
стор  с  аксиални  изводи 

^  с  большбй  мбщностью  резистор 
с  голяма  мощност 
сверхминиатюрний  свърхминиа- 
тюрен  резистор 

~  с  металлйческой  оксйдной  пл§н- 

кой  резистор  с  метален  оксидев 
слой 

~  смещения  бази  резистор  за  пред- 
напрежение  на  база 

/4/  сметения  сетки  резистор  за  пред- 
напрежение  на  решетка 

/4/  с  осев&ми  виводами  резистор  о 
осеви  изводи 

/4/  со  скользящим  контактом  рези¬ 
стор  с  плъзгащ  контакт,  резистор 
с  плъзгач 

~  с  отвбдами  резистор  с  изводи 

~  с  радиальними  виводами  рези¬ 
стор  с  радиални  изводи 
с  зпитаксиальними  внводами  ре¬ 
зистор  с  епитаксиални  изводи 
теомоупоавляемий  термоуправ- 
ляем  резистор 

(4/,  теомочувствйтельний  термочув- 

ствителен  резистор 

<4*,  тонкопленочньж  тънкослоен  ре- 
з  истор 

(4/,  тбчний  точен  резистор 

углербдистий  въглероден  рези¬ 
стор 

-4/,  углербдистий  поверхностпнй 
резистор  с  въглеродна  повърхност 

/4/  утечки  сетки  регистър  за  утечка 
на  решетка 
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РЕЗ _ 

амалированний  емайлиран  ре¬ 
зистор 

9талоннь1Й  еталонен  резистор 
<"*,  юстирбвочньш  финорегулиращ 
резистор 

резистрбн  м  резисгрон 
рбзкость  ж  рязкост 
резнатрон  м  резнатрон 
резонанс  м  резонанс 

автопараметрйческий  автопара- 
метричен  резонанс 
амплитуднмй  амплитуден  резо¬ 
нанс 

~  в  плазме,  однорбдннй  еднороден 
резонанс  в  плазма 
~  вторбго  рода  резонанс  от  втори 
род 

гиромагнйтнмй  жиромагнитен 
резонанс 

дипбльнмй  диполен  резонанс 
дрббнмй  дробен  резонанс 
квадруг  ольнмй  квадруполен  ре¬ 
зонанс 

^  колеба ний  резонанс  на  трептения 
лбжнмй  лъжлив  резонанс 
магнитозвуковбй  магннтозвуков 
резонанс 

механический  механичен  резо¬ 
нанс 

многократния  многократен  ре¬ 
зонанс 

молекулярнмй  молекулярен  ре¬ 
зонанс 

на  основной  частоте  резонанс  на 
основна  честота 

~  напряжений  резонанс  на  напре¬ 
жения 

на  частоте  гармбники  резонанс 
на  хармоничната  честота 
~  на  частоте  субгармоники  резонанс 
на  субхармоничната  честота 
негармонический  нехармоничен 
резонанс 

оптйческий  оптичен  резонанс 
основной  основен  резонанс 
~ ,  паралл  льнмй  паралелен  (то¬ 
ков)  резонанс 

параметрйческий  параметричен 
резонанс 

плазмени ь!Й  плазмен  резонанс 
пблнмй  пълен  резонанс 
последовательнмй  последовате¬ 
лен  резонанс,  резонанс  на  напре¬ 
жения 


~  скоростей  резонанс  на  скорости 
соб:твеннмй  собствен  резонанс 
/-*/  спйновмй  спинов  резонанс 
~  тбхов  резонанс  на  токове,  токов 
резонанс 

ф  зовмй  фазов  резонанс 
ферроакустйческий  фероакусти- 
чен  резонанс 

ферромагнйтн мй  феромагнитев 
резонанс 

циклотроннмй  циклотронен  ре¬ 
зонанс 

зтектрический  електрически  ре¬ 
зонанс 

<**/,  злехтр  ннмй  парамагнйтнмй 
електронен  парамагнитен  резо- 
нане 

ядерно-магнйтнмй  ядрен  маг¬ 
нитен  резонанс 
резонаненмй  резонансеи 
резонатор  м  резонатор 

акустйческий  акустичен  резо¬ 
натор 

атомнмй  атомен  резонатор 
~  бегущей  волни  резонатор  на  бя¬ 
гаща  вълна 

бицилиндрйческий  бииилиндри- 
чен  резонатор 

волновбднмй  резонатор  на  въл- 
новод,  вълноводен  резонатор 
входнбй  входен  резонатор 
вмеокодобрбтнмй  объемнмй  обе¬ 
мен  реюнатор  с  висок  С}-фактор 
вь1сокочастотнь|й  високочесто¬ 
тен  резонатор 

внходнбй  изходен  резонатор 
дизлектрйческий  объемнмй  ди- 
електрически  обемен  резонатор 
звуковбй  звуков  резонатор 
измерйтельнмй  объемнмй  из¬ 
мервателен  обемен  резонатор 
квадрупольнмй  квадруполен  ре¬ 
зонатор 

/-/,  квантовмй  квантов  резонатор 
кварцевмй  кварцов  резонатор 
~  клистрбна  резонатор  на  кли- 
строн 

~  коаксиального  тйпа  резонатор 
от  коаксиален  тип 
коаксиальнмй  коаксиален  резо¬ 
натор 

коаксиальнмй  четвертьволновбй 

коаксиален  четвъртвълнов  резо¬ 
натор 
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конфокальньж  конфокален  ре¬ 
зонатор 

лазери ьж  лазерен  резонатор 
магнитострикционньж  машито- 
етрикционен  резонатор 
микроволновьж  микровълнов  ре¬ 
зонатор 

нагруженньж  натоварен  резона¬ 
тор 

настр  иваемьж  настройващ  се 
резонатор 

ненагруженньж  ненатоварен  ре¬ 
зонатор 

объемньж  обемен  резонатор 

объемньж  зталонньж  обемен  ета¬ 
лонен  резонатор 
отража тельньж  объемньж  ог- 

тражателен  обемен  резонатор 
— ,  оптйческий  оптичен  резонатор 
— ,  плазменньш  плазмен  резонатор 
~ ,  полуконцентрйческий  лолу кон¬ 

центричен  резонатор 
польж  кух  резонатор 
прямоугольньж  объемннй  пра¬ 
воъгълен  обемен  резонатор 
— •,  пьезозлектрйческий  пиезоелек- 

трически  резонатор 
сверх  проводя  ший  свръхпрово- 

дещ  резонатор 

согласующий  съгласуващ  резо¬ 
натор 

~  со  сферйческими  отражателямм 

резонатор  със  сферични  отража¬ 
тели 

~  с  плоскими  отражателямм  резо¬ 
натор  с  плоски  отражатели 
~  с  прод  льньш  полем,  объемньж 
обемен  надлъжен  резонатор 
симметрйрующий  обьемньж  обе¬ 
мен  си.метриращ  резонатор 
стабилизйруюший  стабилизиращ 
резонатор 

сферйческий  сферичен  резонатор 
~  с  цилиндрйческими  отражате- 
лями  резонатор  с  цилиндрични  от¬ 
ражатели 

~  тороидального  тйпа  резонатор  от 
тороидалеи  тип 

~ .  гороидальньж  тороидален  резо¬ 
натор 

~ ,  ускоряюижй  ускоряващ  резо¬ 
натор 

~ ,  феррозлектрйческий  фероелек- 
тричен  резонатор 

17  Руско-български  електротехнически  речник 


_ РЕЛ 

цнлиндрйческий  цилиндричен  ре» 
зонатор 

цилиндрйческий  объемньж  ци¬ 
линдричен  обемен  резонатор 
~ ,  щелевой  резонатор  с  цепнатина 
| процеп | 

~,  злектрйческий  електрически  ре¬ 
зонатор 

~ ,  зталонньж  еталонен  резонатор 
резонйровать  резонирам 
результатм  м  мн.  резултати 
~  измерения  резултати  от  измер¬ 
ване 

~  иепнтания  резултати  от  изпита¬ 
ние  [изпробване] 

~  наблюдения  резултати  от  наблю¬ 
дения 

иромежуточнме  междинни  ре¬ 
зултати 

— ,  частйчнме  частични  резултати 
рейка  ж  рейка,  летва,  шина 
рекомбинация  ж  рекомбинацпя 

возбужденная  възбудена  реком¬ 
бинация 

~  дьфок  рекомбинация  на  дупки 
~  ноейтелей  заряда  рекомбинация 
на  носители  на  заряд 

обьемная  обемна  рекомбинация 

поверхностная  повърхностна  ре¬ 
комбинация 

прямая  права  [директна]  реком¬ 
бинация 

~  с  излучением  рекомбинация  с  из¬ 
лъчване 

— ,  спонтанная  спонтанна  рекомби¬ 
нация 

~,  стимулйрованная  стимулирана 
рекомбинация 

злектронно-дьфочная  електрон- 
}]о-дупчеста  рекомбинация 
~  злектронов  рекомбинацпя  на 
електрони 

рекордер  м  рекордер,  звукозаппсвач 
рекуперация  ж  рекуперация 
релакс  тор  м  релаксатор 

релаксационнь1Й  релаксациомен 

релаксация  ж  релаксация 

~,  индуцйрованная  индуцирапа  ре¬ 
лаксация 

парамагнйтная  парамагннтна  ре¬ 
лаксация 

перекрестная  кръстосана  рела¬ 
ксация 


РЕ  Л 
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ферромаги  [тная  феромагнитна 
релаксация 
реле  с  реле 

абонентское  абонатно  реле 
автоматическото  запроса  реле  за 
автоматично  запитване 
акустйческое  акустично  реле 
~  амплитуди  внбраций  реле  за  ам¬ 
плитудата  на  вибрации 
антенное  антенно  реле 
~  балансного  тйпа  балансно  реле 
~  без  преобладания  реле  без  пре¬ 
обладаване 

бесконтактное  безконтактно  реле 
бнметалл  ческое  биметално  реле 
^  блокировки  искателя  реле  за 
блокиране  на  избирам 
блокировки  мнемосхемм  реле  за 
блокиране  на  мнемосхема 
,  блокйрующее  блокиращо  реле 
бмстродействующее  бързодейсл- 
ствуващо  реле 

бистросрабативающее  бързоза- 
действувашо  реле 
в  куумное  вакуумно  реле 
вибраци  нное  вибрационно  реле 
включающее  включващо  реле 
включения  звуковото  сигнала 
реле  за  включване  на  звуков  сиг¬ 
нал 

~  времеин  реле  за  време,  реле  със 
закъснение 

вспемогательное  помощно  реле 
вторйчное  вторично  реле 
~  в ь» бора  группм  реле  за  избор  на 
група 

~  вибора  позиции  операции  реле 
за  избор  на  положение 
~  вйдержки  вр  мени  реле  за  време, 
реле  със  закъснение 
~  визова,  индивкдуальное  лично 
повиквателно  реле 
визивное  повиквателно  реле 
вьгходное  входящо  реле 

газовое  газово  реле,  реле  на 
Бухолц 

трупповое  групово  реле 

давления  реле  за  налягане  (което 
се  задействува  от  налягане ) 

двухобмоточное  реле  с  две  на¬ 
мотки 

— ,  двухзлементное  дву елементно 
реле 


~ ,  дилатометрйческое  дилатомет- 
рично  реле 

дистанционное  дистанционно  ре¬ 
ле 

днфференциальное  диференциал¬ 
но  реле 

емкостное  капацитивно  реле 
жйдкостное  флуидно  [течностно] 
реле 

~  замбдленного  действия  реле  със 
закъснително  действие 
замедленное  вж.  реле  замедлен- 
ного  действия 

замедляющее вж.  реле,  замедлен- 
ного  действия 

~  защйти  защитно  [предпазно] 
реле 

защйтное  вж.  реле  защйти 

~  известйтельной  передачи  реле 
за  известяване  на  предаване 
измерйтельное  измервателно  ре¬ 
ле 

импеданеное  импеданено  [съпро¬ 
тивително)  реле 
ймпульсное  импулсно  реле 

индивидуальное  сигнальное  лич¬ 
но  сигнално  реле 

~  индукционното  тйпа  реле  ин¬ 
дукционен  тип 

индукцибнное  индукционно  реле 
интегральное  интегрално  реле 
интервальное  интервално  реле 

ис  нное  йонно  )газово,  лампово) 
реле 

—  исполнения  реле  за  изпълнение 
кодйрую  щее  кодиращо  реле 
кодовое  кодово  реле 
командное  командно  реле 
коммутационное  комутационно 
реле 

контактное  реле  с  контакти 

контактное  омйческое  омично 
контактно  реле 

контрольное  контролно  реле 

~  контроля  длйгельности  ймпульса 

реле  за  контрол  на  продължител¬ 
ността  на  импулс 

~  контроля  искажения  сигнала  реле 
за  контрол  на  сигнално  изкривя¬ 
ване 

~  контроля  линии  связн  реле  за 
контрол  на  свързочна  линия 
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~  контроля  передачи  управления  ре¬ 
ле  за  контрол  на  предаване  на 
управление 

~  контроля  лравильности  в  м  бора 
групли  реле  за  контрол  на  пра¬ 
вилното  избиране  на  група 
~  контроля  синхронното  движения 
нскателей  реле  за  контрол  на  син¬ 
хронното  движение  на  изби  рачи 
~  контроля  состояния  СИГНаЛЬНЬ1Х 
реле  реле  за  контрол  на  състоя¬ 
нието  на  сигнални  релета 
~  контроля  цепен  сигнализации 
реле  за  контрол  на  сигнална  ве¬ 
рига 

~  косвенного  действия  реле  с 
индиректно  действие 
ламловое  лампово  [електронно] 
реле 

линемное  линейно  реле 
логометрйческое  логометричло 
реле 

магннтозлектр  ческое  магнито- 
електрическо  реле 
~  максимального  тока  максимално 
токово  реле,  реле  за  максимален 
ток 

манипуляци  нное  манипулацм- 
онно  реле 

~ ,  манометрйческое  манометрично 
реле 

маятниковое  реле  за  време  (с 
махало),  махално  реле 
~  мгновенного  действия  реле  с 
моментно  {мигновено |  действие 
механйческое  механично  реле 
микрофонное  микрофонно  реле 
миним  льное  минимално  реле 
многодиапазонное  многодиапа- 
зонно  реле 

~  момента  моментно  реле 

моторное  моторно  реле,  реле  за 
време 

~  мощности  реле  за  мощност 
~  направления  посочно  реле,  реле 
за  посока 

~  направления  мощности  реле  за 
посока  на  мощност 
~  направления  знергии  реле  за  по¬ 
сока  на  енергия 

~  напряжения  реле  за  напреже¬ 
ние, 

нейтральное  неутрално  [непо- 
лярпзирано]  реле 
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несущей  частотм  реле  на  носе¬ 
щата  честота 

неноляризованное  вж.  реле» 
нейтральное 

~  нулев  го  положения  искателя 

реле  за  нулево  положение  на  из¬ 
биран 

~,  нулевое  нулево  реле 
~  обратното  зажигания  реле  за 
обратно  запалване 
~  обратното  тока  реле  за  обратен 
ток 

~  ограничения  тока  реле  за  огра¬ 
ничаване  на  тока 

~  ограничения  длйтельности  йм- 
пульса  реле  за  ограничаване  про¬ 
дължителността  на  импулс 
~  ограничения  пуска  реле  за  огра¬ 
ничаване  на  пускане 
однозлем  нтное  едноелементно 
реле 

оптйческое  оптично  реле 
~ ,  оптозлектронное  оптоелектрон- 
но  реле 

~,  основи  де  основно  реле 

ответное  реле  за  отговаряне 
~,  первйчное  първично  реле 

переда  >щее  предавателно  [пре¬ 
даващо]  реле 

переключающее  превключващо 
реле 

~  переключения  вж.  реле,  пере¬ 
ключающее 

~  переменного  тока  реле  за  про¬ 
менлив  ток,  променливотоково  ре¬ 
ле 

пневматйческое  пневматично  ре¬ 
ле 

пневматйческое  исполнйтельное 
пневматично  изпълнително  реле 
~ ,  пневматйческое  позиционное  пне¬ 
вматично  позиционно  реле 
поворотное  обръщащо  реле 
~  полного  сопротивления  импеданс- 
но  реле 

~  положения  реле  за  положение 
~  положения,  фотозлектрйческое 

фотоелектрическо  реле  за  положе¬ 
ние 

поляризованное  поляризирано 
реле 

поляризованное  трехпозицион- 

ное  поляризирано  трипозиционно 
реле 
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РЕЛ _ 

поплавковое  поплавково  реле 

поето  нного  тока  реле  за  постоя¬ 
нен  ток,  постояннотоково  реле 
приемное  приемателно  | приемно] 
реле 

пробное  пробно  реле 
промежуточное  помощно  (меж¬ 
динно]  реле 

прямото  действия  реле  с  директно 

действие 

~  пульс-схема  реле  пулс-схема, 

пулс-реле-схема 
— ,  пусковое  пусково  реле 

разделйтельное  разделително  ре¬ 
ле 

~  разрешения  включения  реле  за 
разрешаване  на  включване 
~  разрешения  исполнения  реле  за 
разрешаване  на  изпълнение 
разъединйтельное  рязединител- 
но  реле 

~  распорялйтельной  передачи  реле 
за  разпределяне  на  предаване 
~  расхода  реле  за  разход 

реактаненое  реактанено  реле 
~  реактйвного  сопротивления  вж. 
реле,  реактаненое 
регулйрующее  регулиращо  реле 
резонаненое  резонанено  реле 
ртутное  живачно  реле 
~  с  вьщержкой  времени  закъсни- 
телно  реле  за  време 
~  с  гйбким  якорем  реле  с  гъвкава 
котва 

~  сдвоенное  двойно  [блнзначно! 
реле 

~  с  двумя  устойчивмми  положе- 
ниями  реле  с  две  устойчиви  поло¬ 
жения 

селектйвное  селективно  [изби¬ 
рателно!  реле 
сернесное  серийно  реле 
~  с  замедлением  на  отпускание  реле 
със  закъснение  при  отпускане 
сигнальное  сигнално  реле 
~  скорости  вратен ия  реле  за  ско¬ 
рост  на  въртене 

^  с  магнйтнмм  шунтом  реле  с 
магнитен  шунт 

~  с  нейтральной  регулировкой  реле 
с  неутрално  регулиране 
^  соотношения  реле  за  съотноше¬ 
ние 

~  сопротивленмя  дистанционно  реле 


~  сопротивления  баланеного  тйпа 
бала нс но  дистанционно  реле 
~  сопротивления,  направленное  по- 
сочно  дистанционно  реле 
~  с  плавающим  контактом  реле  с 
плаващ  контакт 

~  с  подвйжной  катушкой  реле  с 
подвижна  бобина 

~  с  преобладанием  реле  с  преобла- 
дание 

статйческое  статично  реле 
суммйрующее  сумиращо  реле 
счетное  броително  реле,  реле- 
компютер 

тактовое  тактово  реле 
тахометрйческое  тахометрично 
реле 

телеграфное  телеграфно  реле 
телефонное  телефонно  реле 
телефонное  малогабарйтное  те¬ 
лефонно  малоразмерно  реле 
телефонное  нормальное  телефон¬ 
но  нормално  реле 

~,  телефонное  отбойное  телефонно 
реле  за  свършен  разговор 
телефонное  плоское  плоско  те¬ 
лефонно  реле 

температурное  температурно  ре¬ 
ле,  термореле 
тепловое  топлинно  реле 
термйческое  вж.  реле,  тепловое 
тиратронное  тиратронно  реле 
~  тока  реле  за  ток,  токово  реле 
~  тока,  максимальное  максимално 
токово  реле 

~  тока  с  торможением,  дифферен- 
цпальное  диференциално  токово 
реле  със  спирачна  намотка 
трансформаторное  трансформа¬ 
торно  реле 

трехзлементное  триелементно 
реле 

~  увеличения  тока  максимално  то¬ 
ково  реле 

~  удлинения  паузи  реле  за  удъл¬ 
жаване  на  пауза 
указ  тельное  сигнално  реле 

~  управления  еж.  реле,  управляю- 
щее 

управляющее  управляващо  реле 
~  уровня  реле  за  ниво 

~  уровня,  мембранное  мембранно 
реле  за  ниво 
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—  уровня,  поплавковое  поплавково 
реле  за  ниво 

уровня,  радиоактйвное  радиоак¬ 
тивно  реле  за  ниво 
— •  уровня,  ультразвуковое  ултра¬ 
звуково  реле  за  ниво 
усилйтельное  усилвателно  реле, 
реле  за  усилване 

~  ускорения  реле  за  ускорение, 
ускоряващо  реле 

~  фиксации  искажения  ймпульса 

реле  за  фиксиране  изкривяването 
на  импулс 

~  фиксации  повреждения  реле  за 
фиксиране  повреда  във  вериги 
фотозлектрйческое  фотоелектри- 
ческо  реле 

часовое  реле  за  време,  часово 
реле  (в  електр.  часовник) 

— ■,  частотное  честотно  реле 
— •  частот  вж.  реле,  частотное 
~  частотм  вибрации  реле  за  често¬ 
тата  на  вибрация 

шаговое  стъпково  реле 
злектрйческое  електрическо  реле 
здвктрод  и  нам  ическое  електродн- 
намично  реле 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  реле 

злектромагнйтное  нейтральное 

електромагнитно  неутрално  реле 
злектромагнйтное  поляризован- 
ное  електромагнитно  поляризира¬ 
но  реле 

злектромехлнйческое  електроме¬ 
ханично  реле 

— ,  злектронное  електронно  реле 
злектротепловое  термично  реле 
реле-импеданс  м  нмпедапен о  реле 
реле-счетчик  м  реле-брояч 
релейиуй  релеен 
релейщик  м  релейчик 
рельеф  м  релеф 

заряднмй  релеф  на  заряд,  заря¬ 
ден  релеф 

потенциальнмй  потенциален  ре¬ 
леф 

рельс  м  релса 

~,  комтактньж  контактна  релса 
ремонт  м  ремонт,  поправка 
~ ,  профилакт  ческий  профилакти¬ 
чен  ремонт 
рентген  м  рентген 

рентгенограмма  ж  рснтгенограма 
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рентгенография  ж  рентгенография 
рентгенодефектоскопйя  ж  рентгено- 
дефектос копия 

рентгенодиагностика  ж  рентгсно- 
диагностика 

рентгенолюминесценция  ж  рентгено- 
лумнмесценния 

рентгенометр  м  ренггенометър 
рентгеноскопйя  ж  рентгеноскогшя 
рентгено?лектрокинематография  ж 
рентгеноелектрокинематография 
реокардиография  ж  реокардиогра- 
фия 

реометр  м  реометър 
реостат  м  реостат,  променлив  рези¬ 
стор 

балластний  регулиращ  реостат 
~  возбуждения  реостат  във  възбу¬ 
дителна  верига 

~  возбуждения,  шунтовой  шунтов 
реостат  на  възбуждане 
декаднмй  декаден  реостат 
ж идкостн м й  реостат  с  течност, 
електролитен  реостат 
измерителни  ми  измервателен  ре¬ 
остат 

нагрузочнмй  товарен  реостат 
~ ,  пр<  волочньш  жичен  реостат 
пусковой  пусков  реостат 
пусковой  водяной  воден  пусков 
реостат 

пусковой  масляньж  .маслен  пус¬ 
ков  реостат 

ротори мй  роторен  реостат 
;  гольнмй  въгленов  реостат 
реотан  м  реотан 
реохорд  м  реохорд 
репер  м  репер 

оптйческий  оптичен  репер 
частотний  честотен  репер 
репетйтор  м  репетитор,  повторител 
репродуктор  м  репродуктор,  въз- 
производител 
ресивер  м  ресивер 
ретрансляция  ж  ретранслация,  пред¬ 
пазване 

актйвная  активна  ретранслация 
пассйвная  пасивна  ретранслация 
~  с  запаздьгванием  ретранслация 
със  закъснение 

телевизионния  телевизионна  ре- 
грлнелация 

~  телевизионних  програми  ретранс¬ 
лация  на  телевизионни  програми 
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рефлектометр  м  рефлектометър 
рефлектор  м  рефлектор,  отражател 
активньш  активен  рефлектор 
антенньш  антенен  рефлектор 
~,  пассйвний  пасивен  рефлектор 
~,  параболйческий  параболичен  ре¬ 
флектор 

рефрактометр  м  рефрактометър 
~,  кристаллйческий  кристален  ре¬ 
фрактометър 

рефрактосй  н  м  рефрактоснн 
рефракция  ж  рефракция 
~ ,  атмосферная  атмосферна  ре¬ 

фракция 

береговая  брегова  рефракция 
~  звука  рефракция  на  звук 
~,  ионосферная  ионосферна  ре¬ 

фракция 

~,  надводная  надводна  рефракция 
~,  нерегулярная  нередовна  рефрак¬ 
ция 

~  радиоволн  рефракция  на  радио¬ 
вълни 

регулярная  редовна  рефракция 
тропосферная  тропосферна  ре¬ 
фракция 

рециркулятор  м  рециркулатор 
решетка  ж  решетка 

антенная  антенна  решетка 
~,  атомная  атомна  решетка 

волноводно-щелевая  вълновод-. 
но-процепна  решетка 
~ ,  дифракци онная  дифракционна 

решетка 

дугогаейтельная  дъгогасителна 
решетка 

защитная  защитна  решетка 
~  из  диполей  решетка  от  диполи 
ионная  йонна  решетка 
кристаллйческая  кристална  ре¬ 
шетка 

металл  ческая  метална  решетка 
многозлементная  антенная  .мно- 
гоелементна  антенна  решетка 
неподвйжная  неподвижна  ре¬ 
шетка 

~,  отражающая  антенная  отража¬ 
телна  антенна  решетка 

плоская  антенная  плоска  антен¬ 
на  решетка 

~,  подвйжная  подвижна  решетка 

поляризующая  поляризираща 
решетка 


синфазная  антенная  синфазна 
антенна  решетка 
фазйруемая  излучающая  фази- 
рана  излъчваща  решетка 
фазйрованная  антенная  фазира- 
на  антенна  решетка 
аквидистантная  антенная  екви- 
дистантна  антенна  решетка 
робот  м  робот 

рог  м  разъединйтеля  рог  на  разеди- 
&  нител 
род  м  род 

~  измеряемой  величини  род  на 
измервана  величина 
~  нагрузки  вид  товар 
розетка  ж  контакт,  розетка 
~,  стенная  стенен  контакт 

штепсельная  щепсел ен  контакт 
ролик  м  1.  ролка  2.  изолационна  ма¬ 
кара,  ролков  изолатор 
~,  измерител ьнь»й  измервателна 
ролка 

контактний  контактна  ролка 
~,  лентопротяжнмй  лентодвижеща 

ролка 

налравляющий  насочваща  [на¬ 
правляваща]  ролка 
печатающий  печатаща  ролка 
лйшущий  пишеща  ролка 
фрикциониий  фрикционна  ролка 
ромб  м  ромб 
ром 66 ид  м  робмоид 
ромбоздр  м  ромбоедър 
ротор  м  ротор 

~  искателя  ротор  на  избирач 
~  векторното  поля  ротор  на  вектор¬ 
но  поле 

короткозамкнутий  накъсо  съ¬ 
единен  ротор 

~  с  фазовой  обмбткой  ротор  с  фа¬ 
зова  намотка 

~  турбйни  ротбр  на  турбина 
~  турбогенератора  ротор  на  турбо¬ 
генератор 

ртутний  живачен  ротор 
ртуть  ж  хим.  живак 

рубйльник  м  ножов  прекъсвач 
рукав  м  ръкав 

анодний  аноден  ръкав 

рукоятка  ж  дръжка,  ръчка,  ръко¬ 
хватка 

~  оста  нова  ръчка  аа  спиране,  спи¬ 
рачна  ръчка 
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~  управления  ръкохватка  за  комай- 
дуване  [управление] 
рулон  м  руло 

румбатрбн  м  румбатрон,  тороиден 
резонатор 
рупор  м  рупор 

акустическнп  акустичен  рупор 
биконйческий  биконусен  рупор 
*— ■ ,  гнперболнческий  хиперболичен 

рупор 

громкоговорителя  рупор  на  висо¬ 
коговорител 

коннческий  конусен  рупор 
~  микрофона  микрофонен  рупор 
перех одн и й  преходен  рупор 
пирамидальньш  пирамидален  ру¬ 
пор 

сектори мй  секторен  рупор 
зхслоненциальнмй  експоненци¬ 
ален  рупор 
р^порнмй  рупорен 
р^чка  ж  ръчка,  дръжка 
~  настройки  ръчка  за  настройка 
регулировки  ръчка  за  регулиране 
~  управления  ръчка  за  управление 
ручной  ръчен 

рйскание  с  кривулене  ( пулсиращо 
движение)  на  импулс 
ричаг  м  лост,  ръчка 

ведущий  водеща  ръчка 
~  в  тор  го  рода  лост  от  втори  род 
*■*/  звукосним  теля  ръчка  на  звуко- 
снимател 

~  първото  рода  лост  от  първи  род 
ряд  м  ред 

гармоннческий  мат.  хармоничен 
ред 

конечньж  гармон  шеский  яат. 
краен  хармоничен  ред 
непрерь!внь|й  мат.  непрекъснат 
ред 

показател ьнмй  мат.  показате¬ 
лен  ред 

расходящийся  мат.  разходящ 
[дивергентен |  ред 
сходящийся  мат.  сходящ  [кои- 
вергентен]  ред 

с 

салазкм  м  мн.  водила,  водачи,  шейна 
контакти ьш  контактни  водачи 
[водила] 


сальватрон  м  салватрон 
самоблокировка  ж  самоблоки ровка 
самовозбуждающийся  самовъзбуж- 
дащ  се 

самовозбуждение  с  самовъзбуждане 
жесткое  твърдо  самовъзбуждане 
~  колебай  и  й  самовъзбуждане  на 
трептения 

мягкое  меко  самовъзбуждане 
паразйтное  паразитно  самовъз- 
буждапе 

~  ступени  самовъзбуждане  на  стъ¬ 
пало 

~  усилйтеля  самовъзбуждане  на 
усилвател 

самовозврат  м  самовъзвръщане 
самовосстановленне  с  самовъзста- 
новяване 

самовьфавнивание  с  самоизравня- 
ване 

отрицательное  отрицателно  само- 
изравняване 

положйтельное  положително  са- 
моизравняване 
самогашение  с  самогасене 
самодиффузия  ж  самодифузия 
самозажигание  с  самозапалване 
самозапуск  м  самопускане 
самоиндукция  ж  самоиндукция 
самокалибровка  ж  самокалибровка 
самоконтрол ь  м  самоконтрол 
самокоррбкция  ж  самокорекция 
самомодуляция  ж  самомодулацня 
самонаведение  с  самонасочване 

актйвное  активно  самонасочване 
пассйвное  пасивно  самонасоч¬ 
ване 

~  по  радиолучу  самонасочване  по 
радиолъч 

самонаводящийся  самонасочващ  се 
самонастрбйка  ж  самонастройване 
самооптимизйрующийся  самоопти- 
мизиращ  се 

самоориентйрующнйся  самоорненти- 
ращ  се 

самопйсец  м  самопишещ  [самозапис- 
ващ]  елемент 

автоматйческий  координати ми 

автоматичен  координатен  само¬ 
пишещ  елемент 

бмстродействующий  бързодей- 
сгвуващ  самопишещ  елемент 
импульсньш  импулсен  самопи¬ 
шещ  елемент 
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координатния  координатен  са¬ 
мопишещ  елемент 
ленточнмй  лентов  самопишещ 
елемент 

магнйтньш  магнитен  самопишещ 
елемент 

цифровбй  цифров  самопишещ 
елемент 

злектроннмй  електронен  само¬ 
пишещ  елемент 
самопйшущий  самопишещ 
самопрериватель  м  самопрекъсвач 
самопроверка  ж  самопровсрка 
самопроизв  льньгй  самопроизволен 
саморазмагничивание  с  саморазмаг- 
нитване 

саморазогрев  м  самонагряване 
саморазр  яд  м  аккумулятора  саморяз- 
реждане  на  акумулатор 
саморегулйрование  с  саморегулиране 
саморегулйрующийся  саморегулиращ 
се 

самосветящийся  самосветещ 
самосинхрониз  ция  ж  самосиихрони- 
зация 

самосинхронизйрующийся  еамоепн- 
хронизиращ  се 

самосопряженньш  самосвързан,  са- 
мосъединен 

самостоятельность  ж  заряда  само¬ 
стоятелност  на  заряд 
самоудерживание  с  самозадържапе 
самоустанавливающийся  самонаме- 
стващ  се 

самофокусировка  ж  самофокусиране 
самофокусйрующийся  самофокуси- 
ращ  се 

самоход  м  самоход  (на  реле) 
санотрон  м  сапотрон 
сбой  м.  отказ  ( кратковременно  само - 
волно  спиране  на  апаратура) 
сбор  м  събиране 
~  данних  събиране  на  данни 
~  информации  събиране  на  инфор¬ 
мация 

сборка  ж  сглобяване,  съединяване; 
монтаж 

сбрасьшание  с  отхвърляне,  отказ¬ 
ване 

сброс  м  нагрузки  снемане  на  товар, 
рязко  разтоварване 

сваривание  с  контактов  заваряване 
на  контактни  тела 
сваривать  заварявам 


сварка  ж  1.  заваряване  2.  заварка 
вмсокочастотная  високочестот¬ 
но  заваряване;  високочестотна  за* 
варка 

— дуговая  слектродъгово  заваря¬ 
ване;  електродъгова  заварка 
контактная  контактно  [точково] 
заваряване;  контактна  заварка 
~  на  переменном  токе  заваряване 
с  променлив  ток 

~  на  постоя нном  токе  заваряване 
с  постоянен  ток 

роликовая  ролково  заваряване; 
ролкова  заварка 
ручная  дуговая  ръчно  електро- 
дъгово  заваряване;  ръчна  елек¬ 
тродъгова  заварка 
~,  стмковая  челно  заваряване^ 
челна  заварка 

точечная  точково  заваряване 
ультразвуков  я  ултразвуково  за¬ 
варяване;  ултразвукова  заварка* 
~,  холодная  студено  заваряване; 
студена  заварка 

злектрйческая  електрическо  за¬ 
варяване;  електрическа  заварка, 
електрозаварка 

злектродуговая  електродъгово- 
заваряване;  електродъгова  за¬ 
варка 

~,  злектроннолучевая  електронно¬ 
лъчево  заваряване;  електроннолъ¬ 
чева  заварка 

злектрошл  ковая  електрошла- 
ково  заваряване;  електрошлакова) 
заварка 

сварнбй  заварен 

сверхвмсокочастбтньш  свръхвисо- 

кочестотен 

сверхгенератор  м  свръхгенератор- 
сверхгенерация  ж  свръхгенерация 
сверхзвуковой  свръхзвуков 
сверхпреломление  с  вж.  сверхре- 
фракция 

сверхпроводймость  ж  свръхпроводи- 

мост 

сверхрефракция  ж  свръхрефракция 

сверхток  м  свръхток  (ток  над  нор¬ 
малния) 

сверхурбчнмй  извънреден  (за  ра¬ 
бота) 

сверхусиление  с  свръхусилване 
сверхчйстий  свръхчист 
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чгверхчувствйтельнмй  свръхчувстви¬ 
телен 

•свет  м  1.  светлина  2.  осветление 
б  лмй  бяла  светлина 
верхний  горно  осветление 
дневной  дневна  светлина 
естественнь!Й  естествено  освет¬ 
ление 

искусственньш  изкуствено  ос¬ 
ветление 

,  когерентньш  кохереитна  свет¬ 
лина 

линейно  поляризованнь1Й  ли¬ 
нейно  поляризирана  светлина 
мигающий  мигаща  светлина  (за 
сигнализация  ) 

— ,  монохроматйческий  монохрома- 
тична  светлина 

—  капачки  възбуждаща  светлина 
— ,  отраженнмй  отразена  [рефлек- 
тивна|  светлина 

,  поляризованний  поляризирана 
светлина 

потолочньш  горно  [таванно]  ос¬ 
ветление 

•~,  прямой  директна  светлина 
~ рассеянний  разсеяна  [разпръс¬ 
ната]  светлина 

солнечнмй  слънчева  светлина 
— ,  злектрйческий  електрическо  ос¬ 
ветление 

светило  с  светило 

светйльник  м  светилник,  лампа,  ос¬ 
ветително  тяло 
настеннмй  стенна  лампа 
подвесной  висяща  лампа 
потолочнмй  софитна  лампа 
ручной  портативна  [ръчна]  лампа 
светймость  м  светлост 
светйть  светя 

светйться  излъчвам  светлина;  бле¬ 
щукам 

светли й  светъл 
светность  ж  осветеност 
световод  м  светловод,  проводник  на 
светлина 

световой  светлинен 

светодиод  м  луминесцентен  [светещ] 
диод 

светоизмерйтельнмй  фотометричен 
ч:ветолокатор  м  светлинен  локатор 

светонепроницаемий  непрозрачен 
[непропускащ]  светлина 


_ СВЕ 

светоотдача  ж  светлоотдаване,  свет- 
лодобив 

светопоглащ  ющий  поглъщащ  свет¬ 
лина 

светопогодостойкость  устойчивост 
(на  диелектрик )  на  слънчева  свет¬ 
лина  и  атмосферно  налягане 
светопровод  м  светлопровод 
светопроницаемьш  прозрачен  [про¬ 
пускащ]  светлина 

светорассеивающий  разсейващ  свет¬ 
лина 

светорассеяние  с  разсейване  на  свет¬ 
лина 

светосигнализация  ж  светлинна  сиг¬ 
нализация 

светосигнальнмй  свстлинносигнален 
светосйла  ж  светлосила 
светосостав  м  състав  па  светлина 
светостойкость  ж  устойчивост  (на 
диелектрик)  па  светлина,  свстло- 
устойчивост 

светотень  ж  светлосянка 
светотехника  ж  осветителна  тех¬ 
ника 

светофильтр  м  светлофилтър,  свет¬ 
линен  филтър 

инфракраеньш  инфрачервен  свет¬ 
лофилтър 

нейтральньж  неутрален  светло¬ 
филтър 

трехцветний  трицветен  светло¬ 
филтър 

цветной  цветен  светлофилтър 
узкопол  снь1Й  теснолентов  свет¬ 
лофилтър 

светочувствйтельность  ж  светлочув- 
ствителност 

светочувств  тельньш  светлочувст¬ 
вителен 

светя щийся  светещ,  излъчващ  свет¬ 
лина 

свеча  ж  свещ 

~  Гефнера  Хефнерова  свещ 

международная  международна 
свещ 

~  Яблочкова  свещ  на  Яблочков 
свечение  с  светене 

анодное  анодно  светене 
длйтельное  продължително  све¬ 
тене 

катодное  катодно  светене 
катодное  второе  катодно  второ 
светене 


сви 
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катодное  первое  катодно  първо 

светене 

~  на  поверхности  анода  светене  на 
повърхността  на  анод 
~  на  поверхности  катода  светене 
на  повърхността  на  катод 
остаточное  остатъчно  светене 
рекомбинационное  рекомбина* 
ционно  светене 
тлеющее  тлеещо  светене 
точечное  точково  светене 
флюоресцентное  флуоресцентно 
светене 

холодное  луминесценция,  сту¬ 
дено  светене 
свинец  м  хим.  олово 
свинцбвмй  оловен 

свип-генератор  м  свип-генератор 
свист  м  свирене,  свистене 
свободи Ь1Й  свободен 
свойства  с  мн.  свойства  (вж.  също 
свойство ) 

волновме  вълнови  свойства 
динамйческие  динамични  свой¬ 
ства 

дизлектр  ческие  вж.  свойства, 
злектроизоляцибннме 
избирателни  ме  избирателни  свой¬ 
ства 

~  прибора  свойства  на  уред 
—  сигнала,  статистйческое  стати¬ 
стични  свойства  на  сигнал 
физнческие  физични  свойства 
функционални  ме  функционални 
свойства 

злектроизоляционние  електро¬ 
изолационни  [диелектрически] 
свойства 

свойство  с  свойство 

абсорбцибнное  абсорбционно 
свойство 

информационное  информационно 
свойство 

~  сверхпроводймости  свойство  за 
свърхпроводимост 
змиссибнное  емисионно  свойство 
зргодйческое  ергодично  свойство 
связаннмй  свързан 
~  гальванйчески  галванически 
свързан 

~  ем  костно  капацитивно  свързан 
~  жестко  твърдо  [неподвижно] 
свързан 

~  индуктйвно  индуктивно  свързан 


~  резистйвно  съпротивително  свър¬ 
зан 

связйст  м  свързочник 
связность  ж  программм  свързаност 
на  програма 
связмвание  с  свързване 
связмвать  свързвам 
связь  ж  връзка,  свръзка 
~р  абонентская  телеграфная  меж¬ 
дународния  абонатна  телеграфна 
международна  връзка 
аварййная  аварийна  връзка 
автоматйческая  автоматична 
връзка 

автотрансформаторная  автотранс- 
форматорна  връзка 
акустйческая  акустична  връзка 
акустйческая  обратная  акустич¬ 
на  обратна  връзка 
акцепторно-дбнорная  акцептор- 
но-донаторна  връзка 
апериодйческая  апериодична 
връзка 

азронавигаци  нная  аеронавига- 
ционна  връзка 

бинарная  вж.  связь,  двоична» 
блйжняя  близка  връзка 
блокирбвочная  блокировъчна 
връзка 

~  большой  протяженности  връзка 

с  голямо  разпростиране 
валентная  валентна  връзка 
вероятмостная  вероятиостна 
връзка 

видеотелеф  нная  в идеотел атом¬ 
на  връзка 

визуальная  визуална  [видима] 
връзка 

внешняя  обратная  външна  об¬ 
ратна  връзка 

внутренняя  вътрешна  връзка 
внутренняя  обратная  вътрешна 
обратна  връзка 

внутригородская  градска  връзка 
встречная  насрещна  връзка 
вмеокочаетбтная  високочестот¬ 
на  връзка 

вмеокочаетбтная  телефбнная  ви¬ 
сокочестотна  телефонна  връзка 
гальван  ческая  галванична  [пря¬ 
ка]  връзка 

гйбкая  гъвкава  връзка 
глуббкая  обратная  дълбока  об¬ 
ратна  връзка 
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— .  дальняя  далекосъобщителна 
връзка 

двейчная  двоична  [бинерна] 
връзка 

двусторонняя  двустранна  връзка 
двухканальная  обратная  дву- 
каиална  обратна  връзка 
дйплексная  диплексна  връзка 
дифракционная  дифракционна 
връзка 

~ ,  документальная  документална 

връзка 

~ ,  др  бесел  ьно- трансформаторния  дро¬ 
селно-трансформаторна  връзка 
дуплексная  дуплексна  връзка 
емкостная  капацитивна  връзка 
емкостная  обратная  капацитив¬ 
на  обратна  връзка 
емкостная  резистйвная  капаци¬ 
тивно-съпротивителна  връзка 
жесткая  твърда  [неподвижна] 
връзка 

жесткая  обратная  твърда  об¬ 
ратна  връзка 

задержанная  обратная  задържа¬ 
на  обратна  връзка 
замедленная  обратная  забавена 
обратна  връзка 

запаздувающая  обратная  за¬ 
късняваща  обратна  връзка 
звуковая  звукова  връзка 
звуковая  подводная  звукова  под¬ 
водна  връзка 

избирательная  обратная  избира¬ 
телна  обратна  връзка 
ймпульсная  импулсна  връзка 
индуктйвная  индуктивна  връзка 
индуктйвная  обратная  индуктив¬ 
на  обратна  връзка 
индуктйвно-емкостная  индук¬ 
тивно-капацитивна  връзка 
индукционния  индукционна  връз¬ 
ка 

катодния  катодна  връзка 
ковалентная  ковалентна  връзка 

комбинйрованная  комбинирана 
връзка 

комбинйрованная  обратная  ком¬ 
бинирана  обратна  връзка 

компенейрованная  обратная  ком¬ 
пенсирана  обратна  връзка 
кондуктйвная  еж.  связь,  галь- 
ванйческая 


коротковолновая  късовълнова 
връзка 

корреляционная  корелационна 
връзка 

космйческая  космическа  връзка 
критйческая  критическа  връзка 
лазерния  лазерна  връзка 
магистральная  магистрална  връз¬ 
ка 

магнйтная  магнитна  връзка 
~  между  двумя  пунктами  връзка 
между  два  пункта 
междукаскадная  междустъпална 
[междукаскадна]  връзка 
междуламповая  междулампова 
връзка 

межконтинентальная  междукон- 
тинентална  връзка 
межмолекулярная  междумоле- 
кулярна  връзка 

межпланетная  междупланетна 
връзка 

межсистемная  междусистемна 
връзка 

меетная  местна  [локална]  връзка 
механическия  механична  връзка 
многоканальная  многоканална 
връзка 

многоканальная  ймпульсная  мно¬ 
гоканална  импулсна  връзка 
многократния  многократна  връз¬ 
ка 

многопетлевая  обрйтная  много- 
контурна  обратна  връзка 
напра вленная  връзка  по  посока, 
насочена  връзка 
нарушенная  нарушена  връзка 
нелинейная  обратная  нелииейна 
обратна  връзка 

непосрсдственная  непосредстве¬ 
на  [пряка]  връзка 
нерезонаненая  нерезонанена 
връзка 

ниже  критйческой  подкрнтична 
връзка 

низовия  първична  [низова]  връз¬ 
ка 

обратная  обратна  връзка 

обратная  внешняя  отриц&тедь- 
ная  отрицателна  обратна  външна 
връзка 

обратная  внутренняя  вътрешна 
обратна  връзка 
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^ ,  обратная  гйбкая  гъвкава  об¬ 
ратна  връзка 

обратная  главная  главна  обрат¬ 
на  връзка 

обратная  запаздмвающая  об¬ 
ратна  връзка  със  закъснение 
^ ,  обратная  кбмплексная  комплекс¬ 
на  обратна  връзка 
обратная  местная  местна  обрат¬ 
на  връзка 

обратная  многопетлевая  много- 
контурна  обратна  връзка 
^ ,  обратная  однопетлевая  еднокон- 
турна  обратна  връзка 
обратная  основная  основна  об¬ 
ратна  връзка 

обратная  отрицател ьная  отри¬ 

цателна  обратна  връзка 
обратная  паразйтная  паразитна 
обратна  връзка 

^ ,  обратная  параллельная  паралел¬ 
на  обратна  връзка 
обратная  положйтельная  поло¬ 
жителна  обратна  връзка 
обратная  последовательная  по¬ 
следователна  обратна  връзка 
обратная  регенератйвная  реге- 
неративна  обратна  връзка 
обратная  скоростная  скоростна 
обратна  връзка 

обратная  стабилизйрующая  ста¬ 
билизираща  обратна  връзка 
обратная  упругая  гъвкава  об¬ 
ратна  връзка 

обратная  частотно-завйсимая  че¬ 
стотно-зависима  обратна  връзка 
обратная  частотно-незавйсимая 

честотно-независима  обратна  връз¬ 
ка 

одноканальная  едноканална  връз¬ 
ка 

однополбсная  еднолентова  връз¬ 
ка 

односторонняя  едностранна 

връзка 

оптим  льная  оптимална  връзка 

оптйческая  обратная  оптическа 
обратна  връзка 

паразйтная  паразитна  връзка 

паразйтная  емкостная  паразит¬ 
на  капацитивна  връзка 

паразйтная  индуктйвная  пара¬ 
зитна  индуктивна  връзка 


паразйтная  обратная  обратна 

паразитна  връзка 
паразйтная  злектромагйтная 
паразитна  електромагнитна  връзка 
паразйтная  злектромеханийчес- 

кая  паразитна  електромеханична 
връзка 

параметрйческая  лараметрична 
връзка 

~  по  волноводн Ь1м  лйниям  връзка 
по  вълноводни  линии 
подвбдная  подводна  връзка 
—  по  коаксиальной  линии  връзка  по 
коаксиална  линия 
~  по  лйниям  висбкого  напряжения 
връзка  по  далекопроводи  за  ви¬ 
соко  напрежение 
положйтельная  положителна 
връзка 

~ ,  полуавтоматйческая  полуавто¬ 
матична  връзка 

~  по  напряжению,  обратная  об¬ 
ратна  връзка  по  напрежение 
~  по  постоянному  току  връзка  по 
постоянен  ток 

~  по  току,  обратная  обратна  връз¬ 
ка  по  ток 

проводная  проводна  връзка 
прбволочная  жична  връзка 
прямая  пряка  [директна]  връзка 
~ ,  радиацибнная  радиационна  връз¬ 
ка 

радиолюбйтельская  радиолюби¬ 
телска  връзка 

радиорелейная  радиорелейна 
връзка 

радиотелеграфная  радиотеле¬ 
графна  връзка 

радиотелеграфная  буквопечаташ- 

щая  радиотелеграфна  буквопеча- 
таща  връзка 

радиотелеграфная  бмстродейст- 
вующая  радиотелеграфна  бързо- 
действуваща  връзка 

радиотелеграфная  однократная 

радиотелеграфна  еднократна  връз¬ 
ка 

радиотелеграфная  слуховая  ра¬ 
диотелеграфна  слухова  връзка 

радиотелетайпная  радиотелетип- 
на  връзка 

радиотелеф  нная  радиотелефон¬ 
на  връзка 
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регулйруемая  регулируема  връз¬ 
ка 

резистйвная  съпротивителна 
връзка 

резистйвная-емкостная  съпроти¬ 
вително-капацитивна  връзка 
светосигн  льная  светлинно-сиг¬ 
нална  връзка 
ейльная  силна  връзка 
симметрйчная  симетрична  връзка 
сймплексная  симплексна  [едно¬ 
посочна]  връзка 

~ ,  синхронная  синхронна  връзка 
~  с  испс  тьзованием  искусственних 
спутников  връзка,  при  която  се 
използуват  изкуствени  спътници 
~  с  космйческими  объектами  връзка 
с  космически  обекти 
ела  бая  слаба  връзка 
служебная  служебна  връзка 
смешанная  смесена  връзка 
епйновая  спинова  връзка 
~  с  подвйжньши  объектами  връзка 
с  подвижни  обекти 
спутниковая  връзка  чрез  спът¬ 
ници 

~  с  ретрансляцией  връзка  с  ре- 
транслация 

стабилизйрующая  обратная  ста¬ 
билизираща  обратна  връзка 
~ •  с  частотной  модул яцией  връзка 
с  честотна  модулация 
телевизионная  телевизионна 
връзка 

телегр  фная  телеграфна  връзка 
телеметрйческая  телеметрична 
връзка 

телетайпная  телетипна  връзка 
телефонная  телефонна  връзка 
телефонная  двустороняя  груп- 
повая  конферентна  връзка 
транзйтная  транзитна  връзка 
трансформаторния  трансформа¬ 
торна  връзка 

тропосферная  тропосферна  връз¬ 
ка 

ультразвуков  я  подводная  ултра¬ 
звукова  подводна  връзка 

устойчивая  устойчива  връзка 

~  факеймильная  факсимилна  връз¬ 
ка 

фототелеграфная  фототелеграф- 
на  връзка 


_ СДВ 

функциональная  функционална 
връзка 

циркулярная  циркулярна  [кон¬ 
ферентна!  връзка 

частотно-завйсимая  обратная 
честотно  зависима  обратна  връзка 

частотно-избирательная  обрат¬ 
ная  честотно-избирателна  обратна 
връзка 

широкопол  сная  широколентова 
връзка 

~ ,  злектрйческая  електрическа  връз¬ 
ка 

алектронная  електронна  връзка 

злектростатйческая  електроста¬ 
тична  връзка 

сглаживание  с  изглаждане,  филтру¬ 
ване,  филтриране 

~  випрямленного  тока  изглаждане 
на  изправен  ток 

~  данних  филтруване  на  данни 

^  напряжения  филтруване  на  на¬ 
прежение 

~  лульсаций  изглаждане  на  пул¬ 
сации 

статйческое  статично  филтру¬ 
ване 

сдвиг  м  изместване;  преместване; 
отместване;  разместване,  дефази- 
ране 

~  во  времеви  изместване  [премест¬ 
ване]  по  време 

динамйческий  динамично  пре¬ 
местване 

~  ймпульсов  преместване  на  им¬ 
пулси 

кислотннн  киселинно  задейству- 
ване 

~  логйческой  шкали  преместване 
на  логическа  скала 

~  несущен  частоти  изместване  на1 
носеща  честота 

~  полоси  изместване  (преместване! 
па  лента 

фазовьш  вж.  сдвиг  фази 

~  фази  фазово  изместване,  дефа- 
зиране,  фазова  разлика 

~  фази,  линейний  линейно  фазо¬ 
во  изместване 

~  фази,  повторний  повторно  фа¬ 
зово  изместване 

~  характерйстики  изместване  на 
характеристика 
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циклический  циклично  измест¬ 
ване 

част  тнмй  честотно  изместване 
~  чистоти  изместване  на  честота 
~  щеток  изместване  на  четки 
~  знергетйческого  уровня  измест¬ 
ване  на  енергетично  ниво 
сдвигать  1.  отмествам,  измествам 
2.  придвижвам,  сближавам 
~  по  фазе  измествам  по  фаза,  де- 
фазирам 

себестоимость  ж  себестойност 
сегмент  м  сегмент 

аноднмй  аноден  сегмент 
сегнетик  м  вж.  сегнетозлектрик 
сегнетокерамика  ж  сегнетокерамика 
сегнетоконденсатор  м  ссгнстокон- 
дензатор 

сегнетозлектрик  м  сегпетослектрик, 
фероелектрик 

сегнетозлектрйческий  сегнетоелек- 
трически 

сегнетозлектрйчество  с  ссгнетослек- 
тричество 

секретность  ж  секретност,  тайна 
~  разговоров  тайна  на  разговори 
секстан  м  секстан 

фотозлектрйческий  фотоелекгри- 
чески  секстан 
сектор  м  сектор 

^  поиска  сектор  [поле]  на  търсене 
секционйрование  с  секциониране 
секционньш  секционен 
секция  ж  секция;  част;  елемент 
волноводная  вълноводна  секция 
~  вторйчной  группь!  секция  от  вто¬ 
рична  група 

вьгсокочастотная  високочестот¬ 
на  секция 

~  обмотки  секция  па  намотка 
первйчной  группм  секция  от  пър¬ 
вична  група 

— ,  питательная  захранваща  секция 
согласующая  съгласуваща  сек¬ 
ция,  част  от  съгласуващ  елемент 

уравнивающая  изравняваща  сек 
ция  [част],  изравняващ  елемент 

селектйвность  ж  селективност,  из¬ 
бирателност 

абсолютния  абсолютна  селектив¬ 
ност  [избирателност] 

отноейтельная  относителна  се¬ 
лективност  [избирателност] 


~  радиоприемника  селективност  [из¬ 
бирателност]  на  радиоприемник 
селектйвнмй  селективен 
селектор  м  селектор,  избиращо  ус¬ 
тройство;  дискриминатор 
адрес  ний  адресен  селектор 
амплитудни#  амплитуден  селек¬ 
тор  [дискриминатор] 
временной  временен  селектор 
~  гармбник  селектор  иа  хармонични 
~  ймпульсов  вж.  селектор,  ймпульс- 
НБ1Й 

ймпульеньж  импулсен  селектор 
[дискриминатор] 

~  сигналов  селектор  на  сигнали 
~  синхроймпульсов  селектор  на 
синхроимпулси 

~  совпадений  селектор  на  съвпаде¬ 
ния 

фазов  ми  фазов  селектор  [дис¬ 
криминатор] 

частотний  честотен  селектор 
[дискримгшатор] 

~,  злектронний  електронен  селек¬ 
тор 

селектрон  м  селектрон 
селекция  ж  селекция,  разделяне 
амплитудния  амплитудна  селек¬ 
ция 

временния  селекция  [разделяне] 
по  време 

~  ймпульсов,  амплитудная  ампли¬ 
тудна  селекция  на  импулси 
~  ймпульсов  по  длйтельности  се¬ 
лекция  на  импулси  по  продължи¬ 
телност 

~  ймпульсов  по  знаку  селекция  иа 
импулси  по  знак 

~  ймпульсов  по  коду  селекция  на 
импулси  по  код 

качественная  качествена  селек¬ 
ция 

~,  кодовая  кодова  селекция 
~,  комбинациоиная  комбинационна 
селекция 

низкочастотная  тональная  нис- 
кочестотна  селекция 
~  подвижнмх  целен  селекция  на 
подвижни  цели 

поляризационная  поляризацион- 
на  селекция,  поляризационно  раз¬ 
деляне 

~  по  направлению  селекция  по  по¬ 
сока 
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~  по  частоте  повторения  ймпульсов 

селекция  по  честота  на  повторение 
на  импулсите 

предварительная  предварителна 
селекция 

пространственная  пространстве¬ 
на  селекция 

фазовая  фазова  селекция 
~  ц  лей  селекция  на  цели 

частбтная  честотна  селекция, 
честотно  разделяне 
селен  м  хим.  селен 
селсновий  селенов 
сельсйн  м  селсин,  автосин 

двухкан альнмй  двуканален  сел¬ 
син 

дифференциальний  диференциа¬ 
лен  селсин 

индикатори ий  индикаторен  сел¬ 
син 

исполнйтельнмй  изпълнителен 
селсин 

принимающий  приемащ  селсин 
силов  й  силов  селсин 
сельсйн-датчик  м  селсин-датчик, 
задаващ  селсин 

дифференциальний  диференциа¬ 
лен  задаващ  селсин 
сельсйн-инд^ктор  м  селсин-индуктор 
сельсйн- приеми ик  м  селсин-прием- 
ннк,  приемащ  селсин 
дифференциальний  диференциа¬ 
лен  приемащ  селсин 
сельсйн-трансформатор  м  селсин- 
трансформатор 
семантика  ж  изч.  семантика 

логйческая  логическа  семантика 
семейство  с  характерйстик  фамилия 
характеристики 

сенсибилизатор  м  сенсибилизатор, 
сенсибилизиращ  агент 
сенситометр  м  сензитометър 
сенситометрия  ж  сензитометрия 
сепаратор  м  сепаратор 

~  заряженних  частйц  сепаратор  на 
заредени  частици 

злектромагн  тнмй  електромаг¬ 
нитен  сепаратор 
сера  ж  хим.  сяра 

сервогенератор  м  сервогенератор 

кварцевмй  кварцов  сервогенера¬ 
тор 

сервомеханизм  м  сервомеханизъм 


_  СЕР 

двух  каскади  и  й  двукаскаден  [дву- 
стъпален]  сервомеханизъм 
многокаск;  днмй  многокаскаден 
[многостъпален]  сервомеханизъм 
релейний  релеен  сервомеханизъм 
сервомотор  м  серводвнгател,  серво- 
мотор 

асинхр  нньш  асинхронен  сер- 
водвигател 

~ ,  гидравлйческий  хидравличен  сер- 
водвигател 

мембранния  мембранен  серводви- 
гател 

~ ,  пневматйческий  пневматичен 
серводвигагел 

~  постоянной  скорости  серводви- 
гател  с  постоянна  скорост 
~  прямото  хода  серводвнгател  с 
линеен  ход 

~  с  постуш  гельним  движением 

серводвнгател  с  постъпателно  дви¬ 
жение 

сервопрйвод  м  сервозадвижване 
сервосистема  ж  сервосистема 
сервоусилйтель  м  сервоуснлвател 
сердечник  м  сърцевина,  ядро,  сърце 
за  минутни  затворена  сърцевина 
зубчатьш  назъбена  сърцевина 
~  катушки  сърцевина  [ядро]  на 
бобина, 

кольцевой  пръстеновидна  сърце¬ 
вина,  тороид 

листо!  \  листова  сърцевина 
магнйтиий  магнитна  сърцевина 
магнйтиий  запоминающий  маг¬ 
нитна  запомняща  сърцевина 
насмщенний  магнитно  наситена 
сърцевина 

подвижи ий  подвижна  сърцевина 
~ ,  проволочньж  жична  сърцевина 
~  с  зазором  сърцевина  с  въздушна 
междина 

~  с  лрямоугольной  петлей  гистере- 
зиса  сърцевина  с  правоъгълна 
хистерезисна  крива 
стальной  стоманена  сърцевина 

тороидальний  тороидална  сър¬ 
цевина 

трехстержневой  ш-образна  сър¬ 
цевина 

феррйтевмй  феритова  сърцевина 

ферромагнйтний  феромагнитна 
сърцевина 


СЕР 
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,  феррорезонансньш  ферорезонан- 
сна  сърцевина 

~ ,  четмрехтактньш  четнритактна 
сърцевина 

V—  злектромагнйта  сърцевина  на 
електромагнит 

~  якоря  сърцевина  на  котва 
серебро  с  х им.  сребро 
серия  ж  серия 
~  волн  серия  вълни 
~  ймпульсов  импулсна  серия,  се¬ 
рия  импулси 

~  колебаний  серия  трептения 

лальчиковая  миниатюрна  серия 
(електронни  лампи) 
полос  серия  ленти 

— ,  спектральная  спектрална  серни 

—  частот  серия  честоти 
серьга  ж  халка 

-сетна  ж  решетка;  мрежа 

антидинатрбнная  вж .  сетка, 
зашйтная 

барьерная  бариерна  решетка 
втора я  втора  решетка 
гетеродйнная  хетероднннл  |ос- 
цилаторна]  решетка 

—  группирователя  решетка  на  гру¬ 
пи  рователя 

деионизйрующая  дейонизираща 
решетка 

,  декодйрующая  декодираща  ре¬ 
шетка 

зашйтная  защитна  |  предпазна, 
антидинатронна]  решетка 
— ,  катодна я  катодна  решетка 

кодйрующая  кодираща  решетка 
координатния  координатна  ре¬ 
шетка. 

~  лампи  решетка  на  лампа 

металлйческая  метална  решетка 
моделйрующая  моделираща  ре¬ 
шетка 

наружная  външна  решетка 
отражающая  отражаваща  ре¬ 
шетка 

первая  първа  решетка 
плавающая  плаваща  решетка 
пространственно-зарядная  про¬ 
странствено-зарядна  решетка 
противодинатронная  иротиводи- 
натронна  решетка 
рамочная  рамкова  решетка 
■ — ■  резонатора  решетка  на  резона¬ 
тор 


свободная  свободна  решетка 
сигнальная  сигнална  решетка 
~  сопротивлений  решетка  на  съ¬ 
противления 

~  с  переменнмм  шагом  решетка  с 
променлива  стъпка 
спиральная  спирална  (спирало¬ 
видна!  решетка 

~  с  плавающим  потенциалом  ре¬ 
шетка  с  плаващ  потенциал 
стабилизйрующая  стабилизира¬ 
ща  решетка 
третья  трета  решетка 
управлякнцая  управляваща  ре¬ 
шетка 

ускоря кнцая  ускоряваща  ре¬ 

шетка 

фокуейрующая  фокусираща  ре¬ 
шетка 

зкранирующая  екранираща  ре¬ 
шетка 

зкранная  вж.  сетка,  зкранйрую- 
щая 

сеть  ж  1.  мрежа  2.  електрическа  ин¬ 
сталация 

абонснтская  абонатна  мрежа 

внутренняя  вътрешна  инстала¬ 
ция 

воздушная  въздушна  мрежа 
~  високото  напряжения  мрежа  с 
високо  напрежение 
городская  градска  мрежа 
двухмагистральная  двойиома- 
гистрална  мрежа 
~ ■,  дорожная  пътна  мрежа 

замкнутая  затворена  мрежа 
информационния  информацион¬ 
на  мрежа 

~ ,  кабел ьная  кабелна  мрежа 

кольцевая  пръстеновидна  (около¬ 
връстна!  мрежа 
контактния  контактна  мрежа 

логйческая  логическа  мрежа 
магистральная  магистрална  [глав¬ 
на!  мрежа 

магистральная  нерезервйрован- 

ная  магистрална  нерезервирана 
мрежа 

~ ,  многоканальная  многоканална 
мрежа 

междугородная  междусслищна 
1  междуградска]  мрежа 
местная  местна  мрежа 


273 


местная  злектрическая  местна 
електрическа  мрежа 
многопетлевая  бримкова  [мно- 
гоконтурна]  мрежа 
на  коаксиальнмх  кабелях  мрежа 
от  коаксиални  кабели 
■  нйзкого  напряжения  мрежа  за 
ниско  напрежение 
однорбдная  еднородна  мрежа 
— • ,  осветйтельная  осветителна  мрежа 
пеленгаторная  пеленгаторна  мре¬ 
жа 

переменного  тока  мрежа  за  про¬ 
менлив  ток 

— ’,  петлевая  затворена  мрежа 

~  питания  вж.  сеть,  литающая 
питающая  захранваша  мрежа 
поперечно-замкнутая  напречно- 
затвореиа  мрежа 

~  постоянното  тока  мрежа  за  по¬ 
стоянен  ток 

~  проводного  радиовещания  мрежа 
за  жично  радиоразпръскване 
продбльно-замкнутая  надлъжно 
затворена  мрежа 
радиальная  радиална  [звездо- 
образна,  лъчева]  мрежа 
радиальная  нерезервйрованная 
радиална  нерезервирана  мрежа 
радиальная  резервйрованная  ра¬ 
диална  резервирана  мрежа 
радиальная  резервйрованная 
замкнутая  радиална  затворена 
резервирана  мрежа 
радиальная  резервйрованная 
разомкнутая  радиална  отворена 
резервирана  мрежа 
~  радиолокацибннмх  станции  мре¬ 
жа  на  радиолокациояни  станции 
~  радиосв  зи  мрежа  за  радиовръзка 

радиотрансляцибнная  вж.  сеть 
проводного  радиовещания 
~ ,  районная  районна  мрежа 

распределйтельная  разпредели¬ 
телна  мрежа 

~  связи  свързочна  мрежа 

~  с  заземляющими  дугогасящими 
катушками,  злектрйческая  ком¬ 
пенсирана  електрическа  мрежа  със 
заземителни  дъгогасящи  бобини 

~  с  изолйрованной  нейтралью  мре¬ 
жа  с  изолирана  неутрална  точка 
силовая  силова  мрежа 

Д8  Руско-български  електротехнически  речник 


_ ОКА 

елбжно-з  мкнутая  преплетена 
мрежа 

телевизибнная  ретрансляцион- 

ная  телевизионна  ретранслацион- 
па  мрежа 

~,  телеграфная  общественная  теле¬ 
графна  обществена  мрежа 
телефбнная  телефонна  мрежа 
тяговая  електротранспортна 
мрежа 

зквивалентная  еквивалентна  мре¬ 
жа 

злектрйческая  електрическа  мре¬ 
жа 

~  злектрйческой  тяги  електротрак- 
ционна  мрежа 

злектрораспределйтельная  елек¬ 
троразпределителна  мрежа 
сечение  с  сечение,  профил,  разрез 
~  базм  сечение  на  основа 
~  возбуждения  сечение  на  възбуж¬ 
дане 

геометрйческое  поперечное  гео¬ 
метрично  напречно  сечение 
~  дедекйндово  мат.  Дедекиндово 
сечение 

золотбе  златно  сечение 
~  ионизации  сечение  на  йоиизация 
нормальное  нормално  сечение 
~  перезарядки  сечение  на  преза¬ 
реждане 

~  поглощения  сечение  на  поглъ¬ 
щане 

поперечное  напречно  сечение, 
напречен  разрез 

~  прбвода  сечение  на  проводник 
~  проводника,  проходнбе  проходно 
сечение  на  проводник 
~  прбволоки  сечение  на  жица 
продбльное  надлъжно  сечение, 
надлъжен  разрез 
зкономйческое  икономично  се¬ 
чение 

зффектйвное  ефективно  сечение 
зффектйвное  поперечное  ефек¬ 
тивно  напречно  сечение 
ежатие  с  1.  свиване  2.  натиск  3.  стес¬ 
няване 

~  диапазона  свиване  [стесняване] 
на  диапазон 

~  диапазона  грбмкости  стесняване 
на  динамичния  диапазон 

~  динамйческого  диапазона  вж. 
ежатие  диапазона  грбмкости 


ежи 
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~  изображения  свиване  [стесняване] 
на  изображение 

~  ймпульсов  стесняване  на  импулси 
~  плазми  свиване  на  плазма 
~  полоси  •  пропускания  стесняване 
на  пропускателна  лента 
~  речевбго  спектра  стесняване  на 
говоримия  спектър 
~  спектра  стесняване  на  спектър 
~  черното  тлв.  свиване  на  черното 
(тъмното  петно) 

~  скали  полутонов  стесняване  на 
скалата  на  полутоновете 
ежижение  с  втечняване 
~  газов  втечняване  на  газове 
сжимаемость  ж  свиваемост 
ежиматель  м  свивател 
~  сигналов  свивател  на  сигнали 
ежиматель-раеширнтель  м  свивател- 
разширител 

сигнал  м  сигнал,  знак  (вж.  също 

сигнали) 

аварййний  авариен  сигнал 
акустйческий  вж.  сигнбл,  зву¬ 
ково# 

~ ,  амплнтудно-модулйрованнмй  ам- 
ллитудно-модулиран  сигнал 
аналитйческий  аналитичен  сиг¬ 
нал 

~,  аналогов  ми  аналогов  сигнал 
апериодйческий  акспоненциаль- 

яий  експоненциален  апериодичен 
сигнал 

ахроматйческий  вж.  сигнал, 
черно- бел  мй 

—  бедствия  сигнал  за  бедствие, 
505-сигнал 

бинарнмй  вж.  сигнал,  двойчний 
блокировочний  вж.  сигнйл,  бло- 
кйрующиб 

— ,  блокйрующий  блокиращ  сигнал 
~,  ведущин  водещ  сигнал 

видеочастотний  видеочестотеи 
сигнал 

внзуальнин  визуален  сигнал 
возбуждающий  възбуждащ  сиг¬ 
нал 

восстанбвленний  възстановен 
сигнал 

~ ,  время-ймпудьснмй  време-импул- 
сен  сигнал 

встречнмй  насрещен  сигнал 
входной  входен  енгнад 


входной  синусоидальний  входен 
синусоиден  сигнал 
^  в  цифровбй  форме  сигнал  в  ци¬ 
фров  вид 

визова  повиквателен  сигнал 
високочастотний  високочесто¬ 
тен  сигнал 

вмходнбй  изходен  сигнал 
гармонйческий  хармоничен  сиг¬ 
нал 

гасящ  и  й  гасящ  сигнал 
~  гашения  еж.  сигнйл,  гасящи» 
~  гетеродйна  сигнал  на  хетеродина, 
хетеродинен  сигнал 
гидроакустйческий  хидроакусти¬ 
чен  сигнал 

~  главной  обратной  связи  сигнал 
на  главна  обратна  връзка 
—  гот овности  тлф.  сигнал  «готов¬ 
ност» 

~  готовности  к  наббру  номера  аку- 
стически  сигнал  «избирай»  (за 
избиране  на  телефонен  номер ) 
групповой  групов  сигнал 
двойчний  двоичен  [бинарен] 
сигнал 

двухпозицибнний  двупозицио- 
нен  сигнал 

двухполбений  двулентов  сигнал 
декоднрованний  декодиран  сиг¬ 
нал 

демодулйрованнмй  демодулиран 
сигнал 

детектйрованний  детектиран  сиг¬ 
нал 

— ,  детерминйрованний  детермини¬ 
ран  сигнал 

дискретнмй  дискретен  [цифров] 
сигнал 

задержанний  задържан  (закъс¬ 
нял)  сигнал 

~  занятия,  транзйтний  транзитен 
сигнал  за  заетост 

~  «за  н  ято»  тлф.  сигнал  «заето» 
~  за ня тост и  еж.  сигнал  «занято» 
запаздивающий  отраженний  за¬ 
късняващ  отразен  сигнал 
запирающий  спиращ  [запушващ] 
сигнал 

~  записи  сигнал  9а  запис 
~  запрбта  сигнал  за  забрана 
~  запрбса  сигнал  за  запитване 
/V  звукоабго  сопровождения  сигнал 
за  звуков  съпровод 
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звуковой  звуков  [акустичен] 
сигнал 

зондйрующий  сондиращ  сигнал 
з^ммернмй  зумерен  сигнал 
из  вести  тел  ьньгй  нзвестителен 

сигнал 

измерител ьнь1Й  измервателен 
сигнал 

— •  изображения  сигнал  на  изображе¬ 
ние 

изображения,  полньш  пълен  сиг¬ 
нал  на  изображение 
ймпульсний  импулсен  сигнал 
~  информации,  акустйческий  аку¬ 
стичен  информационен  сигнал 
информационний  информацио¬ 
нен  сигнал 

искаженний  изкривен  сигнал 
искусственньш  отраженнмй  из¬ 
куствен  отразен  сигнал 
исполнйтельний  изпълнителен 
сигнал 

~  исправления  ошйбки  сигнал  за 
поправка  на  грешка 
испитательний  пробен  сигнал 
~ ,  кадров Ь1Й  гасящ  и  й  сигнал  за 
гассне  на  кадри 

кадров  и  й  синхронизйрующий 

сигнал  за  синхронизация  на  кадри 
калибрационннй  калибрационен 
сигнал 

калиброванний  калиброван  сиг¬ 
нал 

калибровочний  вж.  сигнал,  ка- 
либрационньш 

квазигармонйческий  квазихар- 
моничен  сигнал 

квантованний  квантован  сигнал 
когерентньш  кохерентен  сигнал 
— код!  юваннии  кодиран  сигнал 

КОДОВБ1Й  КОДОВ  СИГИЗЛ 

— команди  и й  команден  сигнал 
~  компенсации  сигнал  за  компен¬ 
сация 

компенсации  черного  лятна  сиг¬ 
нал  за  компенсация  на  черното 
потно 

— ,  компенсйрующий  компенсиращ 
сигнал 

контрольньш  контролен  сигнал 
—  контрола  визова  контролен  по¬ 
виквателен  сигнал 
корректнрующий  компенсацио¬ 
нен  [коригиращ!  сигнал 


_ сиг 

~  коррекции  вж.  сигнал,  коррек- 
тйрующий 

~  коррекции  темного  лятна  вж. 
сигнал  компенсации  черного  лятна 
кратковременни#  кратковреме¬ 
нен  сигнал 

ложнмй  лъжлив  [фалшив]  сиг¬ 
нал 

~ ,  максимальний  максимален  сиг¬ 
нал 

маркери  ий  маркировъчен  сигнал 
~  маяка  сигнал  на  фар 

мешающий  шумов  [смущаващ, 
пречещ)  сигнал 

~ ,  мешающий  отраженнмй  отра¬ 
зен  смущаващ  сигнал 
миним  льнмй  минимален  сигнал 
многоканальнмй  многоканален 
сигнал 

многократно  отраженнмй  много¬ 
кратно  отразен  сигнал 
многократни#  многократен  сиг¬ 
нал 

многочастотний  многочестотен 
сигнал 

модул:  рованний  модулиран  сиг¬ 
нал 

модулйрующий  модулиращ  сиг¬ 
нал 

~ ,  монохроматйческнй  монохрома- 
тичен  сигнал 

~  набора  номера,  оконечний  вж. 

сигнал  установления  соединения 
~  наведени ьш  насочен  сигнал 
~  на  входе  вж.  сигнал,  входной 
~  на  вмходе  вж.  сигнал,  виходной 
наяальний  начален  сигнал 
негат  внмй  негативен  сигнал 
незатух;  ющий  незатихващ  сиг¬ 
нал 

неискаженний  неизкривен  сиг¬ 
нал 

некодйрованнмй  некодиран  сиг¬ 
нал 

~ ,  непернод  ческий  непериодичен 
сигнал 

непрер  внмй  непрекъснат  сиг¬ 
нал 

неразлич  мий  неразличим  сиг¬ 
нал 

нестационарний  нестационарен 
енгнал 

~  несущей"  част от и  енгнал  на  но¬ 
сеща  честота 
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неустановйвшийся  неустановен 
сигнал 

низкочастотний  иискочестотен 
снгнал 

нйзкой  частотм  вж .  сигнал, 
низкочастотньш 
нормльнмй  нормален  сигнал 
нулевой  нулев  сигнал 
обобщеннмй  обобщен  сигнал 
~  обратной  связи  сигнал  на  обрат¬ 
на  връзка 

— ,  обратими  обратен  сигнал 
~ ,  объектнмй  обектен  сигнал 

огранйченнмй  ограничен  сигнал 
одноканальнмй  едноканален  сиг¬ 
нал 

однополоснмй  еднолентоп  сигнал 
одночастотнмй  моночестотен  сиг¬ 
нал 

~  оповещения  сигнал  за  известя¬ 
ване 

~  опознавания  опознавателен  сиг¬ 
нал 

— ,  опорни  й  опорен  сигнал 
~  опроса  четящ  сигнал,  сигнал  за 
опипване 

оптйческий  оптичен  сигнал 
~  освобождения  сигнал  за  осво¬ 
бождаване  (на  съоръженията ) 

~  остановки  сигнал  за  спиране 
~  ответа  станции  сигнал  за  отго¬ 
варяне  на  централа 
ответи мй  сигнал  за  отговор 
— ,  отключающий  изключващ  сигнал 
отраженнмй  отразен  сигнал 
оцифр  ванньш  цифров  [дискре¬ 
тен]  сигнал 

~  ошйбки  сигнал  за  грешка 
паразйтнмй  паразитен  сигнал 
~  паузи  сигнал  за  пауза 

первйчнмй  първичен  сигнал 
~  перен»  са  сигнал  на  преноса 
переходнмй  преходен  сигнал 
периодйческий  периодичен  сиг¬ 
нал 

~  пилообр  зной  форми  вж.  сигнал, 
пилообразнмй 

~ ,  пилообразнмй  трионообразен 
сигнал 

побочимй  страничен  сигнал 
~  повреждения  сигнал  за  повреда 
повторякпцийся  повтарящ  се 
сигнал 

подводйммй  подаван  сигнал 


^  подкачки  сигнал  за  напомпване 
подключения  сигнал  за  преду¬ 
преждение  на  паралелно  включ¬ 
ване  (за  подслушване  на  разговор) 
пожарнмй  сигнал  за  пожар 
позитйвнмй  позитивен  сигнал 
позмвной  повиквателен  сигнал 
полезньш  полезен  сигнал 
/—,  пол  ний  синхронизйрующий  пъ¬ 
лен  синхронизиращ  сигнал 
/— ,  полний  телевизнонний  пълен 
телевизионен  сигнал 
/— ,  полний  цветовой  пълен  цветен 
сигнал 

помехи  сигнал  за  смущения 
пороговьш  прагов  сигнал 
✓х-'  посадки  сигнал  за  кацане 

постоянното  уровня  сигнал  за 
постоянно  ниво 

постоя нньш  постоянен  сигнал 
лредварйтельнмй  предварителен 
сигнал 

предупредйтельнмй  предупреди¬ 
телен  снгнал 

приним  еммй  приемен  сигнал 
прйнятмй  приет  сигнал 
^  пробела  сигнал  за  пропуск 
~  промежуточной  частотм  сигнал? 

за  междинна  честота 
~,  пространственнмй  пространст¬ 
вен  сигнал 

прямой  прав  [директен]  сигнал 
~  прямоугольной  форми  сигнал  с 
правоъгълна  форма 
~ ,  прямоугольний  правоъгълен  сиг¬ 
нал 

псевдослучайни#  псевдослучаен 
сигнал 

,  пусковой  пусков  сигнал,  сигнал 
за  пускане 

радиолокационнмй  раднолока- 
ционен  сигнал 

разностнмй  цветовой  снгнал  за 
разлика  в  цветове 

разрешающий  разрешаващ  сиг¬ 
нал 

~  разъединения  сигнал  за  разеди¬ 
няване 

~  рассогласования  сигнал  за  раз- 
съгласуване 

регенер  рованний  регенериран 
сигнал 

регулярний  редовен  сигнал 
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сверхвисокочастотний  свръхвп- 
сокочестотен  сигнал 
световой  светлинен  сигнал 
~  с  длекретньш  спектром  сигнал  с 
дискретен  спектър 

селект  рующий  селектиращ  | из¬ 
биращ!  сигнал 
сильний  силен  сигнал 
симметричнмй  симетричен  сиг¬ 
нал 

синфазний  синфазен  сигнал 

~  синхронизации  вж.  сигнал,  син¬ 
хрон  изйрующий 

синхрон  изйрующий  синхронизи¬ 
ращ  сигнал 

скачкообр  знмй  скокообразен 
сигнал 

слаб  и  й  слаб  сигнал 
~  слежения  сигнал  за  следене 
сложний  синхронизирующий 
сложен  синхронизират  сигнал 
случайния  случаен  сигнал 
сн  им  емь»й  получаван  сигнал 
~  совпадения  сигнал  за  съвпаде¬ 
ние 

~  с  огранйченним  спектром  сигнал 
с  ограничен  спектър 
~  сопровождения  сигнал  за  съпро¬ 
вождане 

~  сравнения  сигнал  за  сравнение 
стартовмй  стартов  [пусков,  на¬ 
чален]  сигнал 

статйчески  неопределен  ний  ста¬ 
тично  неопределен  сигнал 
стационарни#  стационарен  сиг¬ 
нал 

стереофонйческий  стореофоии- 
чен  сигнал 

стоповий  стопов  [спиращ]  сиг¬ 
нал 

стохастйческий  стохастичен  сиг¬ 
нал 

~,  стробйрующий  стробиращ  сиг¬ 
нал 

~  строчной  развертки,  пилообраз- 

ний  трионообразен  сигнал  за 
редова  развивка 

~  строчной  синхронизации  вж. 
сигнал,  строчний  синхрониз  рую¬ 
щий 

~ ,  строчний  синхронизйрующий 

сигнал  за  синхронизиране  на  ре¬ 
дове 


~  ступенчатой  форми  вж.  сигнал, 
ступенчатьш 

ступенчатьш  стъпаловиден  сиг¬ 
нал 

~  с  узким  спектром  сигнал  с  тесен: 
спектър 

~  счйтивания  сигнал  за  броене 
~,  тактовьш  тактов  сигнал 
~,  телевизионния  телевизионен- 
сигнал 

телеграфний  телеграфен  сигнал' 
~  телеуправления  сигнал  за  теле- 
управление 

~,  телефони ьш  телефонен  сигнал 
типовой  типов  сигнал 
~  точного  времени  сигнал  за  точно- 
време 

~  тревоги  сигнал  за  тревога 
~  треугольной  форми  сигнал  с 
триъгълна  форма 

~,  трехцветньш  трицветен  сигнал1 
узкополосний  теснолентов  сиг¬ 
нал 

ультразвуковой  ултразвуков  сиг- 
н  ал 

~  управления  вж.  сигнал,  управ- 
л  яющий 

управляющий  управляващ  сиг¬ 
нал 

уравнивающий  изравняващ  сиг¬ 
нал 

~  уровня  черного  сигнал  за  черно 
ниво 

уейленний  усилен  сигнал 
~  установления  соединения  контро¬ 
лен  сигнал  за  повикване  «свободно» 
(при  АТЦ) 

фазомодулйрованний  фазомоду- 
лиран  сигнал 

~  фикейрования  уровня  сигнал  за 
фиксиране  на  пиво 
флуктуйрующий  флуктуиращ 
сигнал 

— '  цветного  изображения,  полний 

пълен  сигнал  на  цветно  изобра¬ 
жение 

~  цветности  сигнал  за  цветност 
цветовой  цветен  сигнал 
цифровой  цифров  сигнал 
— ,  частотно-модулйрованний  че- 
стотно-модулиран  сигнал 
черно- бел  и  й  черно-бял  сигнал 

широкопол  сний  широколентов, 
сигнал 
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широко спектрЗльньш  широко- 
спектрален  сигнал 
— ,  шумовой  шумов  сигнал 

шумоподббньш  шумоподобен  сиг¬ 
нал 

електрически й  електрически  сиг¬ 
нал 

~  зталонной  частоти  сигнал  за 
еталонна  чеСтота 
еталон  ний  еталонен  сигнал 
ркостнмй  яркостен  сигнал 
сигнал-генератор  м  сигнал -генератор 
сигнализатор  м  сигнализатор  (уред 
за  сигнализиране) 
сигнализация  ж  сигнализация 
аварййная  аварийна  сигнализа¬ 
ция 

автомат)  ческая  автоматична  сиг¬ 
нализация 

занятости  вь  кодов  сигнализация 
за  заетост  на  изходи  (при  ЛТЦ) 
звуковая  звукова  [акустична] 
сигнализация 

— -,  ймпульсная  импулсна  сигнали¬ 
зация 

командная  командна  сигнализа¬ 
ция 

оптйческая  оптична  [видима] 
сигнализация 

~  переменньш  тбком  сигнализация 
с  променлив  ток 

~  положения  сигнализация  за  по¬ 
ложение 

предупред!  гельная  предупреди¬ 
телна  [предупреждаваща]  сигнали¬ 
зация 

предупреждающая  вж.  сигнали¬ 
зация,  предупредйтельная 
световая  светлинна  сигнализа¬ 
ция 

сигнализйровать  сигнализирам 
сигнальнь1Й  сигнален 
сигнали  м  мн.  сигнали 

биортогональнме  биортогонал- 
ни  сигнали 

двухкратнме  двукратни  сигнали 
коррелйрованнме  корелирани  сиг¬ 
нали 

ортогон  льнне  ортогонални  сиг¬ 
нали 

равновероятнме  равновероятни 
сигнали 

статйчески  неразличймне  ста¬ 
тично  неразличими  сигнали 


сиккатйв  м  сикатив  (ускорител  за 
изсъхване  на  съхнещи  масла) 
сила  ж  сила  ( зж .  също  сили) 

~  взаимодействия  сила  на  взаимо¬ 
действие 

--V  взаймной  индукции,  злектродвй- 
жущая  електродвижеща  сила  на 
взаимна  индукция,  електродвиже- 
що  напрежение  на  взаимна  ин¬ 
дукция 

~  витка,  злектродвйжущая  елек¬ 
трод  ви  жещо  напрежение  на  на¬ 
вивка 

внешняя  външна  сила 
внутреняя  вътрешна  сила 
возмущающая  смущаваща  сила 
гравитационная  гравитационна 
сила,  сила  на  привличане 
двйжущая  движеща  сила 
~  звука  сила  на  звук 

ймпульсная  импулсна  сила 
индуктйрованная  злектродвйжу- 
щая  индуктирана  електродвижеща 
сила;  индуктирано  елентродвиже- 
що  напрежение 

~  инерции  сила  на  инерцията,  инер¬ 
ционна  сила 

контактная  злектродвйжущая 

контактна  електродвижеща  сила; 
контактно  електродвижещо  напре¬ 
жение 

контурная  злектродвйжущая  кръ¬ 
гова  електродвижеща  сила;  кръ¬ 
гово  електродвижещо  напрежение 
кориолисова  сила  на  Кориолис 
козрцитивная  коерцитивна  [уни¬ 
щожаваща]  сила 
лбренцева  Лоренцова  сила,  сила 
на  Лоренц 

лошадйная  конска  сила 
~  магнйтного  притяжения  сила  на 
магнитно  привличане 
магнитодвйжущая  магнитодви- 

жеща  сила 

мезбнная  мезонна  сила 
наведенная  злектродвйжущая  ин¬ 
дуктирана  електродвижеща  сила; 
индуктирано  електродвижещо  на¬ 
прежение 

намагнйчивающая  намагнитваща 

сила 

обрат ная  злектродвйжущая  об¬ 
ратна  електродвижеща  сила;  об¬ 
ратно  електродвижещо  напрежение 
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отклоняющая  отклоняваща  сила 

~  отталкивания  вж.  сйла,  оттал- 
кивающая 

отталкивающая  сила  на  от¬ 
блъсква  не 

паразйтная  паразитна  сила 
переменная  променлива  сила 
переменная  во  времени,  злектро- 
двйжущая  променлива  във  вре¬ 
мето  електрод  в  ижеща  сила;  про¬ 
менливо  във  времето  електродвиже- 
що  напрежение 

переменная  злектродвйжущая 

променлива  електродвижеща  си¬ 
ла;  променливо  електродвижещо 
напрежение 
~  поля  сила  на  поле 

приведенная  вторйчяая  злектро¬ 
двйжущая  приведена  вторична 
електродвижеща  сила;  приведено 
вторично  електродвижещо  напре¬ 
жение 

~  приЗма  сила  на  приемане 

прит  гивающая  сила  на  привли¬ 
чане  (притегляне],  притегателна 
сила 

~  притяжения  вж.  сйла,  притяги- 
вающая 

противодействукнцая  противо- 
действуваща  сила,  противодейст¬ 
вие 

противозлектродвйжущая  про- 
тивоелектродвижеща  сила;  про- 
тивоелектродвижещо  напрежение 
пульейрующая  пулсираща  сила 
~,  равнодействующая  равнодейст- 
вуваща  сила 

~  самоиндукдии,  злектродвйжущая 
електродвижеща  сила  на  самоин- 
дукция;  електродвижещо  напреже¬ 
ние  на  самоиндукция 
~  свбта  светлосила,  сила  на  свет¬ 
лина 

~  сердечника  якоря,  магнитно- 
двйжущая  магнитнодвижеща  сила 
на  сърцевината  на  котвата 
синхронния  електрод  виж  у  ща  я 

синхронна  електродвижеща  сила; 
синхронно  електродвижещо  напре¬ 
жение 

тангенциальная  тангенциална 
сила 

термоздектродвйжущая  термо- 
електродвижеща  сила 


~  тока  сила  на  тока 

тормозная  спирачна  сила 
~  торможения  сила  на  спиране 
трансформаторния  злектродвй- 
жущая  трансформаторна  електро¬ 
движеща  сила;  трансформаторно- 
електродвижещо  напрежение 
~  трения  сила  на  триене 
~  трения  скольжения  сила  на  трие¬ 
не  при  плъзгане 
~  тяги  теглителна  сила,  тяга 
~  тяжести  сила  на  тежест 

удерживающая  задържаща  сила 
~  упругости  сила  на  еластичност 
ф  зная  злектродвйжущая  фазо¬ 
ва  електродвижеща  сила;  фазово- 
електродвижещо  напрежение 
~  флуктуаций,  злектродвйжущая 
електродвижеща  сила  на  флуктуа- 
ции;  електродвижещо  напрежение 
на  флуктуации 

фотозлектродвйжущая  фотоелек- 
тродвижеща  сила 
центробежния  центробежна  сила 
~ ,  центростремйтельная  центро¬ 
стремителна  сила 

~  шума,  псофометр  ческая  злек- 
тродв  жущая  псофометрична  елек¬ 
тродвижеща  сила  на  шум;  псофо- 
метрично  електродвижещо  напре¬ 
жение  на  шум 

еквивалентния  злектродвйжу¬ 
щая  еквивалентна  електродвяже- 
ща  сила;  еквивалентно  електро¬ 
движещо  напрежение 
злектродвйжущая  електродвиже¬ 
ща  сила 

злектродвйжущая  псофометрй- 
ческая  електродвижеща  псофо¬ 
метрична  сила 

злектродинамйческая  електроди- 
намична  сила 

злектростатйческая  електроста¬ 
тична  сила 

~  якоря,  поперечная  магнитодвй- 
жущая  напречна  магнитодвиже- 
ща  сила  на  котва 

~  якоря,  продольная  магнитодвй- 
жущая  надлъжна  магнитодвижеща 
сила  на  котва 

~  ярма,  магнитодвйжущая  магни¬ 
тодвижеща  сила  на  ярем 
силикагель  м  силикагел 
силикон  м  силикон 
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силйт  м  силят,  силициев  карбид 
•сили  ж  мн.  сили 

кон сервативнне  консервативни 
сили 

под  ъсмнне  подемни  сили 
пондеромоторнме  пондеромо- 
тории  сили 

~ ,  реактйвньге  реактивни  сили 
~  связи  сили  на  връзка 
ядернме  ядрени  сили 
-сильфон  м  силфон 
символ  м  символ 

графйческий  графичен  символ 
ДВОИЧНЬШ  двоичен  символ 
информационния  информацио¬ 
нен  символ 
КОДОВ Ь1Й  кодов  символ 
контрольнмй  контролен  символ 
логйческий  логичен  символ 
оптйческий  оптичен  символ 
проверочнътй  проверочен  символ 
~  разъединйтелей  символ  на  раз¬ 
единители 

цифров  |й  цифров  символ 
сйменс  м  сименс  (единица  за  кондук- 
тивност  ) 

симметризация  ж  симстризация 
симметрия  ж  Симетрия 

аксиальная  аксиална  симетрия 
зеркальная  огледална  симетрия 
осевая  осова  симетрия 
пространственная  пространст¬ 
вена  симетрия 

симплекс  м  симплекс,  еднопосочна 
връзка 

еймплекеньш  симплексен,  еднопо¬ 
сочен 

синтез  м  синтез 

апертурнмй  алертурен  синтез 
(на  антени) 

~  изображения  синтез  на  образ 
синтезатор  м  синтезатор 

гармонйческий  хармоничен  син¬ 
тезатор 

~  оптималъннх  систем  синтезатор 
на  оптимални  системи 
~  речи  синтезатор  на  реч 
~  сигналов  синтезатор  на  сигнали 
— '  частотм  синтезатор  на  честота 
сйнус-гальванометр  м  синус-галва- 
нометър 

синусоида  ж  синусоида 

затухакнцая  затихваща  сину¬ 
соида 


синусоидальньж  синусоидален 
синфазность  ж  синфазиост 
синфазньж  синфазен,  във  фаза 
синхрогенератор  м  синхрогенератор 
синхродетектор  м  синхродетектор, 
синхронизиращ  детектор 
синхроймпульс м  синхронизиращ  им¬ 
пулс 

кадров  ьж  кадров  синхронизиращ 
импулс 

строчнмй  редов  синхронизиращ 
импулс 

синхронасадка  ж  наставка  за  син¬ 
хронизиране 

синхронизатор  м  синхронизатор 
синхронизация  ж  синхронизация; 
синхронизиране 

автоматйческая  автоматична  син¬ 
хронизация 

автономная  самостоятелна  [ав¬ 
тономна!  синхронизация 
автономно-принудйтельная  са¬ 
мостоятелно-принудителна  син¬ 
хронизация 

внешпяя  външна  синхронизация 
внутренняя  вътрешна  синхро¬ 
низация 

~  генератора  синхронизация  на 
генератор 

грубая  груба  синхронизация 
дистанционная  дистанционна 
синхронизация 

~,  завйсимая  зависима  синхрони¬ 
зация 

~  изображения  синхронизация  на 
изображение 

ймпульсная  импулсна  синхрони¬ 
зация 

инерционная  инерционна  син¬ 
хронизация 

кадровая  кадрова  синхрониза¬ 
ция 

~  кадровой  развертки  вж.  синхро¬ 
низация,  кадровая 
косвенная  косвена  синхрониза¬ 
ция 

незавйсимая  независима  син¬ 
хронизация 

непосредственная  непосредстве¬ 
на  синхронизация 
принудйтельная  принудителна 
синхронизация 

~  развертки  синхронизация  на  раз¬ 
вивка 
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~  с  внешним  истбчником  синхрони¬ 
зация  с  външен  източник 

сетевая  синхронизация  с  мре¬ 
жата  (с  честота  50  Нг) 

~  с  кварцевьгм  генератором  синхро¬ 
низация  с  кварцов  генератор 
~  с  сетью  вж .  синхронизация,  се¬ 
тевая 

стартстбпная  старт-стоп  на  син¬ 
хронизация 

стрбчная  вж.  синхронизация 
~  стрбчной  развсртки  синхрониза¬ 
ция  на  развивката  на  редове 
точная  точна  синхронизация 
фазовая  фазова  синхронизация 
—  цветов  синхронизация  па  цветове 
синхронизйрованнмн  синхронизиран 
синхронизйровать  синхронизирам 
синхронизйрующий  синхронизиращ 
синхронйзм  м  синхронизъм,  сии- 
хронност,  сдновременност 
синхронность  ж  вж.  синхронйзм 
синхрбшшй  синхронен 

СИНХрОНОСКОГГ  М  СИНХрО}!ОСКОП 

синхросигнал  м  синхросигнал 
синхронотрон  м  синхротрон 
сннхрофазотрон  м  синхрофазотрои 
синхроциклотрбн  л/  синхроциклотроп 
сирена  ж  сирена 

звуковая  звукова  сирена 
ультразвуковая  ултразвукова  си¬ 
рена 

злектрйческая  електрическа  си¬ 
рена 

система  ж  система 

автоколеб  тельная  автоколсба- 
телпа  система 

автоматйческая  автоматична  си¬ 
стема 

автоматйческая  информацибн- 

ная  автоматична  информадионно- 
гърсеща  система 

~  автоматическото  контрбля  систе¬ 
ма  за  автоматичен  контрол 
~  автоматйческого  регулйрования 

система  за  автоматично  регули¬ 
ране 

~  автоматйческого  регулйрования, 
автономная  автономна  система 
за  автоматично  реглиране 
~  автоматйческого  регулйрования, 
взаимосвязанная  взаимносвърза- 
на  система  за  автоматично  регу¬ 
лиране 


~  автоматйческого  регулйрования, 
дискретная  дискретна  система  за 
автоматично  регулиране 
—  автоматйческого  регулйрования, 
многоконтурная  многоконтурна 
система  за  автоматично  регули¬ 
ране 

~  автоматйческого  регулйрования, 
многосвязная  миогосвързана  си¬ 
стема  за  автоматично  регулиране 
~  автоматйческого  регулйрования 
с  запаздмванием  система  за  авто¬ 
матично  регулиране  със  закъсне¬ 
ние 

~  автоматйческого  управления,  зам- 
кнутая  затворена  система  за  ав¬ 
томатично  управление 
~  автоматйческого  управления,  про¬ 
ми  шленная  промишлена  система- 
за  автоматично  регулиране 
~  автоматйческого  управления,  ра- 
зомкнутая  отворена  система  за 
автоматично  управление 
~  автоматйческого  управления,  ци- 
фровая  цифрова  система  за  авто¬ 
матично  управление 
~  автоматйческой  регулировки  уси¬ 
ления  система  за  автоматично  ре¬ 
гулиране  на  усилване 
~  автоматйческой  стабилизации  си¬ 
стема  за  автоматична  стабилизация! 
автономная  автономна  система 
автономная  радионавигацибн- 
ная  автономна  радионавигацион- 
на  система 

~  автонбмной  навигации  система) 
за  автономна  навигация 
адаптйвная  адаптивна  система- 
адрес  на  я  ассоциатйвная  адресна- 
асоциативна  система 
акустйческая  акустична  система 
акустйческая  фокуейрующая 
акустична  фокусираща  система 
антенная  антенна  система 

асимметрйчная  асиметрична  си¬ 
стема 

астатйческая  астатична  система 

,  астоинерци  льная  астроинерци- 
ална  система 

~  АТС  система  АТЦ  ( автоматична ;• 
телефонна  централа) 

~  АТС,  координатная  координатна 
система  АТЦ 
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~  АТС,  машйнная  машинна  систе¬ 
ма  АТЦ 

— -  АТС,  релейная  релейна  система 
АТЦ 

~  Е$К  кроспойнт-система  АТЦ 
~ ,  бйзнсная  базисна  система 
~  Баттерворта  система  «Бътърворт» 
Бътървортова  система 
— безмнерцибнная  безинерционна 
система 

~ ,  беспоисковая  самонастраиваю- 
щаяся  саморегулираща  система 
без  търсене 

бинарная  бинарна  [двоична]  си¬ 
стема 

биполярная  биполярна  система 
блокировки  блокировъчна  уредба 
~~  бис  трая  бърза  система  (на  об¬ 
служване  при  създаване  на  теле¬ 
фонна  връзка) 

вакуумная  вакуумна  система 
Вард-Леонарда  Вард-Леонардова 
система 

— •,  восстанавливаемая  възстановляе- 
ма  система 

— время-ймпульсная  времеимпулс- 
иа  система 

— ■,  время-ймлульсная  телеизмери- 
тельная  времеимпулсна  телеиз- 
мервателна  система 
вторйчная  радиолокационная 
вторична  радиолокационна  система 
вторйчной  радиолокация  втори¬ 
чен  радар 

~~  второто  пор  дка  система  от  втори 
ред 

визова  по  радио  система  за  по¬ 
викване  по  радио 
високочаст  тного  телефон]  ро- 
вания  високочестотна  телефонна 
система 

— ■  вучислений  изчислителна  систе¬ 
ма 

—  Гаусса  мат.  Гаусова  система 

~  генератор-двигател ь  система  ге¬ 
нератор-двигател 

гиперболйческая  хиперболична 
система 

гиперболйческая  радионавига- 
цибнная  хиперболична  радиона- 
вигацнонна  система 

гребе нча тая  замедляющая  гре¬ 
беновидна  закъснителна  система 


~  д  льней  радионавигация  система 
за  далечна  радионавигация 
~  далькей  связи  далекосъобщител¬ 
на  система 

~  «два  прбвода—  земля»  трилровод- 
на  система  със  заземен  нулев  про¬ 
водник 

~ ,  двойчная  вж.  система,  бинйрная 
двойчно-десят  чная  двоично-де¬ 
сетична  система 

двухполбсная  двулентова  си¬ 
стема 

двухфазная  двуфазна  система 
~ ,  десятйчная  десетична  система 
динамйческая  динамична  система 
~ •,  дискретная  дискретна  система 
дискретно-непреривная  дискрет¬ 
но-непрекъсната  система 
~  диспетчерского  управления  систе¬ 
ма  за  диспечерско  управление 
~ ,  дистанциометрйческая  радиона- 
вигацибнная  дистанциометрична 
радионавигационна  система 
~  дистанцибнного  питания  система 
за  дистанционно  захранване 
~  дистанцибнного  управления  си¬ 
стема  за  дистанционно  управление 
—  дл  я  обработки  дан  ни  х  система  за 
обработка  на  данни 
~  для  обработки  информации  си¬ 
стема  за  обработка  на  информации 
дбплеровская  радиолокационная 
Доплерова  радиолокационна  систе¬ 
ма 

~  дуального  управления  система  с 
двойнствено  управление 
дугогасящая  дъгогасяща  система 
~  единйц  система  [на,  от]  единици 
~  единйц  СГС  система  СГС  (абсо¬ 
лютна  система  на  единици ) 

~  единйц  МКСА  система  МКСА 
( Метър-  Килограм  -  Секунда  -  Ам- 
пер) 

~  единйц,  междунарбдная  междуна¬ 
родна  система  на  единици 
~  единйц,  технйческая  техническа 

система  ма  (измервателни)  еди¬ 
ници 

замедляющая  забавяща  [закъс- 
нмтелна|  система 
замедляющая  гребенчатая  гре¬ 
беновидна  закъснителна  система 
замедл  ющаяся  спиральная  спи¬ 
рална  закъснителна  система 
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замкнутая  затворена  система 
запоминающая  матричная  за¬ 
помняща  матрична  система 
~  зеркальной  развертки  система  за 
огледална  развивка 
идеална  [рова н на я  идеализирана 
система 

избирательная  избирателна  [се¬ 
лективна]  система 
~  измер  ний  вж.  система,  измери- 
тельная 

измер?  теяьная  измервателна  си¬ 
стема 

ймпульсиая  импулсна  система 
ймпульсиая  замкнутая  затворе¬ 
на  импулсна  система 
ймпульсиая  замкнутая  взаимо- 
связанная  взаим несвързана  за¬ 

творена  система 

ймпульсиая  замкнутая  двухфаз- 

ная  двуфазна  затворена  импулсна 
система 

ймпульсиая  замкнутая  оптималь- 

ная  оптимална  затворена  импулсна 
система 

ймпульсиая  многокан альная  мно¬ 
гоканална  импулсна  система 
~ ,  ймпульсиая  многоконтурная 

многоконтурна  импулсна  система 
~ ,  ймпульсиая  многосвязная  миого- 
свързана  импулсна  система 
ймпульсиая  оптимальная  опти¬ 
мална  импулсна  система 
ймпульсиая  радионавигацион- 

ная  радионавигационна  импулсна 
система 

~,  ймпульсиая  разомкнутая  отво¬ 
рена  импулсна  система 
ймпульсиая  телеметрйческая  те- 
леметрична  импулсна  система 
индукционно- в м прям  лтельная  ин¬ 
дукционно-изправителна  система 
информационна я  информацион¬ 
на  система 

информаци  нно-лоп меская  ин¬ 

формационно-логическа  система 
информационно- поисковая  ин- 
формационно-търсеща  система 
информационно- поисковая  аб¬ 
страктния  информационно-търсе- 
ща  абстрактна  система 
информационно-поисковая  авто- 
матйческая  йнформационно-тър- 
сеща  автоматична  система 


информационно-поисковая  ин- 
вертйрованная  информационно- 

търсеща  инвергирана  система 
информационно-поисковая  пер- 
фокартная  информационно-тър- 
сеща  перфокартна  система 
иеходная  изходна  система 
,  каскадная  каскадна  система 
квазигармон  ческая  квазихармо- 
нична  система 

квазилин ейная  квазилинейна  си¬ 
стема 

квантованная  квантована  систе¬ 
ма 

квантовая  квантова  система 
кибернетйческая  кибернетична 

система 

классйческая  класическа  [не- 
квантована]  система 
~  кодйрования  система  за  кодирано 
~  кодирования,  неарифмстнческая 
неаригметична  система  за  коди¬ 
ране 

~  кодирования,  биноминальная  би- 

номинална  система  за  кодирано 
кодовая  кодова  система 
~  кодо- ймпульсиая  телеизмерйтель- 
ная  кодо-импулсна  телеизмерва- 
телна  система 

колебательная  трептяща  система 
~  команд  система  за  команди 

комбинйрованная  комбинирана 

система 

компенсационная  токовая  ком¬ 
пенсационна  токова  система 
консерватйвная  консервативна 

система 

~  координат  координатна  система 
~  космйческой  связи  система  за  кос¬ 
мическа  връзка 

круговая  радионавигационна» 

кръгова  радионавигационна  си¬ 
стема 

—  Лехера  система  Лехер 

лннейная  линейна  система 

~  Лоран,  рад ионавигационная  ра- 

дионапигационна  система  Лоран 
магнйтная  магнитна  система 

~  магнитни  х  потоков  система  нз 
магнитни  потоци 
машйнная  машинна  система 

метрйческая  метрична  система? 
механйческая  механична  система 
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минимально-ф  зовая  минимал¬ 
но-фазова  система  (за  минимално 
фазово  изместване) 
многокан;  льная  многоканална 
система 

многокбнтурная  многокръгова 
система 

— •,  многополосная  многолентова  си¬ 
стема 

много уровневая  система  за  мно¬ 
го  нива 

многофазная  многофазна  систе¬ 
ма 

многочаетбтная  многочестотна 
система 

~  наведения  система  за  насочване 

~  наведения,  инерциальная  инерци¬ 
онна  система  за  насочване 
наведения  по  лучу  система  за  на¬ 
сочване  по  лъчев  сноп 

навигацибнная  навигационна 

система 

напряж  ний,  симметрйчная  си¬ 
метрична  система  на  напрежения 
неавтономная  неавтономна  си¬ 
стема 

неавтономная  радионавигацибн- 

ная  неавтономна  радионавигаци- 
онна  система 

нентральная  неутрална  система 
•->* ,  неколебательная  неколебателна 
система 

нелинейная  нелинейна  система 
нелинейная  оптимальная  нели¬ 
нейна  оптимална  система 
— > ,  нелинейная  фильтрйрующая  фил¬ 
трираща  нелинейна  система 
немедленная  незабавна  система 
кепрерг  вная  непрекъсната  систе¬ 
ма 

непрерь!Вного  регулйрования  си¬ 
стема  за  непрекъснато  регулиране 
непрямбго  действия  система  с 
индиректно  действие 
несимметрйчная  несиметрична 
система 

неустбйчивая  неустойчива  систе¬ 
ма 

номери  я  адресная  номерна  ад¬ 
ресна  система 

—  нулевбй  последовательности  си¬ 
стема  с  нулева  последователност 


~  нумерации  система  на  номерация 
~  обработки  система  за  обработка 
~ ,  обучаемая  обучаема  система 
обучающая  обучаваща  система 
однокбнтурная  едноконтурна  см¬ 
етем  а 

однополбеная  еднолентова  си¬ 
стема 

однофазная  еднофазна  система 
~  опознавания,  автонбмная  авто¬ 
номна  система  за  опознаване 
~  опознавания,  неавтономная  неав¬ 
тономна  система  за  опознаване 
оптимальная  оптимална  система 
оптйческая  оптична  система 
~  откачки  система  на  изпомпване 
отклоняющая  отклоняваща  си- 
стема 

отклоняющая  магнйтная  откло¬ 
няваща  .магнитна  система 
~  охлаждения  охладителна  система 
~  бчень  легкой  пупиниз  цни  систе¬ 
ма  на  много  лека  луиинизация 
~  памяти  система  на  памет 
~  памяти,  многоступенчатая  мио- 
гостепенна  система  на  памет 
паралл  льная  одноцветная  едно¬ 
цветна  паралелна  система 
пеленгацибнная  пеленгаторна 
система 

первйчная  радиолокация нная 

първична  радиолокационна  систе¬ 
ма 

~  первого  порядка  система  от  първи 
ред 

~  передачи  даннмх  система  за  пре¬ 
даване  на  данни 

~  передачи  показаний  на  расстоя- 

ние  система  за  предаване  на  пока¬ 
зания  на  разстояние 
~  передачи  с  постоянной  скбростью 
система  за  предаване  с  постоянна 
скорост 

~  передачи,  зталбнная  еталонна 
система  за  предаване 

передающая  предаваща  система 

~  переменного  тока,  чаетбтная 

честотна  система  с  променлив  ток 

~  питания  топливом  система  за 
подхранване  с  гориво 

пиевматйческая  пневматична  си¬ 
стема 

— ,  позиционная  позиционна  система 
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полуавтомат  мческая  полуавто¬ 
матична  система 
— ,  полюсная  полюсна  система 

полюсная  разнополярная  разно- 
полярна  полюсна  система 
полюсная  униполярная  унипо- 
лярна  полюсна  система 
полярния  радионавигационная 
полярна  радионавигационна  си¬ 
стема 

~ последовател ьная  трехцветная 
последователна  трицветна  система 
лотенциометрйческая  телеизмер- 
ватслна  система  за  напрежение 
преобразовательная  преобра- 
зувателна  система 
прермвистая  система  с  прекъс¬ 
ване 

прер!  вистого  регулйрования  си¬ 
стема  с  прекъснато  регулиране 
~  проводников,  замкнутая  на  себя 
затворена  система  от  проводтщи 
~  программного  регулйрования  си¬ 
стема  за  програмно  регулиране 
проекционная  прожекционна  си¬ 
стема 

~  прямото  регулйрования  система 
за  директно  регулиране 
псевдолин  йная  псевдолннсйна 
система 

~ ,  радиальная  радионавигационная 

радиална  радионавигационна  си¬ 
стема 

радиально-круговая  радионави¬ 
гационная  радиално-кръгова 

радионавигационна  система 
~ ,  радиолокационная  радиолока- 
цио1м  а  система 

радиорелейния  радиорелейна  си¬ 
стема 

радиотелеизмерйтельная  радио- 
тел  е  и  з  м  е  р  в  ат  е  л  н  а  с  и  ст  см  а 
разомкнутая  отворена  система 
,  распознающая  разпознаваща  си¬ 
стема 

~  регулйрования  система  за  регу- 
л и раи е 

~  регулйрования,  замкнутая  затво¬ 
рена  система  за  регулиране 

регулйрования,  изодромная  изо- 
дромиа  система  за  регулиране 

~  регулйрования,  ймлульсная  им¬ 
пулсна  система  за  регулиране 


сис 


~  регулйрования,  каскадния  кас¬ 
кадна  система  за  регулиране 
~  регулйрования,  многокомпонент- 

ная  многокомпонентна  система  за 
регулиране 

~  регулйрования,  многопозииион- 

ная  многопозиционна  система  за 
регулиране 

~  регулйрования  нескольких  велп- 

чйн  система  за  регулиране  на  ня¬ 
колко  величини 

~  регулйрования,  разомкнутая  от¬ 
ворена  система  за  регулиране 
~  регулйрования,  релейния  релей¬ 
на  система  за  регулиране 
~  регулйрования,  типовая  типова 
система  за  регулиране 
регулйрующая  регулираща  си¬ 
стема 

релейная  следящая  следяща  ре¬ 
лейна  система 

релейная  следящая,  безмомент- 

ная  безмоментна  релейна  следяща 
систем а 

~ ,  релейно-кон'  чтная  следящая 

релейно-контактна  следяща  систе¬ 
ма 

ручная  ръчна  система 
самонастраивающаяся  самона- 
стройваща  се  система 
самообуч  ющаяся  самообучава- 
ща  се  система 

~  самоприспосабливающаяся  само- 
приспособяваща  се  система 
~  сборнмх  шин,  секционйрованная 
секционирана  шинна  система 
~  связи  система  за  връзка 
~  связи,  дискретния  дискретна 

съобщителна  система 
~  связи,  многоканальная  многока¬ 
нална  система  за  връзка 
~  связи,  непрерь1вная  непрекъсна¬ 
та  система  за  съобщения 
~  связи,  смешанная  смесена  систе¬ 
ма  за  съобщения 

~  с  демпфйрованием  система  с 

демпфиране 

семиотйческая  семпотична  си¬ 
стема 

сенситометрйческая  сензитомст- 
рична  система 

~  сигнализации,  двухчастотная  дву- 
чсстотна  система  за  сигнализация 
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~  сигнализации,  одночастотнац  ед- 

ночестотна  система  за  сигнализа- 
ция 

~  сил  система  от  сили 
~,  симметрйчная  симетрична  систе¬ 
ма 

~  с симметрйчной  базой,  тройчная 

троична  система  със  симетрична 
база 

синхрбнно-след  щая  снихрон- 
но-следяща  система 
сканйрующая  сканираща  система 
скоростная  следящая  скоростно 
следяща  система 
следящая  следяща  система 
следящая  дифференциальная  ди¬ 
ференциална  следяща  система 
следящая,  механйческая  меха¬ 
нична  следяща  система 
следящая  многокбнтурная  мно- 
гоконтурна  следяща  система 
~,  следящая  позиционная  позицион- 
носледяща  система 
~  снеж  ния  за  ракетами  система  за 
следене  иа  ракети 
~  слепой  посадки  система  за  сляпо 
кацане 

~  с  магнйтнмм  панцирем,  откло- 
няющая  отклоняваща  система  с 
магнитен  екран 

~  со  многими  степенями  свободи 

система  с  много  степени  на  сво¬ 
бода 

~  с  нелин  йньши  злементами  си¬ 
стема  с  нелинейни  елементи 
~  с  неотрииательной  базой,  тройч¬ 
ная  троична  система  с  неотрица- 
телна  база 

~  с  неполож!  гельной  базой,  тройч¬ 
ная  троична  система  с  неположи- 
телна  база 

~  с  ограннчением  по  входу  и  ви- 
ходу  система  с  ограничение  на 
входа  и  изхода 

~  с  одной  степенью  свободи  систе¬ 
ма  с  една  степен  на  свобода 
~  спарения  сдвоена  система 
~  с  переменним  демпфйрованием 
система  с  променливо  демпфираие 
~  с  переменним  и  параметрами  си¬ 
стема  с  променливи  параметри 
~  с  переменимми  перйодами  повто¬ 
рения  система  с  променливи  пе¬ 
риоди  на  повторение 


~  с  постбянной  скоростью  система 
с  постоянна  скорост 
~  с  предсказан  и  ем,  релейная  ре¬ 
лейна  система  с  предсказване 
~  с  преривистим  сигнблом  ошйбкп 
система  с  прекъснат  сигнал  на 
грешка 

~  с  регулйруемим  тбком,  баланс ная 
балансна  система  с  регулиращ 
ток 

~  с  сосредоточенними  пар&метрами 

система  със  съсредоточени  пара¬ 
метри 

стартстбпная  старт-стопна  си¬ 
стема 

~ ,  статйческая  статична  система 
~  со  стрбчной  разверткой,  лазерна» 

лазерна  система  с  редова  раз¬ 
вивка 

структурно-неустбйчивая  струк¬ 
турно-неустойчива  система 

структурно-устбйчивая  структур¬ 
но-устойчива  система 
~  с  цйфровим  управлением  система 
с  цифрово  управление 
~  с  частотним  уплотнением  систе¬ 
ма  с  честотно  уплътнение 
~  счисления  изчислителна  система 

счисления,  двойчная  двоична 
изчислителна  система 
~  счисления,  двойчно-десятйчная 
двоично  десетична  изчислител¬ 
на  система 

~  счисления,  двойчно-кодйрованная 

двоично-кодирана  изчислителна 
система 

~  счисления,  десятйчная  десетична 
изчислителна  система 
~  счисления,  позиционная  позици¬ 
онна  изчислителна  система 
~  счисления,  тройчная  троична  из¬ 
числителна  система 
~  с  зкетранометрами  система  с 
екстранометри 

телевизибнная  телевизионна  си¬ 
стема 

телевизибнно-радиолокацибнная 

телевизионно-радиолокационна  си¬ 
стема 

~  телевизибнной  передачи  еж.  си¬ 
стема,  телевизибнная 

телеизмернтельная  телеизмерва- 

телна  система 
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телеизмерйтельная  амплитудния 

телеизмервателна  амплитудна  си¬ 
стема 

телеиамерйтельная  релейния  ре¬ 
лейна  телеизмервателна  система 
телеизмерйтельная  частотная 

телеизмервателна  честотна  систе¬ 
ма 

телеметрйческая  телеметрична 
система 

телеметрйческая  частбтно-йм- 
пульсная  телеметрична  честотно- 
импулсна  система 
телескоп  1ческая  телескопична 
система 

~  телеуправления  система  за  теле- 
управление 

~  телеуправления,  многочастбтная 

многочестотна  система  за  телеуп- 
равление 

телефонния  телефонна  система 
тепловая  топлинна  (термична] 
система 

'  токов,  трехфазная,  несиммет- 
рйчная  трифазна  несиметрична 
токова  система 
токовия  токова  система 
токовая  симметрйчная  симетрич¬ 
на  токова  система 
токоведущая  тоководеща  систе¬ 
ма 

— ,  трехфазная  трифазна  система 
трехзлектрбдная  триел ектродна 
система 

тройчная  троична  система 
угломерная  радионавигацибнная 

ъгломерна  радионавигационна  си¬ 
стема 

,  узкополбеная  теснолеитова  си¬ 
стема 

~  управления  система  за  управле¬ 
ние 

управления,  разбмкнутая  отво¬ 
рена  система  за  управление 

~  уравнений  система  от  уравнения 

усморенная  ускорителна  [уско¬ 
рена]  система 

устойчивия  устойчива  система 

фазовая  радионавигацибнная 

фазова  радионавигационна  си¬ 
стема 

факеймильная  факсимилна  си¬ 
стема 


_  СКА 

~,  фокуейрующая  фокусираща  си¬ 
стема 

фокуейрующая  акустйческая  фо¬ 
кусираща  акустична  система 
~  цветното  телевйдения,  совместй- 

мая  съвместима  система  за  цвет¬ 
на  телевизия 

~  централизованного  контроля  си¬ 
стема  за  централизиран  контрол 
~ ,  частотная  честотна  система 
частбтно-ймпульсная  честотно- 
импулсна  система 
четмрехпроводная  четнрипровод- 
на  система 

~ ,  числов  и  числова  система 
шаговая  стъпкова  система 
~  шин,  кольцевая  затворена  шнн- 
на  система 

~  шнн,  обхбдная  обходна  шинна 
система 

~  шин,  прямолинейная  праволи¬ 
нейна  шинна  система 
~,  злектрогидравлйческая  следя щая 

електрохидравличиа  следяща  си¬ 
стема 

~  злектродов  система  на  електроди, 
електродна  система 
~ ,  злектрбнно-оптйческая  електрон¬ 
но-оптическа  система 
~,  знергетйческая  енергийна  си¬ 
стема,  еиергосистема 
систематизация  ж  систематизация 
скаляр  м  мат.  скалар 
скан  рованне  с  сканиране,  изслед¬ 
ване,  разлагане  (на  образ  чрез 
опипване  с  електронен  или  светли¬ 
нен  лъч) 

актйвное  активно  сканиране 
~  дпаграммм  направленности  ан¬ 
тенни  сканиране  на  диаграма  на 
насоченост  на  антена 
~  лазери  им  лучбм  сканиране  с  ла¬ 
зерен  лъч 

~ •,  иассйвное  пасивно  сканиране 
сканйровать  сканирам,  изследвам; 
разлагам  (образ  чрез  опипване  с 
електронен  или  светлинен  лъч) 
сканирующий  сканиращ 
скачкообразний  скачкообразен 
скачбк  м  скок 

~,  единйчний  единичен  скок 
~  напряжения  скок  на  напрежение 
~  пилообразного  напряжения  скок 
на  трионообразно  напрежение 


скв 
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~  потенциала  скок  на  потенциал,  по¬ 
тенциален  скок 
~ ■  частотм  честотен  скок 
скважность  ж  величина,  реципрочна 
на  коефициента  на  запълване 
~  импульсов  величина,  реципрочна 
на  коефициента  на  запълване  на 
импулси 

скептрон  м  скептрон 
скиатрон  м  скиатрон 
скин-зффект  м  скин-ефскт  (високо¬ 
честотен  ефект  ) 
складивать  събирам 
склеивание  с  залепване,  слепване 
високочастотное  високочестот¬ 
но  залепване 
склонение  с  отклонение 

магнйтное  магнитно  отклонение 
угловое  ъглово  отклонение 
скольжение  с  хлъзгане 
—  асинхр  онной  машини  хлъзгане 
на  асинхронна  машина 
скорост ь  ж  скорост 

абсолютная  абсолютна  скорост 
~  астатйческого  действия  скорост 
на  астатическо  действие 
альфвеновская  скорост  на  Длф- 
•вен 

~  ввода  информации  скорост  на 
въвеждане  па  информация 
^  волни  вълнова  скорост 

восстановления  възстановителна 
скорост 

вращения,  номинальная  номинал¬ 
на  скорост  на  въртене 
^  вйвода  информации  скорост  ла 
извеждане  на  информация 
^  вичислений  скорост  на  изчисле¬ 
ния 

групповая  групова  скорост 
/~-  деиониз  ции  скорост  на  дейони- 
зация 

диффузии  скорост  на  дифузия 
досветовая  пнфрасветлинна  ско¬ 
рост 

дрейфа  скорост  на  дрейфа 
записи  скорост  на  запис 
^  ионизации  йонизационна  скорост 
йстинная  истинска  скорост 
^ ,  критйческая  критична  скорост 
линейная  линейна  скорост 
мгновенная  моментна  скорост 
^  нарастания  скорост  на  нарастване 
начальная  начална  скорост 


номинальная  номинална  скорост 
~  откачки  скорост  на  изпомпване 
отноейтельная  относителна  ско¬ 
рост 

~  передачи  скорост  на  предаване 
~  передачи  сигнала  скорост  из 
предаване  на  сигнал 
~  переключения  комутационна  ско¬ 
рост,  скорост  на  превключване 
~  перестановки  регулйрующего  ор¬ 
гана  скорост  на  преместване  на 
регулиращия  орган 
~  протяжки  ленти  скорост  на  из¬ 
тегляне  на  лентата 
~  прохождения  сигнала  скорост  па 
преминаване  на  сигнал 
~ ,  радиальная  радиална  скорост 
~  развертки  скорост  на  развиване 
~  разложения  скорост  иа  разлагане 
на  образ 

~  разряда  разрядна  скорост 
~  распространения  скорост  на  раз¬ 
пространение 

—  реакции  скорост  иа  реакция 
~  регулирования  скорост  на  регу¬ 
лиране 

~  рекомбинации  рекомбинационна 
скорост 

~  саморегулйрования  скорост  на 
саморегулиране 
~  света  светлинна  скорост 
~  света  в  вакууме  светлинна  ско¬ 
рост  във  вакуум 
слепая  сляпа  скорост 

~  срабатмвания  скорост  на  за- 
действуване 

средния  средна  скорост 

~  счета  скорост  на  изчисление 
~  телеграфно»  передачи  скорост 
на  телеграфно  предаване 
~ ,  угловая  ъглова  скорост 

угонная  скорост,  която  се  до¬ 
стига  от  сериен  двигател  при  от¬ 
съствие  на  товар 
установйвшаяся  установена  ско¬ 
рост 

фазовая  фазова  скорост 
~  частици,  акустйческая  акустич¬ 
на  скорост  на  частица 
~  злектромагнйтной  волни  скорост 
па  електромагнитна  вълна 
~  злектрона,  начальная  начална 
скорост  на  електрон 
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скос  м  антенни  полегатата  част  на 
антена,  отвод  на  антена 
скототрон  м  скототрон 
скрещение  с  вж.  скрещивание 
скрещивание  с  кръстосване 
~  проводов  кръстосване  на  провод¬ 
ници,  кръстовка 

скрутка  ж  1.  усукване  2.  стъпка  на 
усукване 

жил  стъпка  на  усукване  на  жилка 
на  кабел 

звездная  звездна  стъпка  на  усук¬ 
ване  на  кабел 

парная  степен  на  усукване  на 
кабелна  двойка 

елагакмцая  ж  съставна,  компонента 
апериодическая  апериодична  [по¬ 
стоянна]  съставна  [компонента] 

— перем  н на я  вж.  слагающая, 

периодйческая 

периодйческая  периодична  [про¬ 
менлива]  съставна  [компонента] 

~ ,  постоянния  вж.  слаганнцая, 

апериодическая 
след  м  следа 

ионизйрованнь1Й  йонизирана  сле¬ 
да 

~  луча  следа  на  лъча  (в  електрон¬ 
но  -лъчева  тръба) 
слежение  с  следене 
слипание  с  слепване,  дублиране 
~  строк  дублиране  на  линии  (при 
телевизионни  образи) 
слияние  с  сливане 
~  цветов  сливане  на  цветове 
словарь  м  речник 

автоматическия  автоматичен  реч¬ 
ник 

машйнньш  машинен  речник 
слово  с  дума 

кодовое  кодова  дума 
машйнное  машинна  дума 
сложение  с  събиране,  сумиране 
*«*,  автоматйческое  автоматично  су¬ 
миране  [събиране] 
ймпульсное  импулсно  сумиране 
[събиране] 

логйческое  логическо  събиране, 
дизюнкция 

^  пар  събиране  на  двойки  сили 
[чифт  сили I 

~  понятни  събиране  на  понятия 
скоростен  събиране  на  скорости 
слой  м  слой;  пласт 


~  атмосфери  слой  на  атмосфера 
граничньш  граничен  слой  [пласт] 
графитовьгй  графитен  пласт 
двойной  алектрйческий  двойно 
електрически  пласт 
запирающий  запиращ  пласт;  за¬ 
тварящ  [непропускащ]  слой 
— ,  изоляционньш  изолационен  слой 
ионизированний  йонизиран  слой 
ионосферньш  йоносферен  слой 
мертвий  мъртъв  слой 
обеднен нь1Й  обеднен  пласт 
обогащенньж  обогатен  слой 
одноатомньш  моиоатомен  слой 
~ ,  одномолекул  рньш  мономолеку- 
лярен  слой 

однорбднмй  еднороден  [хомоге¬ 
нен]  слой 

/-V/,  оксиди ьш  оксиден  СЛОЙ 

отражающий  отражаващ  слой 
~ ,  пасснвирующий  слой  па  паси- 
визиране,пасивизиращ  слой 
~ ,  переходньш  преходен  слой 
~ ,  плазменньш  плазмен  слой 
поверхностнь1Й  повърхностен 

СЛОЙ 

поглощающий  поглъщащ  слой 
пограничний  граничен  [краен] 
слой 

~  покрития  покриващ  слой 
— проводящий  проводящ  слой 
~ ,  промежуточньш  промеждутъчен 
[  м  еж д  и  н  си  ]  сл  ой 
противоотражательньш  аитире- 
флектиращ  слой 

— ,  равнопотенциальньш  равнопо- 
тенциален  [изолотенциален]  слой 
разделякнций  разделящ  [сепа* 
рационен]  слой 

светочувствйтельньш  светлочув¬ 
ствителен  слой 

— ,  спорадйческий  ионосферньш 
йоносферен  спорадичен  слой 
токовмй  токов  слой 
турбулентньш  турбулентен  слой 

ферромагнитнмй  феромагнитен 
слой 

флуоресцйрующий  флуоресцен¬ 
тен  слой 

л/,  фотопроводящий  фотопроводещ 
слой 

9мисси6ннь|й  емисионен  [еми- 
тиращ]  слой 
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,  амиттйрующий  вж.  слой,  змис- 
сионнмй 

— ,  злитаксиальнмй  епитакснален 
слой 

служба  ж  служба 

диспетчерская  диспечерска  служ¬ 
ба 

информационна»  ннформаи. пой¬ 
на  служба 

~  радиовещания  служба  радиораз¬ 
пръскване 

телеграфная  телеграфна  служба 
телеграфная  обществеиная  теле¬ 
графна  обществена  служба 
~  телексно»  связи  служба  телекс. 

телексна  служба 
слмшимость  ж  чуваемосч 
слюда  ж  слюда 

искусственная  изкуствена  (син¬ 
тетична]  слюда 
слюдинйт  м  слюди  нит 
слюдокерамика  ж  слюдокераммка 
( керамика  от  слюден  прах) 
сменний  замеияем 
смесйтель  м  смесител 

баланенмй  бплансеи  смесител 
~  видеоймпульсов  смесител  на  ви- 
деоимнулси 

двухееточнмй  двурешетъчен  сме¬ 
сител 

диоди Ь1Й  диоден  смесител 
звуковой  звуков  смесител 
клистроннмй  клистронеи  смеси¬ 
тел 

кольцевой  кръгов  смесител 
~  колебания  оптйческого  диапазо¬ 
на  оптичен  смесител 
кристаллйческий  кристален  сме¬ 
сител 

ламповмй  лампов  смесител 
~  на  обращенном  диоде  смесител  с 
обратно  включен  диод 
односеточньж  еднорешетъчен 
смесител 

параметрйческий  параметрнчен 
смесител 

~  с  совмешенньни  гетеродйном  авто- 
осцилиращ  смесител 
~  с  фикейрованной  настройкой  сме¬ 
сител  с  фиксирана  настройка 
триоднмй  триоден  смесител 
~ ,  ш ироко полоси и й  широколентов 
смесител 

~  смешаннмй  смесен 


смешение  с  смесване 

двухееточное  двурешетъчно 
смесване 

диодное  диодно  смесване 

мультипликатйвное  вж.  смеше¬ 
ние,  двухееточное 
~ .  односеточное  еднорешетъчио 
смесване 

~ .  триодное  триодно  смесване 
~  цветов  смесване  на  цветове 
~  цветов,  аддитйвное  адитивно 
смесване  на  цветове 
~  цветов,  субтрактйвное  субтрак- 
тивно  смесване  на  цветове 
смешивание  с  вж.  смешение 
смешивать  смесвам 
смещать  отмествам,  измествам;  пре¬ 
мествам;  размествам 
—  по  фазе  дефазирам,  измествам 
фаза 

смешение  с  1.  преднапрежение,  от¬ 
местване  2.  преместване,  измест¬ 
ване 

автоматйческое  сеточное  авто¬ 
матично  решетъчно  предиапреже- 
нме 

базовое  базово  електрическо  из¬ 
местване 

~  изображения  преместване  на 
изображение 

катодное  групповое  общо  катод¬ 
но  лредналрежеиие 

катодное  нндивидуальнее  ин¬ 
дивидуално  катодно  преднапре- 
жение 

магнйтное  магнитна  поляризо- 
ваност 

начальное  сеточное  начално  ре¬ 
шетъчно  преднапрежение 
~  нейтрали  напрежение  на  звезден 
център 

~  несущей  частотм  изместване  на 
носеща  честота 

пуля  нулево  изместване  [откло¬ 
нение] 

обратное  обратна  поляризация 

отрицательное  отрицателно  из¬ 
местване;  отрицателно  преднапре¬ 
жение 

~  по  вертик  ли  вертикално  премест¬ 
ване 

■  по  горизонтал и  хоризонтално  пре¬ 
местване 


постоянное  постоянно  предна- 
прежение 

«-*•,  прямое  директна  поляризация 
сеточное  решетъчно  преднапре- 
жение 

угловое  Ъ1  лово  изместване 
фазовое  фазово  изместване 
фази  промяна  (изместване)  на 
фаза,  дефазиране 
фикейрованним  напряжением 
фиксирано  преднапрежение 
~  характерйстик  изместване  на 
характеристики 

~  частоти  изместване  на  честота 
~  частотм,  доплеровское  честотно 
отклонение  Доплер,  изменение  на 
честотата  вследствие  ефекта  на 
Доплер 

злектрйческое  електрическо  из¬ 
местване 
смола  ж  смола 

акрйловая  акрилова  смола 
защйтная  защитна  смола 
конденсационная  кондензацион¬ 
на  смола 

кремнийорганйческая  енликониа 
смола 

,  полимеризационная  полимери- 
зационна  смола 

полистирольная  полистирол на 

смола 

полизфйрная  полиетерна  смола 
природная  природна  I естествена) 
смола 

синтетйческая  синтетична  смола 
термопластйчная  тсрмопластич- 
на  смола 

термореактйвная  термореактив- 
на  смола 

фенол  но-  формальдегйдная  фе- 

нол-формалдехидна  смола 
зпокейдная  епоксидна  смола 
снабжение  с  снабдяване 

~  злектрознергией  електроснабдя¬ 
ване 

снаряд  м  снаряд 

ра д неуправляем  и  й  радиоуправ- 
ляван  снаряд 

самонавод  щмнея  самоуправ¬ 
ляващ  се  снаряд 
телеуправляемий  телеуправля- 
ван  снаряд 

управляем  ий  управляван  сна¬ 
ряд 


снижение  с  1.  намаляване,  намале¬ 
ние  2.  снижаване,  понижаване 
~  антенни  снижаване  |понижаване1 
на  антена 

~  напряжения  понижаване  на  на¬ 
прежение 
снятие  с  снемане 

~  осциллограмми  осцилографно  сне¬ 
мане 

~  характеристики  снемане  на  ха¬ 
рактеристика 

совместймость  ж  съвместимост 
совмещение  с  съчетаване,  комбини¬ 
ране,  съвпадане 

~  операции  съчетаване  на  опера¬ 
ция 

совол  м  совол  ( синтетични  изола¬ 
ционни  течности ) 
совпадать  съвпадам 
совпадение  с  съвпадение 
~  токов  съвпадане  на  токове 
~  фаз  съвпадане  на  фазите,  фазо¬ 
во  съвпадение,  синфазност 
совтол  м  совтол  (хлориран  ди- 
фенил ,  разреден  в  трихлорбен - 
:юл  ) 

согласование  с  съгласуване 
~  входа  съгласуване  на  входа 
~  в  широкой  полосе  съгласуване  на 
широка  лента 

~  в м хода  съгласуване  на  изхода 

межкаск  дное  междустъпално 
съгласуване 

неточное  неточно  съгласуване 
~  полних  сопротивлений  съгласу¬ 
ване  на  импеданси 
—  по  модулю  съгласуване  на  мо¬ 
дули 

резонаненое  резонанено  съгла¬ 
суване 

~ -  сопротивлений  съгласуване  на 

съпротивления 

~ ,  сопряженное  спрегнато  съгласу¬ 
ване 

широкопол*  сное  широколентово 
съгласуване 

согласователь  м  съгласувател 
согласовать  съгласувам 
содержание  с  съдържание 
~  влаги  съдържание  на  влага 

~  гармоник  съдържание  на  хармо- 
нични  (на  една  вълна) 

~  прймесей  съдържание  на  примеси 


СОЕ _ 

процентное  процентно  съдържа¬ 
ние 

~  регйстра  съдържание  на  регистър 
~  сигнала,  информацибнное  ин¬ 
формационно  съдържание  на  сиг¬ 
нала 

соединение  с  1.  съединяване;  свърз¬ 
ване;  скачване  2. съединение,  свръз¬ 
ка,  връзка;  сглобка  3.  химическо 
съединение 

автоматйческое  автоматично  съ¬ 
единение;  автоматично  свързване 
~  без  пайки  съединение  без запойка 
вакуумплбтное  вакуум-плътно 
съединение 

волноводное  вълноводно  съеди¬ 
нение 

^  волновбдов,  фланцевое  вълно- 
водио  фланцово  съединение 
~  вращающееся  въртящо  се  съе¬ 
динение 

встречно-параллельное  насрещно 
паралелно  свързване 
~  в  треугольник  свързване  в  три¬ 
ъгълник 

вмеокобмное  високоомно  съеди¬ 
нение 

герметйческое  херметично  съеди¬ 
нение 

~ ,  гйбкое  гъвкаво  съединение 
дроссельное  дроселно  съедине¬ 
ние 

жесткое  кораво  [твърдо]  съеди¬ 
нение 

замедленное  съединение  със  за¬ 
къснение 

~  «звезда— звезда»  свързване  «звез¬ 
да — звезда» 

~  «звезда — треугольник»  свързване 
«звезда — триъгълник» 

~  звездбй  свързване  в  звезда,  съ¬ 
единение  на  звезда 
~  зигзагом  зигзаговидио  свързва¬ 
не,  свързване  в  зпгзаг 
интерметаллическое  интерметал- 
но  свързване 

кабельное  кабелно  съединение 
каскадное  стъпално  [каскадно] 
свързване 

контактное  контактно  съедине¬ 
ние,  контактна  връзка 
лобовбе  челно  съединение 
логйческое  логично  съединение 
[свързвано  | 
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металло-керамйческое  мстало- 
керамично  съединение 
~  многоуг  льником  свързване  в 
многоъгълник 

~  многолучевбй  звездбй  свързване 
в  многолъчева  звезда 
муфтовое  съединение  с  муфи 
на  массу  съединение  с  маса,  за¬ 
земяване 

непропаянное  вж.  соединение 
без  пайки 

обхбдное  обходно  съединение 
параллельное  паралелно  съеди¬ 
нение 

параллельно-последовательное 

успоредно-последователно  съеди¬ 
нение 

поперечное  напречно  съединение 
~,  последовательное  последовател¬ 
но  [серийно]  съединение 
последовательно-параллельное 
смесено  свързване 
пропаянное  запоено  [заварено] 
съединен не 

смешанное  смесено  свързване 
ступенчатое  стъпално  [каскадно] 
свързване 

Т-образное  Т-образно  съедине¬ 
ние 

транзйтное  транзитно  съедине¬ 
ние 

~  «треугольник — звезда»  свързване 
«триъгълник — звезда» 

~  «треугольник — треугольник»  свърз 
ване  «триъгълник — триъгълник» 

~  треугбльником  свързване  в  три¬ 
ъгълник 

~  фаз  звездбй  свързване  на  фази 
в  звезда 

~  фаз  многоугбльником  свързване 
па  фази  в  многоъгълник 
фланцевое  фланцево  съединение 
штеккерное  вж.  штепсельное 
— ,  штепсельное  щепсел  но  съедине¬ 
ние  ]свъпзвапе] 

злектрйческое  електрическо  съ¬ 
единение  |свързване] 
соединйтель  м  съединител;  скрепи- 
тел 

координати ь|й  координатен  съ¬ 
единител 

многокр  тньзй  координатннй  мно¬ 
гократен  координатен  съединител 
соединять  съединявам,  свързвам 
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~  катушки  встречно  съединявам 

насрещно  бобини 

*»-  катушки  согласно  съединявам 

бобини  съгласувано 
~  параллельно  свързвам  успоредно 
[паралелно] 

последовательно  свързвам  после¬ 
дователно 

«оленоид  м  соленоид 

сверхпроводящий  свръхпрово- 
дещ  соленоид 

тороидальний  тороиден  соленоид 
фокусйрующий  фокусиращ  со¬ 
леноид 

солион  м  солион 
еоль  ж  хим.  сол 

сегнетова  Сегнетова  сол 
сольвйт  м  хим.  солват 
сольватация  ж  хим.  солватация 
сонар  м  сонар,  ултразвуков  лока¬ 
тор 

сонолюминесценция  ж  сонолу.минес- 
ценция 

сообщение  с  1.  съобщение,  връзка 
2.  информация 

входнбе  входно  [пристигащо] 
съобщение 

дискретное  дискретно  съобщение 
зашифрованное  зашифровано 
съобщение 

кодйрованное  кодирано  съобще¬ 
ние 

международное  международно 
съобщение 

международное  транзйтное  меж¬ 
дународно  транзитно  съобщение 
незашифрованное  незашифрова- 
но  съобщение 

непрермвное  непрекъснато  съ¬ 
общение 

*»•',  приоритетное  съобщение  с  пре¬ 
димство  [приоритет] 
србчное  бързо  съобщение 
сооружение  с  съоръжение 
— гидротехнйческое  хидротехниче¬ 
ско  съоръжение 
соотнетствие  с  съответствие 

взаймно-однозначное  взаимно- 
еднозначно  съобщение 
■соотношенпе  с  съотношение 

иеопредепенности  съотношение 
на  неопределеност 
рекуррентное  рекурентно  съоб¬ 
щение 


соп 


~  сторон  изображения  формат  на 
обпаз 

фазовое  фазово  съотношение 
фунхциональное  функционално 
съотношение 
соппб  с  дюза 

сопровождение  с  съпровождане;  съ¬ 
провод 

автоматйческое  автоматично  съ¬ 
провождане;  автоматичен  съпровод 
звуковбе  звуков  съпровод 
музика чьное  музикален  съпровод 
непреривное  непрекъснат  съпро¬ 
вод 

бптико-звектрбнное  оптико-елек  - 
тронен  съпровод 

~  по  дальности  съпровод  на  раз¬ 
стояние 

по  отвстчику  съпровод  на  отго¬ 
варящия 

~  по  угловмм  кооодинатам  съпро¬ 
вод  по  ъглови  координати 
оадиолокацибнное  радарен  съ¬ 
провод 

~  спутника  съпровод  на  спътник 
~  с  упчежцением  съпровод  на  бъ¬ 
деща  цел 

~  тепевизибннмх  пеоедач,  звуко¬ 
вбе  съпровод  на  телевизионно  пре¬ 
даване 

~  цеви  съпровод  на  цел 
~  цеви,  автоматйческое  автомати¬ 
чен  съпровод  на  цел 
~  цеви,  повуавтоматйческое  полу¬ 
автоматичен  съпровод  на  иел 
сопротивпение  с  \.  съпротивление, 
резистор;  реостат  2.  съпротива; 
устойчивост 

актйвное  еж.  сопрогивление , 

действующее 

акустйческое  акустично  съпроти¬ 
вление 

акустйческое  волновбе  акустич¬ 
но  вълново  съпротивление 

акустйческое  реактйвное  акус¬ 
тично  реактивно  съпротивление 

акустйческое  удевьное  акустич¬ 
но  специфично  съпротивление 

антипаоазйтное  антипаразитно 
съпротивление 

~  база — змйттер  съпротивление  ба¬ 
за — емитер 

~  бази  съпротивление  на  база 


294 


соп 


балластное  баластно  [товарно! 
съпротивление 

безиндукционное  безиндукцион- 
но  съпротивление 
бороуглеродистое  боровъгл срод¬ 
но  съпротивление 

~  в  цепй  за  земления  съпротивле¬ 
ние  в  заземяваща  верига 
взаймное  взаимно  съпротивле¬ 
ние 

~  взаймной  индукции  съпротивле¬ 
ние  на  взаимна  индукция 
,  внешнее  външно  съпротивление 
вносимое  вносимо  съпротивление 
внутреннее  вътрешно  съпротив¬ 
ление 

~  возбужд  ния,  крит)  ческое  кри¬ 
тично  съпротивление  на  възбуж¬ 
дане 

вол ное  )е  вълново  съпротивле¬ 

ние 

встроенное  вградено  съпротив¬ 
ление 

входно?  входно  съпротивление 
вмеокоомное  високоомно  съпро¬ 
тивление 

вьеходн  е  изходно  съпротивле¬ 
ние 

гасящее  гасящо  съпротивление 
графитное  графитно  съпротив¬ 
ление 

действующее  активно  |действ\- 
ващо]  съпротивление 
декадное  декадно  съпротивление 
демпфирующее  демлерирашо  съ¬ 
противление 

динамйческое  динамично  съпро¬ 
тивление 

дифференци  льное  дифереЕЩиал- 
но  съпротивление 
добавочное  вж.  сопротивление, 
дополнйтельное 

дополнйтельное  допълнително 
съпротивление 

~  ду гй  съпротивление  на  (електри¬ 
ческа  )  дъга 

емкостное  капацитивно  съпро¬ 
тивление 

жйдкостное  течно  съпротивле¬ 
ние 

~  заземления  съпротивление  на 
заземяване 

зарядное  зарядно  съпротивле¬ 
ние 


за  им  г ное  защитно  съпротивле¬ 
ние 

~  изгйбу  съпротивление  на  огъване 
~  излучения  съпротивление  на  из¬ 
лъчване 

измерйтельное  измервателно  съ¬ 
противление 

~  изоляции,  злектрйческое  елек¬ 
трическо  съпротивление  на  изола¬ 
ция  (величина,  реципрочна  на 
проводимост  ) 

~  .  индуктйвное  индуктивно  съпро¬ 
тивление 

инерци  нное  инерционно  съпро¬ 
тивление 

кажущееся  привидно  съпротив¬ 
ление,  импеданс 
керамйческое  керамично  съпро¬ 
тивление 

—  коллекторного  пере хода  съпроти¬ 
вление  на  колекторния  преход 

компенсационное  компенсаци¬ 
онно  съпротивление 
~ .  к  мплексное  комплексно  съпро¬ 
тивление 

комплексное  пол  ное  пълно  ком¬ 
плексно  съпротивление 
комплексно-сопряженное  ком¬ 
плексно-спретнато  съпротивление 
~  контакта  контактно  съпротивле¬ 
ние 

~  контакта,  переходное  преходно 
контактно  съпротивление 
~ ,  контактное  вж.  сопротивление 
контакта 

~  корбткого  замикания  съпротив¬ 
ление  па  късо  съединение 
корректйрующее  коригиращо  съ- 
п  роти влени е 

~ ,  критйческое  критично  съпро¬ 
тивление 

— .  критйческое  внешнее  външно 
критично  съпротивление 
~,  критйческое  полное  пълно  кри¬ 
тично  съпротивление 

—  лампи,  внутреннее  вътрешно  съ¬ 
противление  на  лампа 

~  линии  съпротивление  на  линия 

—  лйнии,  волновое  вълново  съпро¬ 
тивление  на  линия 

— ,  лобовое  челно  съпротивление 

магазйнное  магазинно  съпро¬ 
тивление 
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магнйтное  магнитно  съпротивле¬ 
ние 

магнйтно-удельное  специфично 
магнитно  съпротивление 
металлйческое  метално  съпро¬ 
тивление 

механйческое  механично  съпро- 
т  ивление 

/>✓.  механйческое  реактйвное  ме¬ 
ханично  реактивно  съпротивление 
минимальное  удельное  вътрешно 
[обемно1  съпротивление  по  посо¬ 
ката  на  най-малкото  съпротивле¬ 
ние  за  единица  обем 
моста  съпоотивление  на  мост 
— -  нагоузки  съпротивление  на  товара 
~ ,  нагрузочное  товарно  съпротив¬ 
ление 

~  на  единйцу  длинм  съпротивление 
на  единица  дължина 
начальное  начално  съпротивле¬ 
ние 

нелинейное  нелинейно  съпроти¬ 
вление 

непрбволочное  безжично  [не- 
жично]  съпротивление  (напр. 
керамично ) 

~ .  низкобмное  нигкоомно  съпроти¬ 
вление 

номинальное  номинално  съпро¬ 
тивление 

ноомальное  нормално  съпротив¬ 
ление 

^  нулевбй  последовательности,  пбл- 

ное  пълно  съпротивление  за  нуле¬ 
ва  последователност 
образцовое  образцово  [еталонно! 
съпоотивление 

обрйтное  обратно  съпротивление 
(електрическо  съпротивление  на 
вентила  или  друг  уред  с  едно¬ 
странна  проводимост  при  прило¬ 
жено  обратно  напрежение ) 

/-~  обрагной  последователъности, 
пблное  пълно  съпротивление  за 
обратна  последователност 

обоатной  связи  съпротивление  на 
обратна  връзка 
обшее  общо  съпротивление 

объВмное  обемно  съпротивление 
(електрическо  съпротивление  през 
обема  на  диелектрик,  а  не  на  по¬ 
върхността  му) 


ограничйтельное  ограничаващо 
съпротивление 

оконечное  крайно  съпротивле¬ 
ние 

омйческое  активно  [омично]  съ¬ 
противление 

остеклбванное  проволочное  ос¬ 
тъклено  жично  съпротивление 
отрицательное  отрицателно  съ¬ 
противление 

параллепьное  шунт,  паралелно 
[шунтово|  съпротивление 
переменное  променливо  съпро¬ 
тивление,  реостат 

полное  злектрйческое  пълно 
електрическо  съпротивление,  им- 
педанс 

~  переменному  току  съпротивление 
на  променлив  ток 

~  перемйчки  съпротивление  на 
съединителната  пластинка 
переходное  преходно  [контакт¬ 
но]  съпоотивление 
переходное  тепловое  преходно 
топлинно  съпротивление 
печатное  печатно  съпротивле¬ 
ние 

~ .  пленочное  тънкослоен  резистор, 
тънкослойно  съпротивление 

поверхностное  повърхностно  съ¬ 
противление  (електрическо  съ¬ 
противление  по  повърхността  на 
диелектрик ,  а  не  през  него) 
подгоночное  донагласяващо  [до- 
настройващо]  съпротивление 

~ .  подобоанное  вж.  сопротивление, 
согласующее 

подстроечное  полупроменливо 
съпротивление,  съпротивителен 
тример 

~~ .  полезное  полезно  съпротивление 

~ .  пблное  пълно  съпротивление, 
импеданс 

~ .  пблное  асинхрбнное  асинхрон¬ 
но  съпоотивление 

~ ,  полупроводникбвое  полупровод¬ 
никово  съпротивление 
последовательное  последовател¬ 
но  [серийно]  съпротивление 
постоянное  постоянно  съпроти¬ 
вление 

~  постоя нному  току  съпротивление 
на  постоянен  ток 

— '  потерь  съпротивление  на  загуби 
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прецйзионное  точно  {прецизно! 
съпротивление 

~  проводбв  съпротивление  на  про¬ 
водници 

проволочное  жично  съпротивле¬ 
ние 

лрямое  право  съпротивление 
пусковбе  пусково  съпротивление 
развязивающее  развързващо  съ¬ 
противление 

—  разомкнутой  схеми  съпротивле¬ 
ние  на  отворена  схема 

разрядное  защитно  1разрядно] 
съпротивление 

~  растекания  акт  вного  базовото 
слоя  съпротивление  на  разливане 
на  активния  базов  пласт 
растекания  базовото  контакта  съ¬ 
противление  на  разливане  на  ба¬ 
зовия  контакт 

,  реактивное  реактивно  съпроти¬ 
вление 

регул ирбвочное  регулиращо  съ¬ 
противление 

регулируемое  регулирано  съпро¬ 
тивление 

резонансное  рсзонансно  съпро¬ 
тивление 

сверхминиатюрное  свръхминиа- 
тюрно  съпротивление 
светозависимое  фотосъпротивле- 
ние 

~  свободното  пространства,  волно- 

вое  вълново  съпротивление  на 
свободно  пространство 

—  сглаживающееся  изглаждащо 
[филт риращо  ]  съпротивление 

~ ,  сеьционированное  секционирано 
съпротивление 

селеновое  селеново  съпротивле¬ 
ние 

сеточной  цепи  съпротивление  на 
решетъчна  верига 
силитовое  силитово  съпротивле¬ 
ние 

смешанное  смесено  [активно- 
реактивно]  съпротивление 

согласующее  съгласуващо  съ¬ 
противление 

~  соединительного  слоя  съпротив¬ 
ление  на  съединителен  пласт  [слой] 

сосредоточенное  съсредоточено 
съпротивление 


~  с  отвбдами  съпротивление  с  из¬ 
води 

~  с ламятью  запомнящо  [запаметя- 
ващо]  съпротивление 
~  срабатьшания  съпротивление  на 
задсйствуването 

—  средм,  волновбе  вълново  съпро¬ 
тивление  на  среда 
стабилизйрующее  стабилизира¬ 
що  съпротивление 
статйческое  статично  съпротив¬ 
ление 

темновбе  тъмно  съпротивление 
тепловое  топлинно  съпротивле¬ 
ние 

термометрйческое  термометрич- 
но  съпротивление 
тонкопленочное  тънкослойно  съ¬ 
противление 

тормознбе  спирачно  съпротивле¬ 
ние 

трубчатое  тръбно  съпротивление 
угольное  въгленов  резистор 
удельное  специфично  съпротив¬ 
ление 

удельное  объемное  специфична 
обемно  съпротивление  (за  еди - 
ница  обем ) 

удельное  поверхностное  специ¬ 
фично  повърхностно  съпротивление 
(за  еоиници  повърхност) 
уравнйтельное  изравняващо  съ¬ 
противление 

~  усиления  съпротивление  на  усил¬ 
ване 

~  утечки  съпротивление  на  утечка 
фазное  съпротивление  на  фаза 
характеристическое  характери¬ 
стично  съпротивление 
~  холостого  хода  съпротивление  на 
празен  ход 

~  шума  съпротивление  на  шума 
шумовбе  шумово  съпротивление 
шунтйрующее  шунтиращо съпро¬ 
тивление 

зквивал  нтное  еквивалентно  съ¬ 
противление 

злектр  ческое  електрическо  съ¬ 
противление 

зталбнное  еталонно  съпротивле¬ 
ние 

сопряжение  с  спрягане 
~  кбнтуров  спрягане  па  кръгов* 
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**  настройки  контуров  спрягане  на¬ 
стройката  на  кръговете 
сопряженньж  спрегнат 
состйв  м  състав 

спектральньж  спектрален  състав 
9лектроподвйжннй  електропо- 
движен  състав 

^оставлять  съставям,  приготвям 
доставляющая  ж  съставяща,  съ¬ 
ставна,  компонента,  съставка 
ддтйвная  активна  съставна  [ком¬ 
понента! 

^  вектора  съставяща  [компонента] 
на  нектор 

вертикальная  вертикална  съ¬ 
ставяща  [компонента] 

^  видеосигнала,  постоянния  по¬ 
стоянна  съставяща  [компонента] 
на  видеосигнал 

В1  нужденная  принудена  съста¬ 
вяща  [компонента] 
гармоннческая  хармонична  съ¬ 
ставяща  [компонента] 
горизонтальная  хоризонтална 
съставяща  [компонента] 

Д1  рочная  дупчеста  съставна 
/V»,  емкостная  капацитивна  съставна 
л/  магнитнодвйдсущей  сйлм  съста¬ 
вяща  на  магнитнодвижеща  сила 
мнймая  мнима  съставяща  [ком¬ 
понента] 

^  нагрузочная  товарна  съставна 
намагнйчивающая  намагнитва- 
ща  съставна 

напряжения  съставяща  на  напре¬ 
жение 

^  напряжения,  цостойнная  по¬ 
стоянна  съставяща  [съставна]  на 
напрежение 

^  основной  частотн  съставна  •със¬ 
тавка]  с  основната  честота 
переденная  променлива  съста¬ 
вяща  [компонента] 
переходная  преходна  съставяща 

периодическия  периодична  съ¬ 
ставна 

пол  зрая  подедца  съставяща 

поперечная  напречна  съставяща 
[компонента] 

постоянная  постоянна  съставя¬ 
ща 

пропорцмоналрная  пропорцио¬ 
нална  съставяща 
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реактйвная  реактивна  съставяща 
[компонента] 

сверхпереходная  свръхпреходна 
съставяща 

свободная  свободна  съставяща 
~  сигнала  съставка  на  сигнал 

симметрйчная  симетрична  съ¬ 
ставна 

«V  спектра  спектрална  компонента 
тангенциальная  тангенциална 
компонента 

~  тока,  ионная  йонна  съставна 
[компонента1  на  тока 
~  тока  по  поперечной  оси  съставя¬ 
ща  на  ток  по  напречна  ос 
~  тока  по  продольной  оси  съставя¬ 
ща  на  ток  по  надлъжна  ос 
~  тока,  постоянная  постоянна  съ¬ 
ставяща  на  ток 

установйвшаяся  установена  съ¬ 
ставяща 

цветова  1  цветна  компонента 
~  злектромагнйтной  мощности  съ¬ 
ставяща  на  електромагнитна  мощ¬ 
ност 

злектронная  електронна  състав¬ 
на 

состояние  с  състояние 

амбрфное  аморфно  състояние 
~  вещества,  плазменное  плазмено 
състояние  на  вещество 
~  возбуждения  състояние  на  въз- 
буденост 

возбужденное  възбудено  състоя¬ 
ние 

~ ,  возмущенное  състояние  на  смуща¬ 
ване 

вьфожденное  изродено  състояние 
квантовое  квантово  състояние 
критйческое  критично  състояние 
метастабйльное  метастабилно 
състояние 

невозмущенное  несмутеио  [не- 
възбудено]  състояние 
непроводящее  непроводещо  съ¬ 
стояние 

неравнов  сное  неравновесно  [не¬ 
уравновесено]  състояние  (на  по- 
лу  проводник  ) 

нормальное  нормално  състояние 
— ,  нулевое  нулево  състояние 

предельное  гранично  състояние 
рабочее  работно  състояние 
равновесное  равновесно  състояние 
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резонансное  резонансно  състоя¬ 
ние 

~  системи  състояние  на  система 
стадион  рное  стационарно  съ¬ 
стояние 

установйвшееся  установено  съ¬ 
стояние 

устбйчивое  устойчиво  състояние 
зкситбнное  екситонично  състоя¬ 
ние 

соударение  с  сблъскване 
~  второто  рода  сблъскване  от  вто¬ 
ри  род 

~  лервого  рода  сблъскване  от  пър¬ 
ви  род 

софокусний  съфокусен 
спад  м  спадане,  спад 
~  частбтной  характеристики  спад 
на  честотна  характеристика  (при 
фотоелементи  ) 

слаивание  с  спояване,  запояване 
спаивать  споявам,  запоявам 
спай  м  спойка 

горячий  гореща  спойка,  горещ 
край  (на  термоелемент) 
холодньж  студена  спойка,  сту¬ 
ден  край  (на  термоелемент) 
зталбнний  еталонна  спойка 
спаривание  с  сдвояваие 
~  строк  сдвояваие  на  редове 
спейсйстор  м  спесистор 
слектр  м  спектър 

акустйческий  акустичен  спектър 
~  амплитуд  амплитуден  спектър 
~  амплитуд  ймпульсов  амплитуден 
спектър  иа  импулси 
амплйтудний  амплитуден  спек¬ 
тър 

атом  ний  атомен  спектър 
~  боковь!х  частбт  спектър  на  стра- 
~нични  ленти 

,  в  дими й  видим  спектър 
вторйчнин  вторичен  спектър 
гармонический  хармоничен  спек- 
~тър 

,  дискретний  дискретен  спектър 
дробно -рациональний  дробиора- 
~ционален  спектър 

звуковмх  частот  звуков  спектър 
^  излучения  спектър  иа  излъчва¬ 
нето 

~  ймпульса  спектър  на  импулс 
~  колебйний  спектър  на  трептения 
линейчатмй  линеен  спектър 


мгновенньж  моментен  спектър 
микроволновьш  микровълнов 
спектър 

непрерйвний  непрекъснат  спек¬ 
тър 

первичний  първичен  спектър 
периодйческий  периодичен  спек¬ 
тър 

полосовбй  лентов  спектър 
~  помехи  спектър  на  шума  (на 
смущения) 

преривистий  прекъснат  спектър 
равномерний  равномерен  спек¬ 
тър 

~  радиочастбт  радиочестотен  спек¬ 
тър 

рентгеновский  рентгенов  спек¬ 
тър 

~  сигнала  спектър  на  сигнал 
сплошной  непрекъснат  спектър 
текущий  текущ  спектър 

—  фаз  фазов  спектър 
фазовий  еж.  спектр  фаз 

~  частот  честотен  спектър,  спектър 
на  честоти 

—  частот,  амплитудньш  амплиту¬ 
ден  честотен  спектър 

~  частот,  линейнмй  линеен  често¬ 
тен  спектър 

~  частбт,  непреривний  непрекъс¬ 
нат  честотен  спектър 
~  частбт,  фазовий  фазов  честотен 
спектър 

~  частбт,  злектрйческий  електри¬ 
чески  честотен  спектър 
~ ,  частотнмй  честотен  спектър 
~  шума  спектър  иа  шума 

знергетйческий  енергетичен  спек¬ 
тър 

спектральний  спектрален 
спектроанализатор  м  спектроанали- 

затор 

спектроболометр  м  спектроболометър 
спектрограмма  ж  спектрограма 
спектрограф  м  спектрограф 

динамйческий  динамичен  спек- 
тограф 

— ,  дифракцибнний  дифракционен 
спектрограф 

ймпульсний  импулсен  спектро¬ 
граф 

кварцевьж  кварцов  спектрограф 
магнйтнмй  магнитен  спектро- 

граф 
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радиочасготний  радиочестотен 
спектограф 

рентгеновский  рентгенов  спек¬ 
тограф 

слектрография  ж  спектрографи я 
спектрометр  м  спектроскоп 
спектрорадиометр  м  спектрорадио- 
метър 

спектроскоп  м  спектроскоп 
спектроскоп йя  ж  спектроскоп и я 

инфракрасная  инфрачервена 
спектроскопия 

радиочастотная  радиочестотна 
спектроскопия 

спектрофотбметр  м  спектрофото ме¬ 
тър 

спектрофотомбтрия  ж  спектрофотоме- 
трия 

спидометр  м  епидометър,  скоросто- 
мер,  велосиметър,  измервател  на 
скоростта 
спин  м  спин 
спирйль  ж  спирала 
-«V,  биметаллйческая  биметална  спи¬ 
рала 

гиперболическая  хиперболнчпа 
спирала 

-V ,  логорифмйческая  логаритмична 
спирала 

~,  нагревйтельная  нагревателна 
спирала 

яараболйческая  параболична  спи¬ 
рала 

злектронагревательная  електро¬ 
нагревателна  спирала 
спирйльний  спирален 
спиратрон  м  спиратрон 
сплав  м  сплав 
~  Вуда  сплав  на  Вуд 
—  високото  злектросопротивления 
високосъпротивителна  сплав, сплав 
с  високо  електрическо  съпротивле¬ 
ние 


для  нагревателни цх  злементов 

сплав  за  нагревателни  елементи 

никельхромовмй  никел -хромова 
сплав 


термомагнйтний  термомагнитна 
сплав 

сползание  с  смъкване 
спбсоб  м  начин,  метод 

***  амперметра  и  вольтметра  и:;м. 

метод  на  амперметъра  и  волтметъра 


_ _  спо 

~  визова  программ  метод  за  извик¬ 
ване  на  програма 

~  индикации  начин  на  индикация 
~  кодйрования  начин  на  кодиране 
осциллографйческий  осцилогра¬ 
фи  чен  метод 

~  стабилизации  метод  на  стабили¬ 
зиране 

тепловой  топлинен  метод 
способность  ж  способност 

включающая  включваща  спо¬ 
собност,  комутационна  способност 
при  включване 

време н на я,  разрешающая  раз¬ 
решаваща  временна  способност 
различйтельная  различаваща 
способност  (на  око) 
излучающая  способност  на  из¬ 
лъчване 

изолйрующая  изолираща  спо¬ 
собност 

ионизйрующая  йонизираща  спо¬ 
собност 

нагрузочная  товарна  способност 
отключающая  изключваща  спо¬ 
собност,  комутационна  способност 
при  изключване 

отражател ьная  отражателна  спо¬ 
собност 

перегрузочная  способност  на 
претоварване,  претоварваща  спо¬ 
собност 

~  передающей  системи,  пропуск- 

ная  пропускателна  способност 
на  предавателна  система 
по  вертикали,  разрешающая 
вертикална  разрешаваща  способ¬ 
ност 

поглощ  ющая  поглъщателна  спо¬ 
собност 

~  по  горизонтали,  разрешающая 

хоризонтална  разрешаваща  спо¬ 
собност 

—  по  дальности,  разрешающая  раз¬ 
решаваща  способност  по  разстояние 

~  по  па  пра  влей  и  ю,  разрешающая 
разрешаваща  способност  п(ьпосока 

—  по  углу,  разрешающая  разреша¬ 
ваща  способност  по  ъгъл 

~  преломляющая  способност  за 
пречупвано,  рефракционна  способ¬ 
ност 

— пролускная  пропускателна  спо¬ 
собност,  пропускателен  капацитет 
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разрешающая  разрешаваща  спо- 
сооност 

расссивающая  разсейваща  спо¬ 
собност 

~  системи  связи,  пропускная  про¬ 
пускателна  способност  на  система 
за  връзка 

тепловая  перегрузочная  топлин¬ 
на  претоварваща  система 
амиссионная  емисионна  способ¬ 
ност 

спрямление  с  изправяне 
спутник  М  СПЪТНИК 
~  акгивнии  связной  активен  спът¬ 
ник  за  връзка 

метеорологический  метеорологи¬ 
чески  спътник 

навигационний  навигационен 
СПЪ1 ник 

лассивнмй  связной  пасивен  спът¬ 
ник  за  връзка 

связной  спътник  за  връзка, 
свързочен  спътник 
спутник-ретранслятор  м  спътник- 

ретранслат ор 

сраЬа  1  ивание  с  задействуване  (на 
механизъм  ) 

ложное  лъжливо  [фалшиво]  за- 
деиствуванс;  неправилно  задейству¬ 
ване 

~  релейного  злемента  задействува¬ 
не  ( включване  или  изключване)  на 
релеен  елемент 

сраоативать  задействувам,  влизам 
в  действие  (за  урео,  механизъм) 
среда  ж  среда,  медиум;  материал 
активния  активна  среда 
анизотропная  анизотроина  среда 
диспергирующая  диспергираща 
среда 

дугогасйтельная  дъгогасителна 
среда 

дугогасяща  вж.  среда,  дугога- 
сительная 

изилирующая  изолираща  среда, 
изолиращ  материал 
изотропная  изотропна  среда 
слоистая  слоеста  среда 
неоднородная  нееднородна  среда 
однородная  еднородна  среда 
охлаждающая  охлаждаща  среда 
статистически  неоднородная  ста¬ 
тистически  нееднородна  среда 
средство  с  средство 


дугогасйщее  дъгогасително  [дъ- 
го  гася  що]  средство 
противорадиолокационное  про- 
тиворадиолокационно  средство 
радиолокационное  радиолока- 
ционно  средство 

~  радионавигации  средство  за  ра- 
дионавигация 

~  радиосвязи  средство  за  радио- 
връзка 

~  радиоуправления  средство  за 
радиоунравление 

~  регулирования  средство  за  регу¬ 
лиране 

~  связи  средство  за  връзка 
срез  м  срязване 

~  ймпульса  срязване  на  импулс 
~  кварца  срязване  на  кварц 
срок  м  срок 

~  служби  срок  на  използуваемост 
] годност],  трайност,  живот 
стабиливольт  м  стабилиьолт 
стабилизатор  м  стабилизатор 
ионний  йонен  стабилизатор 
квариевий  кварцов  стабилизатор 
~  коронного  разряда  стабилизатор 
с  коронен  разряд 

~  коронного  разряда,  феррорезо* 
нансний  ферорезонансен  стаби- 
литрои  с  коронен  разряд 
гч/,  мостиковьш  мостов  стабилизатор 
~  напряжения  стабилизатор  на  на¬ 
прежение 

напряжения,  газоразрядний  газо¬ 
разряден  стабилизатор  на  напре¬ 
жение 

~  напряжения,  ионний  йонен  ста¬ 
билизатор  на  напрежение 
~  напряжения,  магнитний  магни¬ 
тен  стабилизатор  на  напрежение 
~  напряжения,  мостиковий  моето» 
стабилизатор  па  напрежение 

•  напряжения,  резонаненьш  резо- 

нансен  стабилизатор  на  напреже¬ 
ние 

~  напряжения,  ферромагнйтний  фе- 

ромагнитен  стабилизатор  ьа  напре¬ 
жение 

~  напряжения,  алектронний  елек¬ 
тронен  стабилизатор  на  напреже¬ 
ние 

/■ч/ ,  параметрйческий  параметричея 
стабилизатор 
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полупроводниковия  полупровод¬ 
ников  стабилизатор 
пьезозлектр  ческий  пиезоелек- 
трически  стабилизатор 
л*  тока  стабилизатор  на  ток 

транзистори  ми  транзисторен  ста¬ 
билизатор 

феррорезонансньш  ферорезонан- 
сен  стабилизатор 
влектромагнйтний  електромаг¬ 
нитен  стабилизатор 
алектронньш  електронен  стаби¬ 
лизатор 

стабилизация  ж  стабилизация;  ста 
билизиране 

автоматйческая  автоматична  ста¬ 
билизация 

амплитудьг  стабилизация  па  ам¬ 
плитуда 

изображения  стабилизация  на 

изображение 

ймпульсная  импулсна  стабили¬ 
зация 

кварцевая  кварцова  стабилиза¬ 
ция 

**  нагрузки  стабилизация  на  товар 
[натоварване] 

^  напряжения  стабилизиране  на 

напрежение 

непрер!  вная  непрекъсната  ста¬ 
билизация 

параллельная  паралелна  стабили¬ 
зация 

последовател ьная  последовател¬ 
на  стабилизация 

««-■  рабочей  точки  стабилизация  на 
работна  точка 

режйма,  коллекторная  колектор¬ 
на  стабилизация  на  режим 
режйма,  змйттерная  емитерна 
стабилизация  на  режим 
тока  токова  стабилизация,  ста¬ 
билизация  аа  ток 
^  уровня  стабилизация  на  ниво 

***  частоти  стабилизация  на  честота 
стабилизйровать  стабилизирам 

~  кварцем  стабилизирам  кварцово 
стабилйстор  м  стабилистор 
стабилитрон  м  стабилитрон 

ВЬ1СОКОВОЛЬТНЬ|Й  високоволтов 
стабилитрон 

високовольтний  водороднмй  ви¬ 
соковолтов  водороден  стабилитрон 
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газоразрядни  й  газоразряден  ста¬ 
билитрон 

~  коронното  разряда  стабилитрон 
с  коронен  разряд 
кремниевьш  силициев  стабили¬ 
трон 

~  тлеюшего  разряда  стабилитрон* 
с  тлеещ  разряд 
стабйльность  ж  стабилност 
~  нулевото  показания  стабилност 
на  нулево  показание 
~  работи  прйвода  стабилност  на 
работата  на  задвижването 
стабнльнмй  устойчив,  стабилен; 

постоянен 
сталь  ж  стомана 

мягкая  мека  стомана 
~ ,  злектротехнйческая  електротех¬ 
ническа  стомана 
стандарт  м  стандарт 
~  передачи  стандарт  на  предаване 
~ ,  телевизи  нний  телевизионен 
стандарт 

~  цвегного  телевйдения  стандарт 
за  цветна  телевизия 
~  частоти  честотен  стандарт 
стандартизация  ж  стандартизация 
стандартизировать  стандартизирам 
стандартний  стандартен 
станина  ж  тяло 
~  статора  тяло  на  статор 
стани  ль  м  станиол 
станок  м  машина 

металлорежущий  металорежеща 
машина 

универсальнмй  универсален 
струг 

управляемия  управляван  стан 
станция  ж  станция;  централа 
~ ,  авиационная  гидроакустйче- 
ская  авиационна  хидроакустична 
станция 

автоматйческая  радиогидроме- 
теорологйческая  автоматична  ра- 
диохидрометеорологична  станция 
автоматйческая  радиометеоро- 
логйческая  автоматична  радиоме- 
теорологична  станция 
~  автоматйческого  сопровождения, 
радиолокаци  нная  радиолокацион- 
на  станция  за  автоматично  съпро¬ 
вождане 

атомная  алектрйческая  атомна 
електрическа  централа 
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Фт,  азродромная  радиолокационная 

аеродрумна  радиолокационна  стан¬ 
ция 

берегов  я  радиолокационная 

брегова  радиолокационна  станция 
берегов  я  радиопеленгаторная 
брегова  радиопеленгаторна  стан¬ 
ция 

~  большой  мощности  станция  с 
голяма  мощност 
бортовая  бордова  станция 
ведомая  водима  станция 
ведущая  водеща  станция 
вещ  тельная  радиоразпръсква- 
телна  станция 

вспомогательная  спомагателна 
станция  (в  международната  теле¬ 
фонна  служба ) 

внзмваемая  повиквана  станция 
( телеграфна ,  телефонна ,  радио¬ 
станция  и  др.) 

вь1зивающая  повикваща  стан¬ 
ция  ( телеграфна ,  телефонна ,  ра¬ 
диостанция  и  др.) 

гидроакустйческая  хидроакустич¬ 
на  станция 

гидролокациб  нная  хидролока- 
ционна  станция 

гидрозлектрйческая  водна  елек¬ 
трическа  централа,  ВЕЦ 
главная  главна  станция 
групповая  вспомогательная  гру¬ 
пова  спомагателна  станция 
групповая  руководящая  групова 
управляваща  станция 
дальнего  обяаружения,  радиоло- 
кацибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  за  далечно  откриване 
а*,  двухкоординатная  радиолока- 
цибнная  двукоординатна  радиоло¬ 
кационна  станция 
двухпозиционная  радиолокаци- 
онная  двупозиционна  радиолока¬ 
ционна  станция 

а,,  дежурная  радиолокационная  де¬ 
журна  радиолокационна  станция 
диспетчерская  радиолокацибн* 
ная  диспечерска  радиолокационна 
станция 

дбплеровская  радиолокационная 
Доплерова  радиолокационна  стан¬ 
ция 

а/,  железнодорбжная  железопътна 
гара 


~  захода  на  посадку,  радиолок*- 
цибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  за  приземяване 
~  зонального  наблюдения,  радиоло- 
кацибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  за  зонално  наблюдение 
измерйтельная  измервателна 
станция 

ймпульсная  радиолокационная 

импулсна  радиолокационна  стан¬ 
ция 

ймпульсная  радиопеленгаторная 

импулсна  радиопеленгаторна  стан¬ 
ция 

~ ,  ионосферная  йоносферна  стан¬ 
ция 

испьт  тельная  изпитателна 
[пробна!  станция 
кнбпочная  бутонна  станция  [цен¬ 
трала! 

когерентно-ймпульсная  радиоло- 
кацибнная  кохерентно-импулсна 
радиолокационна  станция 
~ ,  конечная  крайна  станция 

конто  льная  контролна  станция 
корабельная  радиолокационная 
корабна  радиолокационна  станция 
корреляцибнная  радиолокацибн- 
ная  корелационна  радиолокацион- 
на  станция 

космйческая  космическа  станция 
~  круговбго  обзора,  радиолока- 
цибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  с  кръгов  обзор 
локацибнная  локационна  стан¬ 
ция 

машиносче гная  машинно-изчис¬ 
лителна  (сметачна)  станция 
междунарбдная  международна 
станция 

междунарбдная  транзйтная  меж¬ 
дународна  транзитна  станция 
местная  градска  телефонна  цен¬ 
трала 

метеорадиолокацибиная  метеора- 

диолокационна  станция 

метеорологйческая  радиолока» 
цибнная  метеорологична  радио¬ 
локационна  станция 
мешающая  смущаваща  станция 

многоймпульсная  радиолокаци- 
бниая  многоимпулсна  радиолока¬ 
ционна  станция 


многоканальная  радиолокацибн- 

ная  многоканална  радиолокацион- 
на  станция 

~ ,  многоканальная  радиорелейния 

многоканална  радиорелейна  стан¬ 
ция 

многомерная  радиолокациоиная 

радиолокационна  многомерна  стан¬ 
ция 

многоцелевия  радиолокациоиная 

многоцелева  радиолокационна 
станция 

моноймпульсная  радиолокацибк- 

ная  моноимпулсна  радиолокацион¬ 
на  станция 

— ,  мощная  мошна  станция 

~  наблюдения,  радиолокациоиная 

радиолокационна  станция  за  на¬ 
блюдение 

~  наведения  станция  за  насочване 
~  наведения,  радиолокацибнная  ра¬ 
диолокационна  станция  за  насоч¬ 
ване 

наведения  истребйтелей,  радио¬ 
локацибнная  радиолокационна 
станция  за  насочване  на  изтреби¬ 
тели 

~  наведения  ракет,  радиолокацибн¬ 
ная  радиолокационна  станция  за 
насочване  на  ракети 
~~ ,  навигацибнная  радиолокацион- 
ная  навигационна  радиолокацион¬ 
на  станция 

навигацибнная  самолетная  дб- 
плеровская  Доплерова  навига¬ 
ционна  самолетна  станция 
наземная  наземна  станция 
наземная  радиолокацибнная  на¬ 
земна  радиолокационна  станция 
необслуживаемая  необслужвано 
станция 

неподвйжная  неподвижна  стан¬ 
ция 

~  непрерьшного  излучения,  радио¬ 
локацибнная  радиолокационна 
станция  с  непрекъснато  излъчване 
~  обнаруж  ния  воздушнмх  и  лей, 
радиолокацибнная  радиолока¬ 
ционна  станция  за  откриване  на 
въздушни  цели 

~  обнаружения  наземних  целен, 
радиолокацибнная  радиолокаци- 
ониа  станция  за  откриване  на  на* 
земни  цели 


~  обнаружения,  радиолокацибнная 

радиолокационна  станция  за  от¬ 
криване 

обслуживаемая  обслужвана  стан¬ 
ция 

~  ббщего  назначения,  радиолока¬ 
цибнная  универсална  радиолока¬ 
ционна  станция 
оконечная  крайна  станция 
~  опознавания,  радиолокацибнная 
радиолокационна  станция  за  опоз¬ 
наване 

~  орудййной  наводки,  радиолока¬ 
цибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  за  насочване  на  оръдия 
панорамния  радиолокацибнная 
панорамна  радиолокационна  стан¬ 
ция 

паросиловая  паросилова  центра¬ 
ла 

пассйвная  ретрансляцибнная  па¬ 
сивна  ретраислационна  станция 
первйчная  радиолокацибнная 

първична  радиолокационна  стан¬ 
ция 

передающая  предавателна  стан¬ 
ция 

передающая  телевизибш  ая  пре¬ 
давателна  телевизионна  станция 
передвижная  телевизибнная  по¬ 
движна  телевизионна  станция 
перенбсная  портативна  станция 
~  перехвата,  радиолокацибнная  ра¬ 
диолокационна  станция  за  радио- 
засичане 

— ,  питаемая  захранвана  станция 
[централа] 

подвйжная  подвижна  станция 
~  поиска  станция  за  търсене,  тър¬ 
сеща  станция 

поисковая  радиолокацибнная 
търсеща  радиолокационна  станция 
помехозащищенная  радиолока¬ 
цибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция,  защитена  против  смущения 
понизйтельная  понижаваща  под¬ 
станция 

V— ,  портатйвная  портативна  станция 
портатйвная  радиотелефонная 

портативна  радиотелефонна  стан¬ 
ция 

портбвая  радиолокацибнная  при¬ 
станищна  радиолокационна  стан¬ 
ция 
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~  посадки  самолетов  по  приббрам, 
радиолокационная  радиолокацион- 
на  станция  за  приземяване  на  са¬ 
молети  по  уреди 
посадочная  радиолокационная 
радиолокационна  станция  за  ка¬ 
цане 

п  рием  на  я  приемна  станция 
приемо-передающая  приемо-пре- 
давателна  станция 
промежуточная  междинна  стан¬ 
ция 

промежуточная  усилйтельная 

междинна  усилвателна  станция 
радиоастрономйческая  навига- 
цибнная  радиоастрономическа  на¬ 
вигационна  станция 
радиов°щательная  радиопреда¬ 
вателна  станция 

радиолокационная  радиолока¬ 
ционна  станция 

— радиометеорологйческая  радио- 
метеорологична  станция 
радионавигационная  радиопави- 
гационна  станция 
радиопеленгаторная  радиопелен- 
гаторна  станция 

~  радиоперехвата  станция  за  ра- 
диозасичане  [радиоулавяне] 
радиоприемная  радиоприемна 
станция 

~  радиоразведки  станция  за  радио- 
разузнаване 

радиорелейна*  радиорелейна 
станция 

радиотелеграфная  радиотеле¬ 
графна  станция 

радиотелефонная  радиотелефон¬ 
на  станция 

радиофототелеграфная  радиофо- 
тотелеграфна  станция 
разведки,  гидроакустйческая  хи¬ 
дроакустична  станция  за  разузна¬ 
ване 

разведивательная  разузнавател¬ 
на  станция 

райбнная  телефонная  районна 
телефонна  централа 
регулйрующая  регулираща  стан¬ 
ция  [централа] 

репортерска*  репортьорска  стан¬ 
ция 

ретрансляцибнная  ретранслаци- 
онна  станция 
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~  с  автономним  питанием  станция 
с  автономно  захранване 
самолетная  радиолокационная 

самолетна  радиолокационна  стан¬ 
ция 

саморегулйрующаяся  саморегу¬ 
лираща  се  станция  [централа] 
~  связи,  гидроакустйческая  хидро 
акустична  станция  за  връзка 
^  связи,  оконечная  крайна  центра¬ 
ла  за  връзка 

~  с  дистанционньш  управлением 

далекокомандувана  станция  [цен¬ 
трала] 

/—  слежения  за  спутниками  станция 
за  следене  на  спътници 
~  сопровождения  цели,  радиолока- 
цибнная  радиолокационна  стан¬ 
ция  за  следене  на  цел 
~  стандартннх  частот  станция  за 
стандартни  честоти 
телевизибнная  телевизионна 
станция 

телевизибнная  трансляцибнная 

телевизионна  транслационна  стан¬ 
ция 

телеметрйческая  телеметрична 
станция 

телефонная  телефонна  централа 
телефонная  вспомогательная 
спомагателна  телефонна  централа 
телефонная  междугорбдная  меж¬ 
дуградска  телефонна  централа 
телефонная  учрежденска*  уч¬ 
режденска  телефонна  централа 
тепловая  алектрйческая  топлин¬ 
на  електрическа  централа,  ТЕЦ 
теплопеленгаторная  топлопелен- 
гаторна  станция 
трансляцибнная  транслационна 
станция 

тоехкоординатная  радиолока- 
цибнная  трикоординатна  радио¬ 
локационна  станция 

трехмерная  радиолокационная 

тримерна  радиолокационна  стан¬ 
ция 

узловая  телефонная  възлова  те¬ 
лефонна  централа 

ультрацоротковблновая  ултра- 
късовълнова  станция 

~  управления  станция  за  управле- 
ни  е 
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усилйтельная  усилвателна  стан¬ 
ция 

л»,  цветная  радиолокаци  ннай  цвет¬ 
на  радиолокационна  станция 
целеуказания,  радиолокационная 

радиолокационна  станция  за  по¬ 
казване  на  цел 

частотно-модулйрованная  радио- 
докационная  честотномодул прана 
радиолокационна  станция 
частотно-регулйрующая  честот- 
норегулираша  станция  [централа] 
шумопеленгаторная  шумопслен- 
гаторна  станция 
цтарбние  с  стареене 

ламп  стареене  на  лампи 
искусственное  изкуствено  ста¬ 
реене 

световое  стареене  под  действие¬ 
то  на  светлина 

тепловое  стареене  под  действие¬ 
то  на  топлина 

химйческое  химическо  стареене 
л»,  влектрйческое  стареене  под  дей¬ 
ствието  на  електрическо  поле 
-етАртер  м  стартер 
статика  ж  статика 
статикон  м  статикон 
статистика  ж  статистика 
статйческий  статичен 
етАтор  м  статор 

дуговой  дъгов  статор 
стационарноств  м  стационар  пост 
4етационарнь1Й  стационарен 
театйт  м  стеатит 
гтекло  м  стъкло 

бесщелочное  безал кално  стъкло 
волокнйстое  влакнесто  стъкло 
вольфрамовое  волфрамово  стъкло 
,  защйтное  защитно  стъкло 
кварцевое  кварцово  стъкло 
тш  кинескопа,  фронтальное  екран 
на  кинескоп 

конденсаторное  кондензаторно 
стъкло 

у—,  ламповое  лампово  стъкло 

молибденовое  молибдсново  стък¬ 
ло 

неодймовое  иеодимово  стъкло 
оптйческое  оптично  стъкло 
органйческое  органическо  стък¬ 
ло,  плексиглас 

тугоплавкое  мъчно  топимо  стъкло 
щблочное  алкално  стъкло 
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злектроизоляционное  електро¬ 
изолационно  стъкло 
стекловолокнйт  м  стъкловолокнит 
(пластмаса  с  пълнител  стъклено 
влакно ) 

стекловолокно  с  стъклено  влакно 
стеклоизоляция  ж  стъклоизолация 
стеклокерамика  ж  стъклокерамика 
стеклолакоткань  ж  стъклолакотъкан 
стеклолента  ж  стъклолента  (изола¬ 
ционна  лента  от  стъклена  тъкан ) 
стекломикалента  ж  стъкломикалента 
(микалента  върху  стъклена  тъкан ) 
стекломиканйт  м  стъкломиканит 
стекломикафолий  м  стъкломикафо- 
лий  (микафолио  върху  стъклена 
тъкан  ) 

стеклотекстолйт  м  стъклотекстолит 
стеклоткань  ж  стъклотъкан 
стеклошпон  м  стъклошпон 
стеклозмаль  ж  стъклоемайл 
стен  м  стен  ( единица  за  измерване 
на  сила ) 
стенд  м  стенд 

~  для  испмтания  ламп  стенд  за 
изпитване  [изпробване]  на  лампи 
измерйтельньш  измервателен 
стенд 

испь1тательнь1Й  изпитателен 
стенд 

повсрочньш  проверочен  [изпита¬ 
телен!  стенд 
стенотрон  м  стенотрон 
степень  ж  степен 

~  в  «рождения  степен  на  израждана 
~  диссоциацим  степен  на  дисоциа- 
ция 

~  достоверности  степен  на  достовер¬ 
ност 

~  затухания  степен  на  затихване 
~  затягивания  степен  на  затягана 
ионизации  степен  на  йонизация 
~  искажеиия  степен  на  изкривявана 
~  надежности  степен  на  надеждност 
[сигурност] 

~  неравномерности  степен  на  нерав- 
номерност 

^  регенерации  степен  на  регенера¬ 
ция 

~  связи  степен  на  връзка 
—  точности  стенен  на  точност 
^  успокоения  степен  на  успокоява* 
не,  затихване  (на  измервателен • 
уред) 
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~  устойчивости  степен  на  устойчи¬ 
вост 

~  устойчивости,  бесконечная  без¬ 
крайна  степен  на  устойчивост 
~  устойчивости,  конечная  крайна 
степен  на  устойчивост 
~  фильтрации  степен  на  филтрация 
стерадиан  м  стерадиан  (мярка  за 
пространствен  ъгъл) 
стереоакустика  ж  стереоакустика 
стереоголовка  ж  стереоглава 
стереозвук  м  стереозвук 
стереозвукосниматель  м  стереозвуко- 
снимател 

стереоизображение  с  стереоизобра¬ 
жение,  стереообраз 
стереометрия  ж  стереометрия 
стереопластйнка  ж  стереограмофон- 
на  плоча 

стереореверберация  ж  стереоревер 
берация 

стереосигнал  м  стереосмгнал 
стереоскоп  м  стереоскоп 
стереоскоп йческнй  стереоскопичен 
стереоскопйя  ж  стереоскопия 
стереотелевйдение  с  стерсотелевизия 
стереоусилйтель  м  стереоусилвател 
стереофонйческий  стсреофоничен 
стереофонйя  ж  стереофония 
стереофонограмма  ж  стереофоногра- 
ма 

стереозффект  м  стерео  ефект 
стержень  м  прът,  пръчка 
анодний  анодна  пръчка 
~  антенни  1.  пръчковидна  антена 
2.  прът  на  антена 
~  дуги  стълб  на  (електрическа) 
дъга 

кварцевьш  кварцова  пръчка 
нагревательньш  нагревателен 
прът,  тръбен  нагревател 
настр  ечньж  настройваща  пръч¬ 
ка,  пръчка  за  настройка 
регулйрующий  регулиращ  прът 
~  резйстора  пръчковиден  резистор 
рубйновий  рубинова  пръчка 
составной  съставен  прът 
соглас  ющий  съгласуващ  прът 
феррйтовий  феритова  пръчка 
стигматйзм  м  стигматизъм 
стигматор  м  стигматор 
стильб  м  стилб  (мярка  за  осветеност ) 
стимул  м  стимул 
стнмулйтор  м  стимулатор 


злектроннмй  електронен  сти¬ 
мулатор 

стирание  с  заличаване,  изтриване 
~  записи  изтриване  на  запис 
~  информации  изтриване  [залича¬ 
ване]  на  информация 
~  магнйтной  записи  изтриване  на 
магнитен  запис 
стирать  изтривам,  заличавам 
стирофлекс  м  стирофлекс 
стойка  ж  стоика 

измерйтельная  измервателна 
стойка 

~ ,  модуляционная  модулационна 
стойка 

~  счетчика  стойка  на  електромер 
стойкость  ж  устойчивост 

коррозионная  корозионна  устой¬ 
чивост 

~  к  тепловйм  ударам  устойчивост 
на  топлинни  удари 
~  к  злектрйческим  ударам  устой¬ 
чивост  на  електрически  удари 

—  при  нагреве  устойчивост  на  за¬ 
гряване,  'ГОИЛ  оу  стой  чивост 

радиационная  устойчивост  на 
радиация 

химйческая  мьмична  устойчивост 
стон  м  стичане,  отток,  утечка 
~  канального  транзйстора  'течка 
на  каналния  транзистор 
кольцевбй  пръстеновидно  сти¬ 
чане 

стол  м  маса 

измерйтельньпй  измервателна  ма¬ 
са 

испь1тгтельнь)й  изпитателна  ма¬ 
са 

контр  льний  контролна  маса 
(при  ръчна  те лефенна  иентрала )■ 
магнйтний  магнитна  маса 
столб  м  стълб 

—  дугй  стълб  на  (електрическа) 
дъга 

~  дугй,  положи тельний  положите¬ 
лен  стълб  на  (електрическа)  дъга 
дуговой  дъга,  дъгов  стълб 
плазменнмй  плазмен  стълб 
— •  положйтельного  свенения  стълб 
на  положително  светене 
~  разряда  стълб  на  разряд 

разряди ий  вж.  столб  разряда 
светящийся  светеща  колонка, 
светещ  стълб 
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~,  термозлектрическии  термоелек- 
трически  стълб 

столкновение  с  сблъскване,  стълк¬ 
новение 

~  второго  рода  сблъскване  от  втори 
род 

ионизйрующее  йонизиращо  сблъ¬ 
скване 

кулбновское  Кулоново  сблъсква¬ 
не 

~  лервого  рода  сблъскване  от  първи 
род 

радиационное  радиационно  сблъ¬ 
скване 

упругое  еластично  сблъскване 
~  злектрбнов  сблъскване  на  елек¬ 
трони 

стоп-лйния  ж  стоп-линия 
сторона  ж  страна 

задняя  задна  страна 
лицевая  лицева  страна 
передающая  предавателна  страна 
приемная  приемна  страна 
трела  ж  п ров»  са  провее 
стрелка  ж  стрелка 
с,  копьев  дная  копиевидна  стрелка 
магнйтная  магнитна  стрелка 
светящаяся  светеща  стрелка 
стрймер  м  стример 
стробймпульс  м  стробиращ  импулс 
стробйрование  с  стробиране 
стробоскоп  м  стробоскоп 

ультразвуковой  ултразвуков 
стробоскоп 

стробоскопйя  ж  стробоскопия 
стробсигнал  м  стробиращ  сигнал 
строка  ж  ред 

актйвная  активен  ред 
~  изображения  ред  на  изображе¬ 
ние 

испмтательная  изпитателен  ред 
~  матрици  мат.  ред  [стълбец]  на 
матрица 

иечетная  нечетен  ред 
~  перфокарти  ред  на  перфокарта 
~  развертки  ред  на  развивка 
~  разложения  ред  на  разлагане 
четная  четен  ред 
строфотрон  м  строфотрон 

с  бегушей  волнбй  строфотрон  с 
бягаща  вълна 
стрдчка  ж  ред 
стрбчний  редов 
структура  ж  структура 


_ _ _  СТЬ1 

вероятностная  вероятностна 
структура 

дискретная  дискретна  структура 
збнная  зонална  структура 
квантовая  квантова  структура 
кристаллйческая  кристална  стру¬ 
ктура 

логйческая  логична  структура 
многоступенчатая  многостепен- 
на  структура 

— ,  непреривная  непрекъсната  струк¬ 
тура 

~ ,  параллельно-последовательная 

паралелно-последователна  струк- 
тура 

периодйческая  периодична  струк¬ 
тура 

простр  нственная  пространстве¬ 
на  структура 

сверхтбнкая  свръхгънка  струк¬ 
тура 

тбнкая  тънка  структура 
~ ,  упор  доченная  подредена  струк¬ 
тура 

~  уровней  структура  на  нива 
~ ,  четирехел  йная  четирислойна 
структура 

~ ,  злектрбнная  електронна  струк¬ 
тура 

структурний  структурен 
струя  ж  струя 

плазменная  плазмена  струя 
студия  ж  студио 

~  звукозаписи  студио  за  звукоза¬ 
пис 

телевизибнная  телевизионно  сту¬ 
дио 

ступенчатий  стъпаловиден,  стъпа¬ 
лен 

ступень  ж  стъпало,  степен 

буферная  буферно  стъпало 
~  в  {держки  вречени  стъпало  за 
нарочно  забавяне 

~  квантования  степен  [стъпало] 
за  квантоваие 

~,  оконечная  крайно  стъпало 
~  лередатчика  стъпало  на  преда¬ 
вател 

предвар  тельная  предварително 
стъпало 

~  усиления  усилвателно  стъпало 
~  усилйтеля  вж.  ступень,  усилбний 
стик  м  място  на  допиране,  челно 
съединение  на  линия 


СТЕ  _ 

стенд  м  табло;  стенд 

IV,  испьггательньш  изпитателно  табло; 

изпитателен  стенд 
субблок  м  стандартен  блок 
субгармбника  ж  субха рмонична 
субканал  м  субканал 
субрефракция  ж  субрефракция 
субрешетка  ж  субрешетка 
м  анионов  субрешетка  на  аняони, 
анионна  субрешетка 
IV  катионов  субрешетка  на  катиони 
катионна  субрешетка 
субструктура  ж  субструктура 
субзлектрон  м  субелектрон 
сужение  с  стесняване,  свиване,  съ¬ 
кращаване 

IV  полоси  пропускания  стесняване  на 
лентата  на  пропускане 
IV  полоси  частбт  стесняване  на 
честотна  лента 

IV  спектральной  линии  стесняване 
на  спектрална  линия 
сумматор  м  суматор 
IV  адресов  адресен  суматор 
IV,  алгеорайческий  алгебричен  су¬ 
ма  гор 

IV,  асинхронньш  асинхронен  сума¬ 
тор 

IV,  асинхронньш  цифровой  асин¬ 
хронен  цифров  сума  юр 
IV,  баланси  ьж  кондснсаторньш  ба~ 
лансен  кондснзаторен  сума гор 
IV,  двойчньгй  двоичен  суматор 
IV,  десятичньш  десетичен  суматор 
IV,  Кирхгофа  суматор  на  Кирхоф 
IV,  комоинационньш  комбииационен 
сума  ор 

/V,  матричньш  матричен  суматор 
IV  накапливающего  тйпа  суматор 
от  ингегра горен  [натрупващ]  тип 
/V,  одноразрядньш  едноразряден  су¬ 
матор 

IV,  параллельньш  паралелен  сума¬ 
тор 

IV,  полньш  пълен  суматор 
IV,  последователни ьтй  последователен 
суматор 

IV,  промежуточньтй  междинен  сума¬ 
тор 

IV,  синхр  нньж  цифровой  синхро¬ 
нен  цифров  суматор 
0*0  с  плава  ющей  запятой  суматор  с 
плаваща  запетая 


зов 


IV  с  фиксйрованной  запятой  сума- 
тор  с  фиксирана  запетая 
/V,  цифровой  цифров  суматор 
суммйрование  с  сумиране 
/V,  коммутацибнное  комутационно 
сумиране 

IV  по  горизонтали  сумиране  по  хо¬ 
ризонтала 

IV  цветностей  сумиране  па  цветове 
суммйровать  сумирам 
супергетеродйн  м  суперхстеродин 
супергетеродйннмй  суперхетероди- 
нен 

суперизокбн  м  суперизокон 
супериконоскбп  м  супери коноскоп 
суперортикбн  м  супероргикон 
IV,  сверхчувствйтельньтй  свръхчувстви¬ 
телен  супероргикон 
суперпозйция  ж  сулсрпозиция 
суперрефракция  ж  суперрефракция 
суперзмитрбн  м  суперемитрои 
сушка  ж  сушене 

IV,  вакуумная  сушене  във  вакуум 
/V  инфракраеньтми  лучами  сушене  с 
инфрачервени  лъчи 

IV  тбками  вькбкой  частотм  сушене  с 
високочестотен  ток 

IV,  ультразвуковая  ултразвуково 
сушене 

сфера  ж  сфера 
сфербметр  м  сфсромотър 
сфокус  рованньш  фокусиран 
схема  ж  схема 

IV,  автоколебательная  симметрйч- 

ная  автоколебателна  симетрична 
схема 

IV  автоматйческого  ограничения  на- 
грузки  схема  за  автоматично  ог¬ 
раничаване  на  натоварване 
IV  автоматйческого  поиска  схема  с 
автоматично  търсене 
IV  автоматйческого  сравнения  фази 
схема  за  автоматично  сравнение 
на  фаза 

/V  автоматйческого  функционального 
контрбля  схема  за  автоматичен 
функционален  контрол 
IV  автоматйческой  подстрбйки  час¬ 
тотм  схема  за  автоматично  на¬ 
стройване  на  честота 
-V  автоматйческой  регулировки  уси¬ 
ления  схема  за  автоматично  регу¬ 
лиране  на  усилване 
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автотрансформ  торная  автотранс- 
форматорна  схема 
алгорйтма,  логйческая  логическа 
схема  на  алгоритъм 
~  антисовпадений  схема  на  анти- 
съвпадения 

астабйльная  автоколеб  тельная 

астабилна  автоколебателна  схема 
астабйльная  на  плоскостнмх 
транзйсгорах  астабилна  схема  с 
плоскостни  транзистори 
~ ,  балансная  балансна  схема 
~  блокировки  в ж.  схема,  блокйрую- 
щая 

~,  блокйрующая  блокираща  схема 
блочная  блокова  схема,  блок- 
схем  а 

бь!стрь1Х  совпадений  схема  на 
бързи  съвпадения 
вентйльная  вентилна  схема 
включения  схема  на  включване 
включения  по  прйнципу  уравно- 
вешенного  моста  схема  за  включ¬ 
ване  на  принципа  на  уравновесе¬ 
ния  мост 

~  в  развернутом  вйде  разгъната 
схема 

~  в  сЕернутом  вйде  събрана  [ком¬ 
плектна!  схема 
ьходная  входна  схема 
вьжлючающая  изключваща  схе¬ 
ма 

~  вьшолнения  логйческой  операции 

схема  за  изпълнение  на  логическа 
операция 

вьтрямйтельная  изправителна 
схема 

— ,  вьтрямйтельная  двухполупе- 
рйодная  изправителна  двуполу- 
пер йодна  схема 

~  вьтрямления,  трехфазная  три¬ 
фазна  схема  за  изправяне 
вмсоконадежная  високонадежд¬ 
на  схема,  схема  с  голяма  сигур¬ 
ност 

вмходная  изходна  схема 

~  вьшитания  вж.  схема,  вьгчитаю- 
щая 

вмчитающая  изваждаща  схема 
~  гашения  схема  на  затихване 

гйбкая  печатная  гъвкава  печат¬ 
на  схема 

гибрйдная  хибридна  схема 


_ СХЕ 

двойчная  пересчетная  броячи® 

двоична  схема 

~  двойная  мостово  я  двойна  мосто¬ 
ва  схема 

двойная  Т-образная  двойна  Т- 
образна  схема 

~  двойното  зигзага  схема  на  двоен 
зигзаг 

~  двух  ваттметров  схема  на  двата 
ватметра 

двухгенераторная  дву генератор¬ 
на  схема 

~,  друхтактная  двутактна  схема 
декадная  пересчетная  броячи® 

декадна  схема 

декодйрующая  декодираща  схе- 
ма 

детекторная  детекторна  схема 
диодная  диодна  схема 
диодная  вентйльная  диодна  вен- 
тилна  схема 

диодная  двухетупенчатая  диод* 
на  двустепенна  схема 
диодная  логйческая  диодна  ло- 
гична  схема 

диодная  трехетупенчатая  диод¬ 
на  тристепенна  схема 
~ ,  динамйческая  динамична  схем® 
~,  дифференциальная  диференциал¬ 
на  схема 

дифференийрующая  диферен¬ 
цираща  схема 

~  для  малого  сигнала,  зквива- 
лентная  еквивалентна  схема  з* 
малък  сигнал 

~  для  снятия  характерйстик  схема 

за  снемане  на  характеристики 
— ',  дуальная  дуална  схема 
~  задержки  схема  за  задръжка,  за¬ 
държаща  схема 

~  замещения  заместваща  схема 
~  записи  схема  на  записа 
~ ,  запоминающая  запомняща  схе¬ 
ма 

~  запрета  схема  за  забрана,  забра¬ 
няваща  схема 

запрещения  вж.  схема  запрет* 

~  «И»  схема  «И» 

избирательная  избирателна  схв' 
ма 

измерйтельная  измервателна 
схема 

^  «ИЛ И»  схема  «ИЛИ» 

ймпульсная  импулсна  схема 
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— ,  интегральная  интегрална  схема 

интегрйруюшая  вж.  схема,  ин¬ 
тегральная 

информацибнная  информацион¬ 
на  схема 

исключающая  изключваща  схе¬ 
ма 

~  кадровой  развертки  схема  за  ка¬ 
дрова  развивка 

каскадная  стъпална  | каскадна] 
схема 

каскодная  каскодна  схема 
ключевая  ключова  схема 
кодйрующая  кодираща  схема 
кольцевая  затворена  ] кръгова, 
пръстеновидна]  схема 
комбинаци'  нная  комбииационна 
схема 

коммутационная  комутационна 
схема 

~  компенсации  вж.  схема,  компен- 
сационная 

компенсационная  компенсацион¬ 
на  схема 

конструктйвная  конструктивна 
схема 

контактная  контактна  схема 
^  контактной  пирамиди  система 
на  контактната  пирамида 
~  контреля  схема  за  контрол 
~  коррекции  схема  за  корекция 
криотронная  криотронна  схема 
курковая  пускова  схема 
ламловая  лампова  схема 
линейная  линейна  схема 
логарифм  руюшая  логаритми- 
раща  схема 

логйческая  логична  схема 
логйческая  двухтактная  логична 
двутактова  схема 
мат^ичная  матрична  схема 
~  межкаскадной  св  зи  схема  на 
междустъпална  връзка 
микромодульная  микромодулна 
схема 

микрозлектр  нная  микроелек- 
тронна  схема 

мнемонйческая  мнемонична  схе¬ 
ма 

многоканальная  многоканална 
схема 

многокаскадной  св  зи  схема  на 
многостъпална  връзка 


многослойная  печатная  много¬ 
слойна  печатна  схема 
~  многоугольника  схема  «чмного- 
ъгълник»,  многоъгълна  схема 
моделйрующая  моделираща  схе¬ 
ма 

модул ьная  модулна  схема 
молзлектронкая  молелектронна 
схема 

монолитная  монолитна  схема 
моностабильная  моностабилна 
схема 

~,  монтажная  монтажна  схема 

~  мостика  вж.  схема,  мостовая 
мостовая  мостова  схема 
мостовая  компенейрованная  ком¬ 
пенсирана  мостова  схема 
мостовая  самоуравновешиваю- 
щаяся  самоуравновесяваща  се 
мостова  схема 

накопйтельная  натрупваща  схе¬ 
ма 

~  на  криотроне  схема  с  криотрон 
~  на  параметроне  схема  с  параме- 
трон 

~  настройки  схема  за  настройка 
~  на  транзйсторах  схема  с  транзи¬ 
стори 

~  на  туннельном  диоде  схема  с  ту¬ 
нелен  диод 

~  независимото  поджигания  схема 
с  независимо  нагряване 
нейтродйнная  неутродинна  схе¬ 
ма 

несимметрйчная  бистабйльчзя 
несиметрична  бпетабилна  схема  (на 
транзистор ) 

обобщенная  обобщена  схема 
обра  ще  нная  обърната  схема 
~  ограничения  перемещений  схема 
за  ограничаване  на  преместване 
~  огранич!  гельная  ограничителна 
схема 

одногенераторная  едногенера- 
торна  схема 

одмолинейная  злектрйческая  ед- 

нолинейна  електрическа  схема 

одноперекидная  едностабилна 
|  моностабилна]  схема 

^ ,  односистемная  еднорелейна  схема 

~  оператйвной  памяти  схема  за  опе¬ 
ративна  памет 

операторная  оператор на  схема 
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~ ■  основних  целен,  злектрйческая 

електрическа  схема  на  първични 
вериги,  първична  комутация 
осцилляторная  осцилаторна  схе¬ 
ма 

параллельная  паралелна  схема 
~  параллельного  питания  схема  за 
паралелно  захранване 
параметрйческая  параметрнчна 
схема 

пентодная  вентил ьная  иентодна 
вентилна  схема 

лереключательная  еж.  схема, 
переключ  ющая 

пере  ключа  ющая  превключваща 

схема 

переключакмцая  магнйтная  пре¬ 
включваща  магнитна  схема 
~  пересечения  схема  за  пресичане 
пересчетная  броячна  схема 
печатная  печатна  схема 
~  питания  схема  на  захранване 
полная  пълна  схема 
полупроводник  тя  твердая  полу¬ 
проводникова  твърда  схема 
последовател ьная  последовател¬ 
на  схема 

последовательно-параллельная 

последователно-паралелна  схема 

~  последовательности  вичислсний 

Схема  за  последователност  на  из¬ 
числения 

потенциометр  ческая  потенцио- 
метрична  схема 

~  предварйтельной  коррекции  схема 
за  предварителна  корекция 
— /  приемника  схема  на  приемник 
принцип  льная  принципна  схема 
лринципиальная  упрощенная  оп¬ 
ростена  принципна  схема 
~  пропускания  схема  за  пропускане 
~  противосовпадений  схема  на  про- 
тивосъвпадения 

~  противошумовой  коррекции  схема 
на  противошумова  корекция 
пускопая  пускова  схема 
пушпульная  пушпулна  схема 

развернутая  разгъната  схема 
~  развертки  схема  на  развивка 
~  разделения  схема  на  разделяне 

распределйтельная  разпредели¬ 
телна  схема 

расчетная  изчислителна  схема 


_ СХЕ 

реактйвная  спусковая  реактив¬ 
на  спускова  схема 
регенератйвная  регенеративна 
схема 

~  регулйрования  схема  на  регули¬ 
ране 

режекторная  режекторна  схема 
резервйрованная  резервирана 
схема 

релаксаци  нная  релаксационнз 
схема 

рефлексная  рефлексна  схема 
~  с  автомат  теским  смещением  схе¬ 
ма  с  автоматично  изместване 
самобаланс  лрующаяся  самоба- 
лансираща  се  схема 
самокорректйрующаяся  самоко' 
ригиратца  се  схема 
~  самонастройки  самонастройващл 
се  схема 

самостабилизйрующаяся  само- 
стабилизираща  сс  схе<ма 
~  с  большой  постоянной  времени 
схема  с  голяма  времеконстанта 
сверхгенератйвная  спрьхгенера- 
тивна  схема 

— световая  светлинна  схема 
~  сглаживания  изглаждаща  схема, 
схема  за  изглаждане 
~  сдвйга  схема  за  изместване 

сегнетозлектрйческая  сегнето- 
електрическа  схема 
селектйрующая  селектираща  схе¬ 
ма 

селекторная  селекториа  схема 
~  ежатия  ймпульсов  схема  за  сви¬ 
ване  на  импулси 
силовая  силова  схема 
симметрйрующая  симетрираща 
схема 

симметрйчная  симетрична  схема 
~  с  инерционной  зад  ржкой  схема 
с  инерционна  задръжка 
синхронизйрующая  синхронизи¬ 
раща  схема 

скелетная  скелетна  схема 
~  сложения  схема  за  събиране 

~  с  малой  постоянной  времени  схема 
с  малка  времеконстанта 
~ ,  смесйтельная  смесител  на  схема 
~  с  нелин  йной  смкостью  схема  с 
нелинеен  капацитет 
~  с  нелинейной  индуктйвностью 
схема  с  нелинейна  индуктивност 


СХЕ 


^  с  нулевмм  вмводом  схема  с  ну¬ 
лев  извод 

собирательная  събирателна  схе- 
"  ма 

с  обратной  связью  схема  с  об¬ 
ратна  връзка 

~  с  ббщей  базой  схема  с  обща  база 
**  с  общей  сеткой  схема  с  обща  ре¬ 
шетка 

♦ч,  с  ббщим  ацбдом  схема  с  общ  анод 
«■ч,  с  общим  катбдом  схема  с  общ 
катод 

с  ббщим  роллсктором  схема  с 
общ  колектор 

/ч,  с  ббщим  змйттером  схема  с  общ 
емитер 

г~,  совмещенная  пълна  схема 
^  совпадений  схема  на  съвпадения 
*ч,  согласовання  включения  схема  за 
съгласуване  на  включване 
согласовання  отключения  схема 
за  съгласуване  на  изключване 
•ч  согласующая  съгласуваща  схема 
«ч.  с  однйм  устойчивим  положением 
схема  с  едно  устойчиво  положение 
еч  с  однополуперйоднь!м  внпрямле- 
нием  схема  с  еднотюлупериодно  из¬ 
правяне 

соединений  схема  на  съединения 
со  мнбгими  вх  дами  схема  с 
много  входове 

«ч  с  отрицательной  обратной  связью 

схема  с  отрицателна  обратна  връз¬ 
ка 

ч/  с  переменньши  параметрами  схе¬ 
ма  с  променливи  параметри 
спусковая  спускова  1тригерна] 
схема 

с  самовозбуждением  схема  със 
самовъзбуждане 

сравнения  схема  за  сравнение 
с  распределеннмми  параметрами 
схема  с  разпределени  параметри 
срезающая  срязана  [ограничи¬ 
телна]  схема 

стабилизйрующая  стабилизи¬ 
раща  схема 

стандартная  стандартна  схема 
стробйрующая  стробйраща  схема 

стфбчной  развертки  схема  на  ре¬ 
дова  развивка 

-ч/,  структурная  структурна  схема 
суммйрующая  сумираща  схема 
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~  с  умнож  нием  напряж  Ния  схема 
с  умножение  на  напрежението 
/чл  с  уравнйтельной  системой  шин 
уравнителна  шинна  система 
/ч-  с  уравновешенньши  напряже- 
ниями  схема  с  уравновесени  напре¬ 
жения 

~  с  пиркулйрующими  тбками  схема 
с  циркулиращи  токове 
счетная  вж.  схема,  пересчетная 
~  считьгвания  схема  за  прочитане, 
прочитаща  схема 
/ч/,  твердая  твърда  схема 

твердая  интегральная  твърда 
интегрална  схема 
твердая  функциональная  твърда 
функционална  схема 
/ч/  температурной  компенсации  схе¬ 
ма  иа  температурна  компенсация 
тепловая  топлотехническа  схе¬ 
ма;  топлинна  схема 
термокомпенсацибнная  термо- 
комиснсациоина  схема 
типовая  типова  схема 
/V,  транзйсторная  транзисторна  схе¬ 
ма 

трехлин  йная  злектрйческая  три¬ 
ли  нейна  електрическа  схема 
-■ч',  трехтактная  логйческая  тритакт- 
иа  логична  схема 
трехтбчечная  триточкова  схема 
трехфазная  трифазна  схема 
/ч/,  трйггерная  пж.  схема,  спусковая 
~  укорочения  ймпульсов  схема  за 
скъсяване  на  импулси 
~  ультралинейного  каскада  схема 
па  ултралинейно  стъпало 
.ч,  умножения  схема  за  умножение 
«ч/  управления  схема  за  управление 
упрощенная  опростена  схема 
/ч/ ,  уравнов  живающая  уравнове- 
сяваща  схема 

/ч',  усмлйтельная  усилвателна  схема 
фазйрующая  фазираща  схема 
/ч/,  фазовращ  ющая  фазовъртяща 
схема 

/ч' ,  фазоинверторная  фазоинвертор- 
нп  схема 

/V,  фазокорректйрующая  фазокори- 
гираша  схема 

/ч/,  фазорезон  неная  фазорезонанс- 
н а  схема 

фазостабйльная  фазостабилна 

схема 
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фазочувствйтельная  фазочув- 
ствителна  схема 
фантастрбнная  фантастронна 
схема 

феррорезонансная  ферорезонанс- 
на  схема 

фиксйрующая  фиксираща  схема 
фильтрйрующая  филтрираща 
схема 

~  формирования  ймпульсов  схема 
за  формиране  на  импулси 
функциональная  функционална 
схема 

цепочечная  верижна  схема 
цифровая  цифрова  схема 
штамиованная  щампована  схема 
зквивалентная  еквивалентна  схе¬ 
ма 

злектрйческая  електрическа  схе¬ 
ма 

~  злектрйческих  соединений  схема 
на  електрически  съединения 
~  злектрйческой  фиксации  схема  за 
електрическа  фиксация 
злектрометрйческая  електроме- 
трична  схема 

злектронная  електронна  схема 
~  злектропроводки  схема  на  елек¬ 
трическа  мрежа 

знергетйческих  зон  схема  на 
енергетични  зони 

/—  знергетйческих  уровней  схема  на 
енергетични  нива 
зталонная  еталонна  схема 
схематйческий  схематичен 
схемотехника  ж  схемотехника 
схлесть1вание  с  проводов  сплитане 
на  проводници 
сходймость  ж  сходимост 

абсолютная  абсолютна  сходимост 
~  моста  сходимост  на  мост 

процесса  сходимост  на  процес 
~  интеграла  сходимост  на  интеграл 
равномерная  равномерна  сходи¬ 
мост 

радиальная  радиална  сходимост 
~  рядов  сходимост  на  редове 

стохастйческая  стохастична  схо¬ 
димост 

условная  условна  сходимост 
сцептрон  м  сцептрон 
сцинтиллятор  м  сцинтилатор 
сцинтилляция  ж  сцинтилация 
счет  м  смятане,  броене 


_ _ _  СЧЕ 

счетчик  м  1.  брояч  2.  електромер 
3.  интегриращ  уред 
~  адресов  брояч  на  адреси 
~  актйвной  знергии  електромер  зД 
активна  енергия 

~  альфа-частйц  брояч  на  алфа-ча¬ 
стици 

~  антисовпадений  брояч  на  несъв¬ 
падения 

барабанния  барабанен  брояч 
~  бета-частйц  брояч  на  бета- 
частици 

бинарнмй  вж.  счетчик,  двойчг- 
ньгй 

биквинарнмй  биквинарен  [двой- 
нопетичен|  брояч 
бьгстродействующий  бързодей- 
ствуващ  брояч 

вибрационньш  вибрационен  брог* 
яч 

~  времени  брояч  за  време 

вторйчно-злектронньш  вторич- 
ноелектронен  брояч 
~  гама-квантов  гама-квантов  брояч 
~  Гейгера— Мюллера  Гайгер — Мю- 
леров  брояч 

~ ,  двойчнмй  двоичен  [бинарен! 
брояч 

декадньш  декаден  [десетичен] 
брояч 

~,  десятйчньш  вж.  счетчик,  де¬ 
кади  Ь!Й 

— ,  диоди  вж  диоден  брояч 

дифференциальньш  диференциа¬ 
лен  брояч 

двухдйсковьш  двудисков  елек¬ 
тромер 

двухзлементньш  дву елементен 
електромер 

~ ,  емкостньш  капацитивен  брояч 
~  зар  жени Ь1Х  частйц  брояч  на  за¬ 
редени  частици 

~  излйшков  електромер  за  излишъи 
(но  енергия) 

~  ймпульсов  брояч  на  импулси 
~  ймпульсов,  злектронньтй  елек¬ 
тронен  брояч  на  импулси 
инлукционнь1Й  индукционен 
брояч 

~ ,  ионизаци  нньш  йонизационен 
брояч 

интегрйрующий  интегриращ 
брояч 

квантовьш  квантов  брояч 
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СЧЕ 


квинарньж  вж.  счетчик,  пяти- 
рйчнмй 

^  количества  тепла  апарат  за  из¬ 
мерване  на  количество  топлина, 
топломер 

^  колйчества  злектрйчесгва  елек¬ 
тромер  за  количество  електриче¬ 
ство 

^ ,  кольцев  й  пръстеновиден  брояч 
^  команд  брояч  на  команди 

координагнмй  координатен  брояч 
магнитозлектрйческий  магнито- 
електрически  електромер 
мйятниковьж  електромер  с  ма¬ 
хало 

многотарйфньж  многотарифен 
електромер 

^  нулей  брояч  на  нули 
^  оборотов  брояч  на  обороти 
^ ,  однодйсковьж  еднодиекоп  елек¬ 
тромер 

^ ,  однофазньж  еднофазен  електро¬ 
мер 

^ ,  однозлементньш  едноелементен 
електромер 

^  операции  брояч  на  операциите 
параллельньж  паралелен  (ус¬ 
пореден]  брояч 

параллельньж  кольцевой  па ра- 

лелен  пръстеновиден  брояч 
^  перфокарт  брояч  на  перфокарти 
^  потерь  електромер  за  загуби 
^  полной  знергии  електромер  за 
привидна  енергия 
последовательньж  последовате¬ 
лен  брояч 

программньж  програмен  брояч 
пропорциональньж  пропорцио¬ 
нален  брояч 

пятирйчньж  квинарем  |петичен] 
брояч 

радиоактивнь1Й  радиоактивен 
брояч 

^  реактйвмой  знергии  електромер 
за  реактивна  енергия 
,  реверейвнмй  реверсивен  брояч 

^  с  автоматйческим  смещением 

брояч  с  автоматично  изместване 

симметрйчньж  симетричен  брояч 

с  колебательнь1м  движением  ре¬ 
версивен  брояч 

^  совпадений  брояч  на  съвпадения 
^  со  сдвйгом  брояч  с  преместване 


с  пред вар йтельной  оплатой  елек¬ 
тромер  с  предварително  заплащане 
^  с  регистрацией  максимума  елек¬ 
тромер  с  регистрация  на  максиму¬ 
ма 

строен ньж  четирипроводников 

трифазен  електромер 
/^,  суммйрующий  сумиращ  брояч; 
сумиращ  електромер 

сцинтилляционньж  сцинтила- 
ционен  брояч 

~  с  указателем  максимума  електро¬ 
мер  с  показалец  за  максимума, 
максиграф 

,  трехфазньж  трифазен  електро¬ 
мер 

трехзлементньж  триелементен 
електромер 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  брояч 

частйц  брояч  на  частици 

четьфехетупенчатьж  четирксте- 
пепен  брояч 

злектр  ческий  електромер;  елек¬ 
трически  брояч 

/—,  злектролитйческий  електроли¬ 
тен  електромер 

~ ,  злектр  ннь!Й  електронен  брояч 
~  злементарнмх  частйц  брояч  на 
елементарни  частици 
~  знергии  електромер  за  енергия 
счетчик-реле  м  брояч-реле,  реле- 
брояч 

счйть1вание  с  прочитане 
~  без  стирания  информации  про¬ 
читане  без  изтриване  на  информа¬ 
цията 

~  запйсанной  информации  прочи¬ 
тане  на  записана  информация 
~  изображения  прочитане  на  из¬ 
ображение 

~  информации  прочитане  на  ин¬ 
формация 

~  информации  без  разрушения  за¬ 
писи  прочитане  на  информацията 
без  разрушаване  на  записа 
~  магнйтной  записи  прочитане  на 
магнитен  запис 

,  непосредственное  непосредстве¬ 
но  прочитане 

показаний  прочитане  на  показа¬ 
ния 

по  колонкам  прочитане  по  колон¬ 
ки 
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~  по  строкйм  прочитане  по  редове 
~  сигналов  четене  [възпроизвеж¬ 
дане]  на  сигнали 

~  со  стиранием  прочитане  с  из¬ 
триване 

~  с  разрушением  информации  про¬ 
читане  с  разрушаване  на  информа¬ 
цията 

фотозлектрйческое  фотоелектри- 
ческо  прочитане 

счйтмвать  показания  разчитам  (про¬ 
читам]  показания 
съем  м  снемане 

~  информации  снемане  [чернене] 
на  информация 
съемнмй  снимаем,  подвижен 


т 

таблета  ж  таблета,  плоча 

вьтрям  тельная  токоизправи¬ 
тел  на  плоча  (медноокисна  или 
силициева) 
таблйца  ж  таблица 

адресна я  адресна  таблица 
~  волн  таблица  за  пълни,  вълнова 
таблица 

~  в  форме  шахматното  поля  из¬ 
питателна  таблица  вън  формата 
на  шахматно  поле 
градуировочная  градуировъчна 
[еталонна]  таблица 
~  для  проверки  контрольности, 
испмтательнай  изпитателна  таб¬ 
лица  за  контрасти 
~  допускаеммх  нагрузок  таблица 
за  допустимо  натоварване 
~  завйсимостей  вж.  таблйца  зами- 
каний 

~  заммк  ний  1.  таблица  за  включ¬ 
ване  (при  жп.  сигнални  уредби) 
2.  таблица  за  зависимости  на  ве¬ 
личини  (от  параметри) 

испмтательная  изпитателна  таб¬ 
лица 

~  коррекции  радиопеленга  таблица 
за  коригиране  на  радиопеленг 
~ ,  кремниевая  логйческая  силицие¬ 
ва  логическа  таблица 
логйческая  информаиионная  ло¬ 
гическа  информационна  таблица 
~  настройки  таблица  за  настройка 


. . .  ТАК 

~  обмоточнь»х  даннмх  бобинажна 
таблица 

переговорная  шлф.  разговорна 
таблица 

~  распределения  таблица  за  раз¬ 
пределяне,  разпределителна  таб¬ 
лица 

~  распределения  величйн  таблица 
за  разпределяне  на  величини 
~  распределения  программм  таб¬ 
лица  за  разпределяне  на  програма 
~  распределения  частот  таблица  за 
разпределяне  на  честоти 
сравнйтельная  сравнителна  таб¬ 
лица 

телевизионния  мепмтательная 

телевизионна  изпитателна  табли-' 
ца 

~  функции  таблица  па  функция 
~  цветни \  пол  с  таблица  за  цвет¬ 
ни  ленти 

таблйчка  ж  табелка  (с  означения) 
~}  заводская  заводска  табелка  (на 
завод-произзоди  тел ) 

паснортная  паспортна  табелка 
(с  означение  на  мощност,  обороти 
и  други  данни  за  машина) 
фирмен ная  вж.  таблйчка,  зааод- 
ская 

табло  с  табло 

~  извест!  гельной  сигнализации  сиг* 
налонзвсстително  табло 
индикг  горное  индикаторно  табла 
информаци  нное  информацион¬ 
но  табло 

световое  информационное  свет¬ 
линно  информационно  табло 
— сигнальное  сигнално  табло 

указател ьное  указателно  табла 
табулйрование  с  мат.  1.  табулиране 
2.  табулация 
табулятор  м  табулатор 

алфав  тний  азбучен  табулатор 
буквенно-цифровой  буквено-ци¬ 
фров  табулатор 

контрольний  контролен  табула¬ 
тор 

суммйрующии  сумиращ  табула¬ 
тор 

злектронньш  електронен  табу¬ 
латор 

табуляция  ж  вж.  табулйрование  2. 
тайпотрон  м  типотрон,  тайпотро» 
такт  м  такт,  ритъм 
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~  вьиислений  такт  на  изчисляване 
работи  маш  ни  такт  на  работа 
на  машина,  работен  такт  на  ма¬ 
шина 

тактометр  м  тактометър 
тйнгенс  м  мат.  тангенс 
~  угла  потерь  тангенс  на  ъгъл  на 
загуби 

тйнгенс- гальванбметр  м  тангенс- 
галваномегър 

тангенци  льньж  тангенциален,  до¬ 
пирателен 

тантал  м  хим.  тантал 
тарйрование  с  тариране 
таситрон  м  таситрон 
тастатура  ж  тастатура,  клавиатура 
тахогенератор  м  тахогенератор 
в  вйде  коря  тахс генератор  кот¬ 
вен  ти  п 

в  вйде  ярма  еж.  тахогенератор 
в  вйде  якоря 

индукци  ннь1Й  индукционен  та¬ 
хогенератор 

/ч/  переменного  тока  тахогенератор 
за  променлив  ток 
переменного  тока  с  короткозам- 
кнутими  витками  тахогенератор 
за  променлив  ток  с  накъсо  съеди¬ 
нени  навивки 

г*  переменного  тока  с  неподейжним 
постоя ннь1м  магнйтом  тахогене¬ 
ратор  за  променлив  ток  с  непо¬ 
движен  постоя (;ен  магнит 
гч/  с  короткозамкнутим  рбтором  та¬ 
хогенератор  с  накъсо  съединен 
ротор 

униполярний  униполярен  Мо¬ 
нополи  рен]  тахогенератор 
тахограф  м  тахограф 
тахбметр  м  тяхометър 

вибрацибнний  вибрационен  та- 
хометър 

•ч/,  гидравлйческий  хидравличен  та- 
хометър 

,  ймлульеньш  импу  лсен  тахоме- 
тър 

»ч,,  индукцибнньш  индчкционен  та- 
хометър 

^ч/ ,  стробоскопйческий  стробоско- 
пичен  тахометър 

центробежния  центробежен  та¬ 
хометър 

злектрбнний  електронен  тахо¬ 
метър 


твйстор  м  твистор 
т^кнетрбн  м  текнетрон 
текст  м  текст 

испитательний  пробен  [изпи¬ 
тателен!  текст 
откритий  открит  текст 
,  программ  рованн  ий  програми¬ 

ран  текст 

текстолйт  м  текстолит 
текстура  ж  текстура 
телеамперметр  м  телеампермегър 
телеваттметр  м  телеватметър 
телевйдение  ж  телевизия 

абонентское  абонатна  телевизия 
~  високой  четкости  телевизия  с 
висока  точност,  телевизия  с  голя¬ 
ма  яснота 

двухцветнбе  двуцветна  телеви¬ 
зия 

малокалровое  малокадрова  те¬ 
левизия 

малострочное  телевизия  със 
слаба  [ ниска |  яснота 
механйческое  механична  теле¬ 
визия 

многострбчное  многоредова  теле¬ 
визия 

монохроматйческое  монохрома- 
тична  телевизия 
многохрбмное  многохромна  те¬ 
левизия 

ночное  нощна  телевизия 
объемное  обемна  телевизия, 
стереотслспизия 

~,  одноцветнбе  вж.  телевйдение, 
монохроматйческое 
подвбдное  подводна  телевизия 
прикладнбе  приложна  телевизия 
проводнбе  лроводникова  [жич¬ 
на!  телевизия 

~  проекцибнное  телевизия  с  про¬ 
жекция  на  голям  екран 
проми шленное  промишлена  те¬ 
левизия 

рентгеновское  радиоскопна  те¬ 
левизия 

стереоскопйческое  вж.  телевй¬ 
дение,  объемное 

трехцветнбе  трицветна  телеви¬ 
зия 

учебчое  учебна  телевизия 
цветнбе  цветна  телевизия 
черно-белое  черно-бяла  телеви¬ 
зия 
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шмрокозкранн  е  широкоекран- 
на  телевизия 

злектронное  електронна  теле¬ 
визия 

телевизионннй  телевизионен 
телевйзор  м  телевизор 

двухетандартньш  двуетаидартен 
телевизор 

консольний  конзолен  телевизор 
~ ,  любйтельский  любителски  теле¬ 
визор 

многоканальньш  многоканален 
телевизор 

многостандартнъш  многостан- 
дартен  телевизор 

~  настольного  тйпа  телевизор  за 
маса 

~  на  транзйсторах  вж.  телевйзор, 
транзйсторннй 

одноканальнътй  едноканалсн  те¬ 
левизор 

переноснь1Й  портативен  телеви¬ 
зор 

проекционньш  проекционен  те¬ 
левизор 

~  прямого  видения  телевизор  с 
директна  [пряка]  видимост 
,  транзйсторнмй  транзисторен  те¬ 
левизор 

~ ,  цветной  цветен  телевизор 
телевольтметр  м  телеволтметър 
•гелеглаз  м  телеоко 
телеграмма  ж  телеграма 

буквенная  буквена  |азбучна] 
телеграма 

~ ,  факс  мильная  факсимилна  те¬ 
леграма 

~ ,  шифрованная  шифрована  теле¬ 
грама 

телеграф  м  телеграф 

беспроволочньш  безжичен  теле¬ 
граф 

тональньш  тонален  телеграф 
телеграфйрование  с  телеграфиране 
абонентское  абонатна  телегра¬ 
фни 

телеграфйровать  телеграфирам 
телеграфйст  м  телеграфист 
телеграфйя  ж  телеграфни 

автоматйческая  автоматична  те¬ 
леграфни 

алфавйтная  вж.  телеграфйя, 
буквенная 


тел 


буквенная  буквена  [азбучна] 
телеграфйя 

Гучвопечатающая  буквопечата- 

ща  телеграфйя 

бь1стродействуюшая  бърза  те¬ 
леграфни,  телеграфйя  с  голяма 
бързина 

вмсокочастотная  високочестот¬ 
на  телеграфйя 

ймпульсная  импулсна  телегра¬ 
фни 

многоканальная  многоканална 
телеграфйя 

многократна я  многократна  [мул- 
типлексна|  телеграфни 
многократна я  фазопая  много¬ 
кратна  телеграфйя  с  фазова  моду¬ 
лация 

надтональная  надтоналиа  теле¬ 
графни 

~  на  несущей  частоте  телеграфйя  с 
носеща  честота 

~  на  переменном  токе  телеграфйя 
с  променлив  ток 

~  на  постоя нном  токе  телеграфйя 

с  постоянен  ток 

однопол  >сная  телеграфйя  с  ед¬ 
на  странична  честота 
полтональная  подтонална  теле- 
графия 

~  по  телефонному  каналу  телегра¬ 
фни  по  телефонен  канал 
~  с  частотной  манипуляцией  вж. 
телеграфйя.  частотная 
тональная  тонална  телеграфйя 
фазовая  фазова  телеграфни 
факеймильная  факсимилна  те¬ 
леграфни 

частотная  честотна  телеграфйя 
телеграфнмй  телеграфен 
теледатчик  м  сематор 
тележка  ж  тел  еж  к  а 
телезрйтель  м  телезрител,  телеви? 
знонен  зрител 

телеизмерение  с  телеизмерване 

дискретное  дискретно  телеиз¬ 
мерване 

космйческое  космичио  телеиз¬ 
мерване 

логометрйческое  логометрично 
телеизмерване 

многократное  многократно  теле¬ 
измерване 
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*+  по  кбдо-ймпульсному  методу  теле- 
измерване  по  кодово-импулсен 
метод 

потенциометрйческое  потенцно- 
метрично  телеизмерване 
~  по  число- ймпульсному  методу 

телеизмерване  по  чнсло-имлулсния 
метод 

~  с  фазовой  модуляцией  телсиз- 
мерваие  с  фазова  модулация 
~  с  частотной  модуляцией  телеиз¬ 
мерване  с  честотна  модулация 
циклическое  циклично  телеиз¬ 
мерване 

цифров  е  цифрово  телеизмерване 
телеизмерйтельнь1Й  телеизмервате- 
лен 

телеиндик  тор  м  телеиндикатор 
телеиндикация  ж  телеиндикация 
телеинтегрйрование  с  телеинтегри- 
ране 

телекамера  ж  телекамера,  телеви¬ 
зионна  камера 
телекино  с  телекино 
телекиноканал  м  телекииоканал 

телекинопередатчик  м  телекинопре- 
давател 

телекинопередача  ж  телекинопреда- 
ване 

телекинолроектор  м  телекинопроек- 
тор 

телекинопроекция  ж  телекинопроек- 
ция 

телекоманда  ж  телекоманда 
телекомандование  с  телекомандуване 
телеконтроль  м  телеконтрол 
телекс  м  телекс 

телеметр  м  телеметър,  далекомер 
телеметрия  ж  телеметрия  ( техника 
за  измерване  от  разстояние) 

телемеха низания  ж  телемеханиза- 
иия 

телемеханиз  йровать  телемеханизи- 
рам 

телемеханика  ж  телемеханика 
телемеханйческий  телемеханичен 
теленаблюдение  с  теленаблюдение 
теленаведение  с  теленасочване 
телеобслу  кивание  с  телеобслужване 
телеобъектйв  м  телеобектив,  теле¬ 
скопичен  обектив 
телепередача  ж  телепредаване 
внестудийная  извънстудийно  те¬ 
лепредаване 
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телепередатчик  ж  теленредавятел 
те л ера д пола  ж  телерадиола 
телералнолокатор  ‘м  телерадар 
—  актйвной  мощности  телерегули- 
ране  на  активна  мощност 
~  обмснной  мощности  телерегули- 
ране  на  разменна  мощност 
~  с  блокиропкой  телерегулиране  с 
блокировка,  избирателно  регули¬ 
ране 

телесеть  ж  телемрежа 
телесигнализация  ж  телесигнализа- 
ция 

автоматйческая  автоматична  те- 
лесигнализация 
телескоп  м  телескоп 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  телескоп 

— ■.  злектр  ннь!Й  електронен  телескоп 
телескоп йческий  телескопичен 
телестудия  ж  телестудио,  телевизи¬ 
онно  студио 

телесчетчик  м  телеелектромер 
телетайп  м  телетип,  телетайп,  дале- 
копечатаща  машина 
телетермометр  м  телетермометър 
телетограф  м  телетограф 
телеуправление  с  телеуправление, 
управление  от  разстояние 
автоматйческое  автоматично  те¬ 
леуправление 

командное  командно  гелеуправ- 
ление 

программное  програмно  телеуп¬ 
равление 

— ,  централизованное  централизи¬ 
рано  телеуправление 
телеулравляеммй  телеуправляем 
телефйльм  м  телевизионен  филм 
телефон  м  телефон 

безбатарейний  безбатернен  те¬ 
лефон 

вставной  вж.  зелефон  внутрен- 
ней  связи 

~  внутренней  связи  телефон  за 
вътрешна  връзка 
голови  *й  лаушни  слушалки;  те¬ 
лефон  с  наушници 
двухполюснмй  двуполюсен  теле¬ 
фон 

динамйческий  динамичен  теле¬ 
фон 

конденсаторньп»  кондензаторек 
телефон 
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нормальньш  нормален  (обикно¬ 
вен]  телефон 

~  обшественного  пользования  об¬ 
ществен  телефонен  пост 
оптйческий  оптичен  телефон 
,  пьезозлектрическнй  пие-зоелек- 
трически  телефон 
служебньш  служебен  телефон 
учрежденческий  учрежлепски 
телефон 

~ ,  злектродинамйческий  електро¬ 
ди  намичен  телефон 
злектромагнйтньп]  електромаг¬ 
нитен  телефон 

-»• ,  злектромагнйтн ми  капсюльнмй 

електромагнитен  капсулсн  телефон 
~ ,  злектромагн  1тнь1Й  разборнмй 

електромагнитен  разглобяем  теле¬ 
фон 

злектростатйческпй  електроста¬ 
тичен  телефон 

7елефон-автомат  м  тслефон-автомаг 
монетньт  монетен  телефон-ав¬ 
томат 

телефон- приемник  м  телефон-прием¬ 
ник 

телефонйрованне  с  телефолппане 
телефонйстка  ж  телефоинстка 

вспомогательная  спомагателна 
телефонйстка 

~~ ,  входящая  входяща  телефонйстка 
иеходяшая  изходяща  телефо- 
нистка 

телефон йя  ж  телефония 

вмсокочастотная  високочестот¬ 
на  телефония 

двухполосная  двулентовл  теле¬ 
фония 

многоканальная  ймпульсная  мно¬ 
гоканална  импулсна  телефония 
~  иа  несущей  частоте  телефония  с 
носеща  честота 

низкочастотная  нискочестотна 
телефонни 

одноканальная  едпокапална  те¬ 
лефония 

~ ,  однопол  сная  телефония  с  ед¬ 
на  странична  честотна  лента 
тон  льная  тонална  телефония 
телефонньш  телефонен 
телецентр  м  телецентър 
тело  с  тяло 

абсолютно  черное  абсолютно 
черно  тяло 


анизотропное  анизотропно  тяло 
изотропное  изотропно  тяло 
серое  сиво  тяло 
твердое  твърдо  тяло 
черное  черно  тяло 

тембр  м  тембър,  колорит  |окраска! 
на  звук 

~  звука  тембър  на  звук 
температура  ж  температура 
— .  абсолютная  абсолютна  темпера¬ 
тура 

антенни  антенна  температура 
— ,  атомная  атомна  температура 

~  воспламенения  температура  [точ¬ 
ка]  на  запалване 

~ ■  вельннки  температура  (точка] 

на  пламваме 

гелиевая  температура  на  [те¬ 

чен]  хелий 

допустймая  допустима  темпера¬ 
тура 

—  излучения  температура  на  излъч¬ 
ване 

инперсионная  ииверснонна  тем¬ 
пература 

ис  зная  йонна  температура 
~  каплепадения  температура  [точ¬ 
ка)  на  прокапвлне 
~  катода  рабочая  работна  темпера¬ 
тура  на  катода 

~  корпуса,  допустймая  допустима 
температура  на  корпус 

криогенная  криогенна  темпера¬ 
тура 

критйческая  критична  темпера-* 
тура 

~  Кюр  температура  на  Кюри 
/—•.  максимальная  максимална  тем¬ 
пература 

~  нагрева  температура  на  загря¬ 
ване 

~  насьпцения  температура  на  на¬ 
сищане 

. — • ,  начальная  начал на  температура 

~  окружающен  среди  температура 
на  околната  среда 

отриц  тельная  отрицателна  тем¬ 
пература 

перегрева  температура  на  пре¬ 
гряване  (пренагрлване] 

~  перех  зда,  допустймая  допустима 
температура  на  преход 
пйковая  върхова  температура 
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ТЕН 


**  плавления  температура  |точка] 
на  топене 

поверхностная  повърхностна  тем¬ 
пература,  температура  на  повърх¬ 
ност 

рабочая  работна  температура 
радиационния  радиационна  тем¬ 
пература 

~  размягчения  температура  [точка] 
на  размекване 

+*  термодинамического  равновесия 

температура  на  термодинамично 
равновесие 

установйвшаяся  установена  [не¬ 
изменна,  стационарна]  темпера¬ 
тура 

+* ,  цветовия  цветна  температура 
шумовая  температура  на  шума 
еквивалентния  шумовая  екви¬ 
валентна  шумова  температура 
електронния  електронна  темпе¬ 
ратура 

яркостная  осветлителна  темпе¬ 
ратура 

тензод&тчнк  м  тензодатчик 

крутящего  момента  тензодатчик 
на  въртящия  момент 
омйческий  омичен  тензодатчик 
полупроводн нковь1й  полуировод- 
ников  тензодатчик 
проволочньтй  проводников  тен¬ 
зодатчик 

~  сопротивления  съпротивителен 
тензодатчик 

фольговьш  листов  тензодатчик 
тензометр  м  тензометър 

индуктивиьш  индуктивен  тензо¬ 
метър 

магнигострикционний  магнито- 
стрикционен  тензометър 
полупроводниковия  полупровод¬ 
ников  тензометър 

тензопреобразователь  м  тензопреоб- 
разувател 

тензопр  волока  ж  съпротивителна 
жица  за  екстензометър 
тензор  м  тензор 
тень  ж  сянка 

акустйческая  акустична  сянка 
геометрйческая  геометрична  сян¬ 
ка 

звуковия  звукова  сянка 
г*,  оптйческая  оптична  сянка 


теорема  ж  мат.  теорема  (вж.  същ г 
теореми) 

~  Абеля  теорема  па  Абел 
~  взаймности  теорема  на  взаимно- 
сти 

~  Виноградова  теорема  на  Виногра- 
дов 

~  Дирихле  теорема  на  Дирихле 
~  запаздивания  теорема  на  за* 
къснение 

~  Карно  теорема  на  Карно 
~  конечних  значений  теорема  и& 
крайните  стойности 
~  Котел ьникова  теорема  на  Ко- 
телников 

~  Лагранжа  теорема  на  Лагранж 
~  Лапласа  теорема  на  Лаплас 
~  Леибница—  Ньютона  теорема  на 
Лайбниц — Нююн 

~  линейности  теорема  на  линей¬ 
ността 

/V-  об  актйвном  двухполюснике  тео¬ 
рема  па  еквивалентния  генератор 
~  об  аквивалентном  генератора 
теорема  на  еквивалентния  гене¬ 
ратор 

обратная  обратна  теорема 
~  Паскал я  теорема  на  Паскал 
~  Пифагора  теорема  на  Питагор 
~  подобия  теорема  на  подобие 
~  Ролля  теорема  иа  Рол 
~  Тевенена  теорема  на  Тевснен 
~  Шеннона  теорема  иа  Шенон 
зргодйческая  ергодична  теорема 
теореми  ж  мн.  теореми 

преаельиие  гранични  теореми 
^ ,  противоположи ие  противопо¬ 
ложни  теореми 
теория  ж  теория 

~  автоматическото  регулйрования 

теория  на  автоматичното  регули¬ 
ране 

~  вероятностей  теория  на  вероят¬ 
ностите 

~  игр  теория  на  игрите 
~  ймпульсних  цепен  теория  на  им¬ 
пулсните  вериги 

~  информации  теория  на  информа¬ 
цията 

квантовия  квантова  теория 
~  колеба  ний  теория  на  колебанията 
~  лавйнного  пробоя  теория  на  ла- 
винния  пробой  ] лавинното  про¬ 
биване \ 
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линейното  программйрования  тео¬ 
рия  на  линейното  програмиране 
~  множества,  дескриптйвная  дес¬ 
криптивна  теория  на  множест¬ 
вата 

~  модел  рования  теория  на  моде¬ 
лирането 

~  на трева  теория  на  загряването 
~  надежности  теория  на  надежд¬ 
ността  |  сигурността) 

—  научной  информации  теория  па 
научната  информация 
~  обнаружения  сигналов  теория  на 
откриване  на  сигнали 
~  относйтельности  теория  на  отно¬ 
сителността 

~  очередей  мат.  теория  на  редовете 
~  подобия  мат.  теория  на  подо¬ 
бието 

~  полупроводников,  збнная  зоп- 

иа  теория  на  полупроводниците 
~  поля  теория  на  полето 

потенциала  теория  на  потенциала 
~  связи  теория  на  връзката 
~  случайнмх  погрешностей  мат. 

геория  на  случайните  грешки 
~  статистйческих  решений  тео¬ 

рия  на  статистичните  решения 
~  функции  мат.  теория  на  функ¬ 
циите 

~  чйсел  мат.  теория  на  числата 
~  злектрйческих  цепей  теория  на 
електрическите  вериги 
~  злектромагнйтного  поля  теория 
на  електромагнитното  поле 
злектрбнная  електронна  теория 
теплб  с  топлина 

влажное  влажна  топлина 
джбулево  Джаулова  топлина 
сух ое  суха  топлина 
тепловбй  топлинен,  термичен 
тепловм деление  с  топлоотделяне,  от¬ 
деляне  на  топлина 
теплоемкость  ж  топлопоглъщаемост, 
топлинен  капацитет 
~  газов  топлопоглъщаемост  на  га¬ 
зове 

~  жйдкостей  топлопоглъщаемост 
на  течности 

~  твердмх  тел  топлопоглъщаемост 
на  твърди  тела 

удельная  специфична  топлопо¬ 
глъщаемост,  специфичен  топлинен 
капацитет 


ТЕП 


теплозащйта  ж  топлинна  защита 
теплоизлучение  с  топлинно  излъч¬ 
ване 

теплоизолйрованньш  топлинно  изо¬ 
лиран 

теплоизолятор  м  топлинен  изолатор 
теплоизоляция  ж  топлинна  изолация 
теплоизоляцибнньж  топлоизолацио¬ 
нен 

тепломбщность  топлинна  мощност 
теплоноейтель  м  топлоносител 
теплообмен  м  топлообмен;  топлоп ре- 
даване,  топлопренасяне 
~  излучением  лъчист  топлообмен, 
топлообмен  чрез  излъчване 
—  конвекций  конвенционен  топло¬ 
обмен,  топлообмен  чрез  конвекция 
теплообразование  с  образуване  [от¬ 
деляне,  получаване)  на  топлина! 
теплоотвбд  м  отвеждане  на  топлина 
теплоотдача  ж  топлоотдаване,  от¬ 
даване  на  топлина 
теплопеленгация  ж  топлинна  педен- 
гация 

теплопередача  ж  топлопредаване, 
топлопренасяне;  топлообмен 
теплоперенбе  м  топлопренасяне.  пре¬ 
насяне  на  топлина 
теплоперепад  м  топлинен  пад.  топ¬ 
линна  разлика 

теплопоглощение  с  поглъщане  !аб- 
сорбцмя1  на  топлина 
теплопотери  ж  мн.  загуби  на  топ¬ 
лина 

теплопровбдность  ж  топлопроводи- 
мост 

теплопровбдньш  топлопровод;:  м 
теплопрозрачность  ж  диатермпчност, 
прозрачност  за  инфрачервени  лъчи 
теплосодержание  с  топлосъдържа- 
ние,  енталпия 

теплоетбйкий  топлоустойчивост,  тер- 
мичиоустойчив 

геплостбйкость  ж  топлоустойчивост 
теплота  ж  топлина 
~  адебрбции  топлина  [топлпнност] 
па  адсорбинята 

~  джоулева  Джаулова  топлина, 
топлина  на  електрическия  ток 
лучйстая  лъчиста  топлина 
~ •  преобразования  топлина  иа  пре¬ 
образуване 

~  сублимации  топлина  нп  сублима¬ 
цията 
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ТЕП  _ _ _ 

~  Пельтьс  топлина  на  Пелтие 
теплотехника  ж  топлотехника 
теплоцентраль  ж  топлоцентрала 
тепло=»лектроцентраль  ж  топлоелек¬ 
трическа  централа,  ТЕЦ 
терагерц  м  терахерц 
терабм  м  тераом 
тервйт  м  тервит 

терилен  м  фирм.  терилен  ( вид  син¬ 
тетично  влакно ) 
термин  м  термин, срок 
термйстор  м  термйстор 

прямото  накала  термйстор  с  ди¬ 
ректно  загряване  (нагряване] 

—  прямого  тока  термйстор  с  дирек¬ 
тен  ток 

~  косвени ьш  подогр  вом  термйстор 
с  косвено  [индиректно!  нагряване 
термоамперметр  м  термоамперметър, 
амперметър  с  нажежена  жичка 
термоанемометр  м  термоанс.мометър, 
анемометър  с  нажежена  жичка 
термобатарея  ж  термобатерия,  тер- 
моколона  на  Волта 
нейтронная  неутронна  термо- 
колона 

полупроводниковия  полупровод¬ 
никова  термобатерия 
радиационнмх  пирометров  тер- 
мобатерия  за  радиационни  пнро- 
метри 

тер.мобиметалл  м  термобпметал 
термовмключ  тель  м  термопрекъс- 
вач,  термостат,  терморем 
термогальванометр  м  термогалваио- 
метър 

тер.мо генератор  м  термогеиератор 
вакуумни  и  вакуумен  термогене- 
ратор 

термограф  м  термограф 
термодетектор  м  термодетектор 
термодинамика  ж  термодинамика 
термоионизация  ж  термойонизацня 
термокатод  м  термокатод,  катод  с 
нажежена  жичка 

термокомпенсатор  м  тсрмокомпенса- 

тор 

биметаллйческий  биметаличен 
термокомпенсатор 

термокомпенсация  ж  термокомпеи- 
сация 

диапазонная  диапазонна  термо¬ 
компенсация 
гермоконд  м  термоконд 


термоконтакт  м  термоконтакт 
термокрест  м  термокръст 
термометр  м  термометър 

газов ий  газов  термометър 
дифференциальний  диференциа¬ 
лен  термометър 

~,  жйдкостний  течностен  термоме¬ 
тър 

манометрйческий  манометричен 
термометър 

~  сопротивления  термометър  със 
съпротивление,  съпротивнтел  ен 
термометър 

~  сопротивления,  полупроводни- 
ковь!  и  полупроводников  термоме¬ 
тър  със  съпротивление 
терм  сторнмй  термисторен  тер¬ 
мометър 

термозлектрйческий  термоелск- 
трически  термометър 
злектрический  електрически  тер¬ 
мометър 

~,  злектроконтактнмй  електрокон- 
тактен  термометър 
~ ,  злектронний  електронен  термо¬ 
метър 

термомодель  ж  термичен  модел 
термонапряжение  с  термонапреже- 
иие,  топлинно  напрежение 
термообработка  ж  термообработка 
термопара  ж  термодвойка,  термо- 
елемент 

бесконтактная  безконтактен  тер- 
мослемент 

вакуумная  вакуумна  термодвой¬ 
ка 

нзолированная  изолирана  тер¬ 
модвойка 

кольцевая  пръстеновидна  тер¬ 
модвойка 

контактная  контактна  термо- 
двонка 

~  косвенного  нагрева  термодвойка 
с  косвено  нагряване 
крестообр  зная  кръстовидеп  тер- 
моелемент 

односпайная  обикновен  те.пю- 
елемент 

~  погружения  потапящ  [потопяваш! 
се  термоелемент 

~  прямого  накала  термодвойка  с 
директно  нагряване 
стандартиая  стандартен  термо¬ 
елемент 
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ТЕР 


термопласт  м  термопласт 
термопластйчнь!й  термопластичен 
термоплечо  вж.  термоалектрод 
термопреобразователь  м  термопреоб- 
разувател 

бескот  ктньш  вж.  термопреоб¬ 
разователь,  изолйрованннп 
вакуумного  типа  вж.  термопре¬ 
образователь,  вакуум  ньж 
вакуум ньж  вакуумен  термонре* 
образовател 

внутренний  вграден  термопре- 
образувател 

~  воздушного  тйпа  вж.  термопре¬ 
образователь,  воздушньш 
воздушньш  въздушен  термопре- 
образуватсл 

изолированньж  изолиран  {ин¬ 
директно  загряван]  термопреобра- 
зувател 

~ ,  контактнъш  вж.  термопреобра¬ 
зователь,  неизол  рованнмй 
мостовой  мостов  термопреобра- 
зовател 

наружнмй  външен  термолреоб- 
разовател 

~ ,  неизолированньш  неизолнран 
[директно  нагряван]  термопреоб- 
разувател 

~  с  непосредствени  мм  нагревом  вж. 
термопреобразователь,  неизолйро- 
ваннмй 

термоприбор  м  термопреобразува- 
телен  уред,  термоинструмент 
терморегулатор  м  терморегулатор 
терморезйстор  м  терморезиетор 

измерйтельнмй  измервателен  тер- 
мо  резистор 

компенсацибннмй  компенсацио¬ 
нен  терморезиетор 

~  косвенного  подогрева  терморе- 
зистор  с  косвено  нагряване 
полупроводник  «в Ь1  й  полупровод¬ 
ников  терморезиетор 
~  прямого  подогрева  терморезиетор 
с  директно  подгряване 
тонконленочньш  тънкослоен  тер- 
морезистор 

~ ,  ферритовьж  феритов  терморезн- 
стор 

шайбовидний  шайбовнден  тер- 
морезистор 

шаровйднмй  сферичен  терморс- 
зистор 


термореле  с  термореле 
термосигнализатор  м  термоси гна ли- 
затор 

термосопротивление  с  термосъпро- 
тивление 

термоспай  м  термоспойка 
термостат  м  термостат 

воздушньш  въздушен  термостат 
жйдкостнмй  течен  (потопяващ 
се  в  течност )  термостат 
полупроводник  вмй  полупровод¬ 
ников  термостат 

— ,  солевой  потопяващ  се  в  солна 
бани  термостат 

злектр  ннь1й  електронен  термо¬ 
стат 

термостат йрование  с  термостатп- 
ране 

термостойкий  термоустойчив,  топ- 
лоустойчив,  термостабилен 
термостойкость  ж  термоустойчнвосг, 
тоилоустойчивост 

термостолбик  м  термостълб[-цца1 
термотбк  м  термоток,  топлинен  ток 
термофон  м  термофон,  термотелефон 
термощуп  м  термоопипвач,  термо- 
осезаващ  елемент 
термозкран  м  термоскран 
термозлектрйческий  термоелектри- 
чески 

термозлектрйчество  с  термоелектри- 
чество 

термозлектрогенератор  м  термоелек- 
т рог оператор 

термоалектрод  м  термоелектрод 
термозлектрон  м  термоелектрон 
термозлектронннй  термоелектронен 
термозлемент  м  термоелемент  [вж. 
също  термопара] 
вакуум  ми  вакуумен  термоеле¬ 

мент 

встроеннмй  вграден  термоеле¬ 
мент 

вмеокотемпературнмй  високо¬ 
температурен  термоелемент 
газообр  зньш  газообразен  тер¬ 
моелемент 

жйдкий  течен  термоелемент 
охлаждающий  охлаждащ  термо¬ 
елемент 

плазменнмй  плазмен  термоеле¬ 
мент 

полупроводниковмй  полупровод¬ 
ников  термоелемент 


ТЕР  _ 

сс  днечньш  слънчев  термоелс- 
мент 

твердмй  твърд  термоелемент 
термозлектроннмй  термоелек- 
тронен  термоелемент 
термозлектронний  газонап  л- 
неннмй  термоелектронен  газона- 
пълнен  термоелемент 
термозмйссим  ж  термоемисия 
тесла  ж  тесла  (единица  за  магнитна 
индукция ) 

теснетрон  м  теснетрон 
тест  м  тест,  проба 
тест-программа  ж  тестпрограма 
тест-сигнал  м  тестсигнал 
тест- таблица  ж  тесттаблина 
тест-фильм  м  тсстфилм 
тестер  м  тестер 

ламповмй  лампов  тестер 
тетрабар  м  тетрабар  (кондензатор на 
керамика  от  бариев  тетратита- 
нат  ) 

тетрод  м  тетрод  ( четириелектродна 
лампа) ;  полупроводников  тетрод 
~  в  триодном  соединении  тетрод, 
свързан  като  трнод  ( тетрод- три • 
од ) 

газонапблненний  газонапълнеи 
тетрод 

канальний  канален  тетрод 
лучевбй  лъчев  тетрод 
полупроводникбвьш  полупровод¬ 
ников  тетрод 

~  тйпа  п-р~п  п-р-н-тетрод 

широкопол  бсньш  широколентов 
тетрод 

«-у-,  злектрометрйческий  електроме- 
тричен  тетрод 

тефлон  м  фирм.  тефлон  (вид  синте¬ 
тично  влакно ) 
технецнй  м  хим.  технецнй 
техника  ж  техника 

~  автоматизации  автоматична  тех¬ 
ника 

•  автоматйческого  регулйрования 

техника  на  автоматичното  регули¬ 
ране 

аналоговая  вмчислйгельная  ана¬ 
логова  изчислителна  техника 

~  беспрбволочной  связи  безжична 
съобщителна  техника,  радиотех¬ 
ника 

— ,  вакуумная  вакуумна  техника 
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волновбдная  вълиоводиа  тех¬ 
ника 

~  воспроизведения  техника  на  въз¬ 
произвеждането,  възпроизводи¬ 
телна  техника 

~  вмеоких  напряж  ний  техника  на 
високите  напрежения  (високоволт- 
на  техника) 

вмеокочаетбтная  високочестот¬ 
на  техника 

вьшислйтельная  изчислителна 
техника 

~  дальней  связи  далекосъобщител¬ 
на  техника 

~  дециметровмх  воли  техника  на 
дециметровите  вълни 
~  звукозаписи  техника  на  звукоза¬ 
пис 

измерйтельная  измервателна  тех¬ 
ника 

ймпульсная  импулсна  техника 
информацибнная  информацион¬ 
на  техника 

моделйрующая  вмчислйтельная 
вж.  техника,  аналоговая  вмчис- 
лйтельная 

~,  осветйтельная  осветителна  тех¬ 
ника 

радиолокацибнная  радиолокаип- 
онна  техника 

~  релейной  защйтм  релейно-за¬ 
щитна  техника 

~  сверхвмсбких  частот  свръхви- 
сокочестотня  техника 
~  связи  свързочна  техника 

телевизи  нная  телевизионна  тех¬ 
ника 

злектрбнная  вичислйтельная 

електронна  изчислителна  техника 
технология  ж  технология 

диффузионная  дифузионна  тех¬ 
нология 

планарная  планарна  технология 
тонкопленочная  тънкослойна 
технология 
течение  с  течение 
~,  вихревое  вихрово  течение 

вихревое  ламинарное  вихрово 
ламинярно  течение 
~ ,  вихревое  потенциальное  вихрово 
потенциално  течение 
турбулентное  турбулентно  тече¬ 
ние 

тйккер  м  тикер 
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тиконд  м  тиконд 
ТИП  М  ТИП,  вид 

~  водим  вид  вълна 
~  гироскопа  тип  [вид|  жироскоп 
«да — нет»  вид  «да — не» 

~  двигателя  вид  двигател  [мотор] 
~  звена  вид  звено 
—  клфча  вид  ключ 

колебай и й  вид  трептения 
~  конденсатора  вид  кондензатор 
оператора  вид  оператор 
прибора,  вибрационний  уред  от 
вибрационната  система 
~  прибора,  индукционния  уред  от 
индукционната  система 
прибора,  магнитозлектрйческий 
уред  от  магнитоелектрическата  си¬ 
стема 

~  прибора,  ферродинамйческий  уред 
от  феродннамичната  система 
прибора,  злектромагнйтний  уред 
от  електромагнитната  система 
~  прибора,  злектростатйческий  уред 
от  електростатичната  система 
~  проводимост и  вид  проводимост 
типизация  ж  типизация 
типизировать  типизирам 
типовой  типов,  типсн 
типоразмер  м  тнпоразмер,  типова 
големина 

тиратрон  м  тиратрон 

бесканальний  безканален  тира¬ 
трон 

водород н ь! й  водороден  тиратрон 
дугового  разряда  тиратрон  с 
дъгово  разреждане,  тиратрон  с 
дъгов  разряд 

мпульсний  импулсен  тиратрон 
кремниевий  силициев  тиратрон 
логнческий  логически  тиратрон 
пальчиковмй  миниатюрен  ти¬ 
ратрон 

полупроводникови й  полупровод¬ 
ников  тиратрон 

~ ,  ртутнмй  живачен  тиратрон 

с  накаленнмм  катодом  тиратрон 
с  нагрят  катод 

~  с  отрицательнфй  характерйсти- 

кой  тиратрон  с  отрицателна  ха¬ 
рактеристика 

^  с  положительной  пусково»  ха- 
рактерйстикой  тиратрон  с  поло¬ 
жителна  пускова  характеристика 
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~  с  холодн мм  катодом  тиратрон 
със  студен  катод 

~  с  зкранйрующей  сеткой  тиратрон 
с  екранираща  решетка 
~  тлеющего  разряда  тиратрон  с 
тлеещо  разреждане 
~  трехзлектродний  триелектроден 
тиратрон 

~  четмрехзлектр  днмй  четириелек- 
г роден  тиратрон 

зкранйрованнмй  екраниран  тм- 
ратрон 

тиратр  бннмй  тиратронен 
тире  с  тире 
тиристор  м  тиристор 
~  инверторного  тйпа  инверторен 
тиристор 

тирйт  м  тирит  (полупроводников  ма¬ 
териал  ) 

титратор  м  титратор 

потенциалометрйческий  потен- 
циалометричен  титратор 
фотометрйческий  фотометричен 
титратор 

тихоходнмй  бавноходен,  бавновър- 
тящ  се  (напр.  двигател) 
ткань  ж  тъкан 

асбестовая  азбестова  тъкан 
стеклянная  стъклена  тъкан 
ток  м  ток  (вж.  също  токи) 

^  абебрбции  ток  на  абсорбция 
автозлектрбнний  автоелектро- 
нен  ток 

активи мй  активен  ток 
~  анода  вж.  ток,  анбднмй 
анодни й  аноден  ток 
антенний  антенен  ток 
базов  мй  вж.  ток  бази 
~  бази  базисен  ток 
~  биений  ток  на  биения 
— биозлектрйческий  биоелектри- 
чсскн  ток 

~ ,  блужд  ющий  блуждаещ  ток 
вихревбй  вихров  ток 
~  включения  ток  при  включване 
~  включения  холостого  хода  гок 
на  включване  на  празен  ход 
~  во  вторйчной  цепи  ток  във  вто¬ 
рична  верига 

~  внезапното  корбткого  заммкания 

ток  на  внезапно  късо  съединение 
~  возбужд  ния  ток  на  възбуждане 
~  возврата  ток  на  връщане  [въз¬ 
връщане] 


ток 
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возрастающий  нарастващ  ток 

—  в  первйчной  цепи  ток  в  първична 
верига 

— ,  встречнмй  насрещен  ток 

—  вторйчной  амиссии  ток  на  вто¬ 
рична  емисия 

вторйчний  вторичен  ток 
входнбй  входящ  [входен]  ток 
вй  прям  лен  нь)й  изправен  ток 
~  високото  напряжения  ток  с  ви¬ 
соко  напрежение 

—  вие  кой  частотй  високочестотен 
[високофреквентен]  ток 

виходной  изходящ  ток 
~ ,  гальванйческий  галваничен  ток 
~,  генератори Ь1Й  генераторен  ток 
главний  главен  ток 
двйгательний  двигателен  ток 
двухфазнмй  двуфазен  ток 
~  динамйческой  устойчивости  ток 
на  динамична  устойчивост 
~  диода,  полнмй  пълен  ток  на  дио¬ 
да 

диффузионний  дифузионен  ток 
диффузионний  дирочний  дифу¬ 
зионен  дупчест  ток 
диффузионний  злектронний  ди¬ 
фузионен  електронен  ток 
длйтельний  продължителен  ток 
допускаеммй  допустим  ток 
дрейфовмй  дрейфов  ток 
~  дробов  го  зффекта  ток  на  дро- 
бовия  ефект 
дирочний  дупчест  ток 
емкостнмй  капацитивен  ток 
~ ■  зажигания  запалителен  ток 
~  замикания  ток  на  съединение 
запаздивающий  по  фазе  закъс¬ 
няващ  по  фаза  ток 
~  запуска  ток  на  пускане,  пусков 
ток 

заряднмй  ток  на  зареждане,  за¬ 
реждащ  ток 

затухакнций  затихващ  ток 
избиточний  изобилен  ток,  свръх- 
ток 

~,  ймпульсний  импулсен  ток 

индуктшний  вж.  ток,  индук- 
ционний 

индуктйрованний  индуктиран 
ток 

индуктйрующий  индуктиращ  ток 
индукционния  индукционен  ток 
~  инъекции  инжектиращ  ток 


ионизационний  йонизационев, 
ток 

ионний  йонен  ток 
калибрационнмй  калибрационею 

ток 

~  катода  еж.  ток,  катоди ий 
катоди  и  й  катоден  ток 
колебательний  трептящ  ток 
~  коллектора  колекторен  тоК 

комбинационний  комбинацио- 
нен  ток 

компенсационний  компенсацио¬ 
нен  ток 

компенсирукнций  компенсиращ 

ток 

комплекснмй  комплексен  ток. 
~ ,  конвенционния  конвенционен  ток. 
контрольний  контролен  ток 
контури  ий  контурен  [кръгов 

ток,  ток  на  верига 
~  короткого  замикйния  ток  на 

късо  съединение 
~  коррекции  коригиращ  ток 

ко9рцитйвний  коерцитивен  ток 
— ,  кратковременни й  кратковреме¬ 
нен  ток 

критйческий  критичен  ток 
круговой  кръгов  [пръстеновиден  5 

ток 

~,  лавйнний  лавннен  ток 
линейний  линеен  ток 
~  луча  ток  на  лъча 

максимально  допустймий  макси¬ 
мално  допустим  ток 
максимальний  максимален  ток 
~ ,  мгновенний  мигновен  [моментен!! 
ток 

микрофони  ми  микрофонен  ток 
минимальний  минимален  ток 
много  азний  многофазен  ток 
модул  рова н ньш  модулиран  ток 
модулйрующий  модулиращ  ток 
~  молнии  ток  от  светкавица 
— наведени  ий  еж.  ток,  индуктй¬ 
рованний 

нагрузки  ток  на  товара 
наибольший  допускаеммй  най- 
голям  допустим  ток,  граничен  ток; 
— '  накала  отоплителен  ток 

наложенний  суперпониран  гок. 
намагнйчивания  еж.  ток,  на- 
магнйчивающий 

намагнйчивающий  намагнитеанд 
ток 
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~  наситения  ток  на  насищане 
нача  ьний  начален  [първонача¬ 
лен]  ток 

~  начальнмх  скоростей  ток  на  на¬ 
чални  скорости 

~  небаланса  небалансиран  ток 

непрерь1внь|й  непрекъснат  ток 
несинусоидальний  несинусои- 
ден  ток 

~  несрабатмвания  ток  на  незадей- 
етвуване  (на  реле  или  електромаг¬ 
нит) 

~  нес^щей  частотй  ток  на  носеща 
честота 

неустановйвшийся  неустановен 
ток 

ийзкий  нисък  [слаб]  ток 

низкото  напряжения  ток  с  ниско 
напрежение 

~  нйзкой  частоти  низкочестотен 
~  нйти  накала  ток  на  отоплителна 
жичка 

номинальнмй  номинален  ток 
обрат  но й  связи  ток  на  обратна 
връзка 

обратний  обратен  ток 
обратний  сеточний  обратен  ре¬ 
шетъчен  ток 

~  .  обратний  туннельнмй  обратен 
тунелен  ток 

обратний  змйттерннй  обратен 
емитерен  ток 

общий  общ  [сумарен]  ток 

объемньш  вж.  ток  утечки,  объ- 
бмний 

однофазний  еднофазен  [монофа- 
зен]  ток 

оператйвний  оперативен  ток 
оператйвний  переменний  про¬ 
менлив  оперативен  ток 
оператйвний  постоянний  по¬ 
стоянен  оперативен  ток 
~  опережающий  по  фазе  фазово  из¬ 
преварващ  ток 
орбитални  ьш  орбитален  ток 
~  основни х  носнтелей  ток  на  ос¬ 
новни  носители 
остаточний  остатъчен  ток 
отдаваемий  отдаван  ток 
отклоня  юш,  и  й  отклоняващ  ток 
отключения  прекъсван  [изключ¬ 
ван]  ток,  ток  при  прекъсване 
[изключване];  комутационна  спо¬ 
собност  при  изключване 


~  отпускания  ток  па  отпускане 
(напр.  на  реле ) 

отрицательний  сеточний  отри¬ 
цателен  решетъчен  ток 
отстающий  по  фазе  ток,  изоста¬ 
ващ  но  фаза 

параз  гний  паразитен  ток 
^  паузи  паузен  ток 

первйчний  първичен  ток 
перегрузки  ток  при  претоварване 
~  переброса  ток  на  прехвърлянето 
переменний  променлив  ток 
переходньж  преходен  ток 
периодйческий  периодичен  ток 
пйковий  върхов  ток 
~  пнлообразной  форми  ток  с  трпо- 
нозъбна  форма 
~  лйнча  стрикционен  ток 
питания  захранващ  ток 
~  плавления  ток  на  стопяване 
п  лазмени  и  й  плазмен  ток 
^,'поверхностний  повърхностен  ток 
~  по  нагреву,  допустймий  допустим 
ток  на  нагряване 
поврежд  ния  ток  при  повреда 
~  подмагнйчивания  предмягнети- 
зиращ  ток 

~  подогревателя  отоплителен  ток 
~  подогрева  вж.  ток  подогревателя 
~  подп  точний  дозахранващ  ток 
~  покоя  ток  на  покой;  спокоен  ток 
полнмй  пълен  ток 
~  поляризации  ток  на  поляриза¬ 
ция,  поляризационен  ток 
~  помех  ток  на  смущение 
^  постоянной  сйли  неизменен  ток, 
ток  с  постоянна  сила 
постоянний  постоянен  ток 
потребляемий  консумиран  [упо¬ 
требен]  ток 

предел ъний  граничен  ток 

предзар  дний  предзареждащток 
предохранйтеля,  погранйчний 
граничен  ток  на  предпазител 
предпробойний  предпробоен  гок 
предразрядний  предразряден  ток 
~  прибора,  номинальний  номина¬ 
лен  ток  на  уред 
приведенний,  вторйчний  при¬ 
веден  вторичен  ток 
притяжения  ток  на  привличане 
(при  реле) 

~  проводймости  ток  на  проводи¬ 
мост 


ток 
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~  проводимост  и,  злектроннмй  ток 

па  електронна  проводимост 
продбльнмй  надлъжен  [лонгиту- 
динален]  ток 

промишлени  ми  промишлен  [ин¬ 
дустриален]  ток 

пространствен  ний  пространст¬ 
вен  ток 

прямой  прав  ток 

~  прямой,  сеточнмй  прав  [норма¬ 
лен]  решетъчен  ток 
~  прямой,  туннельньш  прав  туне¬ 
лен  ток 

~  прямой,  змйттернмй  прав  [ди¬ 
ректен]  емитерен  ток 
~ ,  пульсйрующий  пулсиращ  ток 
пусковбй  пусков  [стартов]  ток 
рабочий  работен  ток 
развертки  ток  на  развивка 
~ ,  разговорнмй  разговорен  ток 
~  разммкания  ток  на  прекъсване 
разряднмй  разряден  ток 
реактйвнмй  реактивен  ток 
рекомбинационнмй  рекомбина- 
ционен  ток 

самопроизвольнмй  спонтанен 

ток 

сглаженнмй  филтриран  [изгла¬ 
ден]  ток 

~  сетки  решетъчен  ток 
— -  сетки,  ионнмй  йонен  ток  на 
решетка 

~  сетки,  критйческий  решетъчен 
критичен  ток 

~ ,  сеточнмй  вж.  ток  сетки 
~  сигнала  сигнален  ток 
ейльнмй  силен  ток 
синусоид  льнмй  синусондсн  ток 
синхрониз  рующий  синхронизи¬ 
ращ  ток 
слабмй  слаб  ток 

~  сметения  ток  на  преднапреженне 
стационарнмй  стационарен  ток 
термозлектроннмй  термоелек- 
тронен  ток 

~  тональной  частотм  ток  със  зву¬ 
кова  честота 
тормознбй  спирачен  ток 
трехфазнмй  трифазен  ток 
туннельннй  тунелен  ток 
~  трбгания  ток  на  привличане 
(на  реле),  ток  при  тръгване  [по¬ 
тегляне] 

удари мй  ударен  ток 


~  удержания  ток  на  задържане- 
(при  реле) 
узловой  възлов  ток 
управляющий  управляващ  [ко¬ 
ма  ндуващ]  ток 

уравнйтельнмй  уравнителен  ток 
~ ,  установйвшийся  траен  ток 
~  у  теч  к  и  ток  на  утечката  (ток. 
през  изолация) 

~  утечки,  объемнмй  обемен  ток  на 
утечката  (през  обема  на  изолация¬ 
та,  а  не  по  повърхността  й) 
~  утечки,  поверхностнмй  повърх¬ 
ностен  ток  на  утечката  (по  по¬ 
върхността  на  изолацията) 
фазнмй  фазен  ток 
флюктуацибннмй  флуктуацио- 
нен  ток 

фокуейрующий  фокусиращ  ток 
фбновмй  вж.  ток  щумовбй 
фотогальванйческий  фотогалва- 
ничен  ток 

~ ,  фотомагнйтнмй  фотомагнитен 

ток 

фотозлектрйческий  фотоелектри- 

чески  ток 

фотозмиссибннмй  фотоемисио- 
нен  ток 

фриттйрующий  фритиращ  ток 
~  Хблла  ток  на  Хол 
~  холоетбго  хода  ток  при  празен 
ход 

частйчнмй  частичен  ток 
— чйстмй  чист  ток 
~  чувствительности  ток  на  чувстви¬ 
телност 

шумовбй  шумов  ток 
зквивалентнмй  синусоид? льнмй 
еквивалентен  синусоиден  ток 
~  зкранйрующей  сетки  ток  на  екра¬ 
нираща  решетка 
злектр!  ческий  електрически  ток 
~  злектрбда  ток  на  електрод  (на 
електровакуумен  уред) 

~  злектрбда,  обратнмй  обратен  ток 
на  електрод 

~  злектрбнного  луча  ток  на  елек¬ 
тронен  лъч 

~  злектрбнного  пучка  ток  на  елек¬ 
тронен  сноп 

злектроннмй  електронен  ток 
~  змйссии  емисионен  ток 
^  змйттера  емитерен  ток 

зффект  внмй  ефективен  ток 
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точ 


токи  м  мн.  токове 

вихров  е  вихрови  токове,  то¬ 
кове  на  Фуко 

емкостнме  капацитивни  токове 
— ,  земнне  земни  токове 
~ ,  обменяме  обменни  токове 

паразйтнне  паразитни  токове 
~ ,  поверхностнме  повърхностни  то¬ 
кове 

~  Фуко  токове  на  Фуко 
токоведущий  токопроницаем 
токовращатель  м  токообръщач 
токоогранйчивающий  токоогранича- 
ващ 

токоподвод  м  тоководеща  лента 

безмоментньж  тоководеща  без- 
инерционна  лента 
токораздел  м  токораздел 
токораспределение  с  токоразпределе- 
н  ис 

токосъемник  м  пантограф 
толчок  м  удар 
толщина  ж  дебелина 
~  бази  дебелина  на  базата 
—  коллекторного  перех  да  дебели¬ 
на  на  колекторния  преход 
лотенциального  барьера  дебели¬ 
на  на  потенциална  преграда  {ба¬ 
риера! 

толщиномер  м  дебеломер 
~ ,  предельнмй  граничен  дебеломер 
радиоизотопнмй  радиоизотопен 
дебеломер 

резананенмй  резонансен  дебело¬ 
мер 

толщинометрия  ж  измерване  на  де¬ 
белина 

ультразвуковая  ултразвуково 
измерване  на  дебелина 
тон  м  тон 

~  биений  тон  на  биения 
висок и й  висок  тон 
глухой  глух  тон 
зуммернмй  зумерен  тон 
— ,  интерференционний  интерфе- 
ренционен  тон 

комбинационний  комбиниран 
тон 

~  настройки  тон  на  [за1  настройка 
непрермвньш  непрекъснат  [по¬ 
стоянен]  тон 
— цветовой  цветен  тон 
— ,  чйстмй  чист  тон 
тональность  ж  тоналност 


тонарм  м  тонарм 
тонвал  м  тонвал 

тонкомпенсация  ж  тонална  компен¬ 
сация 

тонконтроль  м  тонова  контрола 
тонкорректор  м  тонов  коректор 
тонкоррекция  тонова  корекция  (ком¬ 
пенсация] 

тонрегйстр  м  тонрегистър 
топливопод  ча  ж  подаване  на  го¬ 
риво 

тор  м  тор  (единица  за  измерване  на 
налягане ) 

торий  м  хим.  торий 
торможение  с  спиране 

генераторное  генераторно  спи* 
ранс 

динамйческое  динамично  спи¬ 
ране 

конденсаторное  кондензаторно 
спиране 

магнйтное  магнитно  спиране 
~ .  пневматйческое  пневматично  спи¬ 
ране 

~  по  способу  противовключ  ния 
вж.  торможение  противовключе- 
нием 

~  противовключением  спиране  с 
противовключвапе 
рекуператйвное  рекуператив- 
но  спиране 

~ ,  реостатное  реостатно  спиране 
зкетренное  внезапно  спиране 
~ ,  злектрйческое  електрическо  спи¬ 
ране 

тормоз  м  спирачка 

автоматйческий  автоматична 
спирачка 

пневматйческий  пневматична 
спирачка 

~ ,  прямодействующий  директна 
спирачка 

рельсовьж  релсова  спирачка 
ручной  ръчна  спирачка 
~ ,  фрикционни#  фрикционна  спи¬ 
рачка 

торойд  м  тороид 
тороидальнмй  тороиден 
торр  м  вж.  тор 
точечньш  точков 
точка  ж  точка 

~  бифуркацин  бифуркацнонна  точ» 
ка 

блестящия  блестяща  лтюка 


точ 


ззо 


^  визйрования  точка  на  визиране 
воз врата  инч .  точка  на  връщане 
воз никновения  колебай ий  точка 
на  възникване  на  трептения 
встречи  точка  на  срещане 
^  входа  входна  точка 
^  вихода  изходна  точка 

гиперболйческая  хиперболич- 
на  точка 

гранйчная  гранична  точка 
зажигания  точка  на  запалване 
^  замера  точка  на  измерване 
запнтмвания  антенни  точка  на 
захранване  на  антена 
~  зуммйрования,  актйвная  актив¬ 
на  точка  на  генерация 
~  зуммйрования,  пассйвная  пасив¬ 
на  точка  на  генерация 
измерйтельная  измервателна 
точка 

изображающая  изобразяваща 
точка 

^ ,  испитательная  изпитвателна 
точка 

исходная  рабочая  изходна  ра¬ 
ботна  точка 

~ ,  контрол ьная  контролна  точка 

^ ,  критйческая  критична  точка 
~  Кюрй  точка  на  Кюри 
~ ,  материальная  материална  точка 
минимальная  тлф.  точка  на  ми¬ 
нимална  чуваемост 
~  минимума  точка  на  минимума 
^  насьлцения  точка  на  насищане 
нейтральная  неутрална  [нулева] 
точка 

нулевая  вж.  точка,  нейтральная 
нулевого  потенциала  точтса  на 
нулев  потенциал 

~  нулеви х  биений  точка  на  нулево 
биене 

~ ,  общая  обща  тсЛка 
опорная  опорна  точка 
особая  особена  точка 
останова  точка  на  спиране 
~  ответвления  точка  на  отклонение 
~  отвода  отводна  точка 
~  отражения  точка  на  отражение 
~  перегйба  точка  на  прегъване 
~  пересечения  точка  на  пресичане 
~  питания  точка  на  захранване 
~  пое  орения  точка  на  повтаряне 
~  покоя  точка  на  покои 
пороговая  прагова  точка 


~  потенциального  минимума  точка 

на  потенциален  минимум 
предельная  гранична  точка 
~  приц  ливания  точка  на  визиране 
[прицелваие] 

~  лробоя  точка  на  пробив 
рабочая  работна  точка 
рабочая  исходная  работна  из¬ 
ходна  точка 

~  равновесия  равновесна  точка, 
точка  на  равновесие 

~  радиотрансляци  нная  абонент- 
ская  радиотранслационна  або¬ 
натна.  точка 

~  разветвления  точка  на  разкло¬ 
нение 

^  раздела  мощностей  точка  но 
токораздел 

~  разрива  точка  на  прекъсване 
~  резонанса  резонансна  точка, 
точка  на  резонанса 
сварная  точка  на  заваряване 
световая  светлинна  точка 
~  свйста  точка  [праг]  на  генерация 
~  соединения  точка  на  съединение 
~ •  срабативания  точка  на  задейст- 
вуване 

~  схеми,  общая  обща  точка  но 
(токова)  верига 
текущая  текуща  точка 
узловая  възлова  точка 
фокальная  фокална  точка 
~  функции,  критйческая  критична 
точка  на  функция 
характерния  характерна  точка 
зксперимент альная  пробна  точка 
яркая  блестяща  точка 
точки  ж  точки 

зквипотенциальнме  еквнпотен- 
циални  точки 
точность  с  точност 

аппаратурная  апаратурна  [ин¬ 
струментална]  точност 
~  воспроизведения  точност  на  въз¬ 
произвеждане 

~  вичисления  изчислителна  точ¬ 
ност 

~  градуировки  градуировъчна  точ¬ 
ност 

~  градуировки  шкалм  точност  на 
градуировъчна  скала 
динамйческая  динамична  точност 
дистанционная  дистанционна 
точност 
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—  измерения  точност  на  измерване 
~  калибр  вки  точност  на  калибри¬ 
ране 

~  наводки  антенни  точност  на  на¬ 
соченост  на  антена 
настройки  точност  на  настрой¬ 
ване 

относйтельная  относителна  точ¬ 
ност 

~  отсчета  точност  на  отчитане 

—  пеленгования  точност  на  пелен- 
гуване 

~  передачи  точност  на  предаване 
~  регулйрования  точност  на  регу¬ 
лиране 

~  синхронизации  точност  на  синхро¬ 
низация 

—  сопровождения  точност  на  съ¬ 
провождане 

статйческая  статична  точност 

—  счета  1.  точност  на  отброяване 
2.  точност  на  отчитане  3.  точност 
на  смятане 

— < ■  уравновешивания  точност  на 
уравновесяване' [уравняване! 
установки  частотй  точност  на 
установяване  на  честота 
~~  ш  кал  и  точност  на  скала 
траверса  ж  траверса 
~  щеткодержателя  траверса  на 

четкодържач 

траектория  ж  траектория 

винтовия  винтообразна  траек¬ 
тория 

гауссовская  Гаусова  траектория 
изогональная  изогонална  тра¬ 
ектория 

криволин ейная  криволинейна 

траектория 

круговая  кръгова  траектория 
~  луча  траектория  на  лъч 

ортогональная  ортогонална  тра¬ 
ектория 

паралаксиальная  паралаксна 
траектория 

предел ьная  гранична  траекто¬ 

рия 

програми  рованная  програми¬ 
рана  траектория 
фазовая  фазова  траектория 
~  здектрона  траектория  на  елек¬ 
трон 

•тракт  м  тракт,  път 

однополбсний  еднолентов  тракт 


ТРА 

~  передачи  тракт  на  предаване,  пре¬ 
давателен  тракт 

~  приема  вж.  тракт,  приемни й 
приемний  тракт  на  приемане, 
приемателен  тракт 
~  проводнбго  вещания  тракт  на 
жичната  връзка 

усилйтельний  тракт  на  усилване 
частбтно-преобразов  тельньш  че- 
стотно-преобразувателен  тракт 
четирехпроводнбй  четирипровод- 
ников  тракт 

злектрйческий  електрически 
тракт 

трактор  м  трактор 

сс лрочнмй  заваръчен  трактор 
транзйстор  м  транзистор 
~  без  инъекции  транзистор  без 
инжекция 

биполярний  биполярен  транзи¬ 
стор 

високочастотньш  високочесто¬ 
тен  транзистор 

германиевьш  германиев  транзи¬ 
стор 

двойной  двоен  транзистор 
диффузионний  дифузионен  тран¬ 
зистор 

дрейфовмй  дрейфов  транзистор 
— ,  ймпульсний  импулсен  транзистор 
интерметаллйческий  междумета- 
лен  [иитерметален]  транзистор 
канал ьний  канален  транзистор 
ключевбй  транзистор  за  комута¬ 
ция 

~  коаксиального  тйпа  транзистор 
от  коаксиален  тип 
кольцевой  транзистор  с  пръсте- 
нообразна  конструкция,  пръсте¬ 
новиден  транзистор 
~,  конверсионньш  конверсионен 
транзистор 

~,  кремниевмй  силициев  транзи¬ 
стор 

~,  лавйнний  лавинен  транзистор 

маломощний  маломощен  тран¬ 
зистор,  транзистор  за  малки  мощ¬ 
ности 

~  меза  меза-транзистор 
~,  металлоповерхностний  транзи¬ 
стор  с  метални  повърхности 

микромбдульний  микромодулен 
транзистор 
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ТРА  _ _ _ 

микросплавн  й  микросплавен 
транзистор 

— .  микросплавной  диффузи  нннй 

микросплавен  длфузионен  транзи¬ 
стор 

мощний  мощен  транзистор 
наейщенний  наситен  транзи¬ 
стор,  транзистор  с  насищане 
низкочастотнь1Й  нискочестотен 
транзистор 

однопереходньш  еднопреходен 
транзистор  (с  единично  свързване ) 
пассив! йрованний  пасивизиран 

транзистор 

переключ;  ющий  вж.  транзистор 
ключевой 

планарний  планарен  транзистор 
планарний  ламинарний  плана¬ 
рен  ламинарен  транзистор 
планарний  зпитаксиальнмй  пла¬ 
нарен  епитаксиален  транзистор 
плоскостной  плоскостен  транзи¬ 
стор,  транзистор  с  плоскостни  пре¬ 
ходи 

плоскостной  сплавной  плоскос¬ 
тен  сплавен  транзистор 
плоскостной  зпитаксиальньж 

плоскостен  епитаксиален  транзи¬ 
стор 

поверхностно-бариевий  повърх¬ 
ностно-бариев  транзистор 
полевой  полеви  транзистор 
полевой  канальний  полеви  ка¬ 
нален  транзистор 
полевой  тонкопленочний  полеви 
тънкоплочест  транзистор 
~  с  барьерним  слоем  транзистор  с 
бариерен  слой  (с  повърхностна  ба¬ 
риера  ) 

~  с  беспрймесним  слоем  в  базе 
транзистор  р-п-1-р 
~ ,  сверхвисокочастотний  свръх - 

високочестотен  транзистор 
~  с  гетеропереходом  транзистор  с 
хетеровръзка  (с  хетеропреход) 

~  с  диффузионной  базой  транзистор 
с  дифузионна  база 
~  с  диффузионним  перех  дом  тран¬ 
зистор  с  дифузионен  преход  (с 
дифузионна  връзка) 

~ ,  симметрйчний  симетричен  тран¬ 
зистор 

~  с  кольцев  1М  переходом  вж.  тран¬ 
зистор,  кольцевой 


~  с  металлйческой  базой  транзи- 
стор  с  метална  база 
~  с  нйзким  уровнем  шума  транзи¬ 
стор  с  ниско  ниво  на  шум 
~  с  однйм  переходом  вж.  транзи¬ 
стор,  однопереходнмй 
составной  съставен  транзистор- 
~,  сплавной  сплавен  транзистор- 
~  средней  мощности  транзистор- 
със  средна  мощност 
~  средней  частотй  транзистор  със 
средна  честота 

~  с  тонкой  базой  транзистор  с  тън¬ 
ка  база 

~  с  шир  кой  базой  транзистор  с 
широка  база 

~  тйпа  меза  вж.  транзйстор  меза 
тонкопленочний  транзистор  с 
тънък  пласт  [слой],  тънкослоен, 
транзистор 

точечний  точков  транзистор 
униполярний  еднополюсен  тран¬ 
зистор 

четирехелойний  четирнслоен 
[четирипластов]  транзистор 
злектрохимйческий  електрохими- 
чески  транзистор 
злектрохимйческий  поверхност- 
но-барьернмй  електрохимичесКи 
повърхностно-бариерен  транзистор- 
зпитаксиальний  епитаксиален 
транзистор 

транзисторизация  ж  транзпетори- 
зация 

транзйстор-смесйтель  м  транзистор- 
смесител 

транзитр  н  м  трапзптрон 
трансвертер  м  трансвертер 
транслйрование  с  транслиране 
~  ймпульсов  транслиране  на  им¬ 
пулси 

транслятор  м  транслатор,  преносвач! 
транслация  ж  транслация 

радиовещ  тельная  радпораз- 
пръсквателна  транслация 

— ,  регенератйвная  регенеративна 

транслация 

телевизи  нная  телевизионна 
транслация 

трансмйттер  м  транемптер  (автоми 
тичен  предавател) 
трансмутация  ж  трансмутацня 
транспозйция  ж  транспозиция 
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-V,  интерсемиотйческая  интерсемио-. 

тична'  транспозиция 
~  проводов  транспозиция  иа  про¬ 
водници 

транспонйрование  с  транспониране 
транспорт  м  транспорт 

злектрйческий  електрически 
транспорт 

трансреактор  м  трансреактор 
транссйвер  м  трансивер 
трансфлюксор  м  трансфлуктор  (сърг 
цевина  с  няколко  магнитни  кръга) 
ферритовъш  феритов  трансфлук¬ 
тор 

трансформатор  м  трансформатор 
абонентский  абонатен  трансфор¬ 
матор 

антенннй  антенен  трансформатор 
апериодйческий  апериодичеи 
трансформатор 

~ ,  баланси  ий  балансен  трансформа¬ 
тор 

~  блока  питания  трансформатор 
па  захранващ  блок 
блокинг-генератора  трансформа¬ 
тор  на  блокинг-генератор 
~ броневой  брониран,  мантнсв 
трансформатор 

бустернмй  бустерен  трансфор¬ 
матор 

~  в  нулевом  проводе  трансформа¬ 
тор  в  нулев  проводник 
/— ,  взривобезопасния  взривобез¬ 
опасен  трансформатор 
воздушньш  въздушен  трансфор¬ 
матор 

,  волноводний  вълноводен  транс¬ 
форматор 

вольтодобавочний  вж.  транс¬ 
форматор,  бустерний 
вращающийся  въртящ  се  транс¬ 
форматор 

вращающийся  линейний  ли¬ 
неен  въртящ  се  трансформатор 
вращающийся  масштабний  маща¬ 
бен  въртящ  се  трансформатор 
вращающийся  сйнусно-кбси- 
нусний  синусно-косинусеи  вър¬ 
тящ  се  трансформатор 
входной  входен  трансформатор 
внпрям  пельний  изправителен 
трансформатор 

,  високовольтний  високоволтов 
трансформатор 
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~  високой  частоти  високочестотен 
трансформатор 

високочастотний  вж.  трансфор¬ 
матор  високой  частоти 

виходной  изходен  трансформа¬ 
тор 

~  городской  сети  трансформатор 
на  градска  мрежа 
— грозоупорньш  защитен  от  гръм 
трансформатор 

~ ,  группов  й  групов  трансформа¬ 
тор 

двухобмоточний  двунамотъчек 
трансформатор,  трансформатор  с 
две  намотки 

дифференциальний  диференциа¬ 
лен  трансформатор 
~  для  люминесцентних  трубок 

трансформатор  за  луминесцентни 
тръби 

~  для  оттаивания  трансформатор 
за  топене 

~  для  передвижной  установки  транс¬ 
форматор  за  подвижна  апаратура 
~  для  повишения  напряжения  вж. 

трансформатор,  повишающий 
—  для  понижения  напряжения  вж . 

трансформатор,  понижающий 
~  для  размораживания  вж.  транс¬ 
форматор  для  оттаивания 
~  для  распределйтельной  сети  вж. 
трансформатор,  распределйтель- 

НЬ1Й 

^  для  сварки  сопротивлений  транс¬ 
форматор  за  заваряване  на  съ¬ 
противления 

для  согласования  сопротивлений 

трансформатор  за  съгласуване  на 
съпротивления 

для  соединения  сетей  трансфор¬ 
матор  за  съединение  |куплиране] 
на  мрежи 

~  «еж»  вж.  трансформатор,  ежовий 

ежовий  ежов  трансформатор 
~ ,  заземйгельнмй  заземитслеи 

трансформатор 

^  закалочний  трансформатор  за  за¬ 
каляване 

идеальнмй  идеален  трансформа¬ 
тор 

изменя  ющ  и  й  фазу  трансформа¬ 
тор  за  обръщане  на  фаза 
,  измерйтельний  измервателен 
трансформатор 


измерйтельнмй  компенсмрован- 
нь1Й  компенсиран  измервателен 
трансформатор 

~ .  импед  нс ний  импедансен  транс¬ 
форматор- 

ймпульснмй  импулсен  трансфор¬ 
матор 

.  испмтательнмй  изпитателен 
трансформатор 

компенс  рованнмй  компенсиран 
трансформатор 

лабораторньш  лабораторен 
трансформатор 

маел ян ми  маслен  трансформатор 
мачтовмй  стълбов  трансформатор 
междуламповмй  междулампов 
трансформатор 

межкаскаднмй  междустъпален 
^трансформатор 

местной  сети  трансформатор  от 
— -  [  на  1  местна  мрежа 

микромодульнмй  микромодулен 
^трансформатор 

,  микрофоннмй  микрофонен  транс- 
^  форматор 

,  многопредельнмй  многообхва- 
~тен  трансформатор 

,  модул яционньш  модулационен 

трансформатор 

~  накала  отоплителен  трансформа¬ 
тор 

накальнмй  вж.  трансформатор 
накала 

напряжения  напрежителен  транс¬ 
форматор,  трансформатор  за  напре¬ 
жение 

~  напряжения  горшкового  типа 

напрежителен  трансформатор  във 
форма  на  гърне 

настроеннмй  настроен  трансфор¬ 
матор 

— -  неизменното  тока  трансформатор 
за  неизменяем  [контактен]  ток 
нерезонйрующий  нерезониращ 
трансформатор 

низковбльтнмй  трансформатор  за 
ниско  напрежение 

•  нйзкой  частотм  нискочестотен 
трансформатор 

однофазнмй  еднофазен  транс¬ 
форматор 

^  передвижнбй  подвижен  транс¬ 
форматор 


пере нос ньш  носим  трацеформа- 
тор 

печнбй  електропещен  трансфор¬ 
матор,  трансформатор  за  електри¬ 
ческа  пещ 

~  питания  захранващ  трансформа¬ 
тор 

повмшающий  повишаващ  транс¬ 
форматор 

пожаробезопаснмй  пожаробез- 
опасен  трансформатор 
~  полнмх  сопротивлений  вж.  транс¬ 
форматор,  импед  нений 
понижающий  понижаващ  транс¬ 
форматор 

~,  приведенньж  приведен  транс¬ 
форматор 

промеж  точнмй  междинен  транс¬ 
форматор 

промеж  точньж  насьидающийся 

междинен  насищащ  се  трансфор¬ 
матор 

~  промежуточной  частотм  транс¬ 
форматор  за  междинна  честота 
разделйтельнмй  раздел ителен 

трансформатор 

распределйтельнмй  разпредели¬ 
телен  трансформатор 
реальнмй  реален  трансформатор 
резонаненмй  резонансеп  транс¬ 
форматор 

реостати ьш  реосгатен  трансфор¬ 
матор 

сварочнмй  заваръчен  транс¬ 
форматор 

~  сверхвмсоких  частот  свръхвисо- 
кочестотен  трансформатор 
~  сверхвмсоких  частот,  четверть- 
волновмй  четвъртвълнов  свърх- 
високочсстотен  трансформатор 
~  с  вйтмм  сердечником  трансфор¬ 
матор  с  лентова  сърцевина 
~  с  воздушннм  охлажд  нием  вж. 
трансформатор,  воздушнмй 

~  с  вращ ающимея  пблем  трансфор¬ 
матор  с  въртящо  се  поле 

с  вмдвижнмм  сердечником  транс¬ 
форматор  с  подвижна  сърцевина 

секционйрованнмй  секционен 
[стъпален]  трансформатор 

~  с  естественнмм  охлаждением 

трансформатор  с  естествено  охлаж¬ 
дане 
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~  с  изменением  козффициента 
трансформации  без  нагрузки  транс¬ 
форматор  с  изменение  коефициен¬ 
та  на  трансформация  без  товар 
^  с  измененением  козффициента 
трансформации  под  нагрузкой 
трансформатор  с  изменение  кое¬ 
фициента  на  трансформация  при 
товар 

~,  силовой  силов  трансформатор 
симметрйрующий  симетриращ 
трансформатор 

с  кольцев мм  сердечником  1 .  транс¬ 
форматор  с  пръстеновидна  сърце¬ 
вина  2.  пръстеновиден  проносвач 
~  с  консерватором  вж.  трансфор¬ 
матор  с  рас  шири  тел  ьнмм  баком 
~  с  маел ян им  наполнением  вж. 

трансформатор,  масляньш 
~  с  намс  танньш  сердечником  транс¬ 
форматор  с  навита  сърцевина 
~  с  негорючим  маслом  трансформа¬ 
тор  с  негорящо  масло 
соглас  ющий  съгласуващ  транс¬ 
форматор 

соглас  ющий  четвертьволно- 

вьш  четвъртвълнов  съгласуван 
трансформатор 

~  сопротивлений  импедансен  транс¬ 
форматор 

~  со  сверх  проходя  щ  им  и  обмотками 

трансформатор  със  свърхпрово- 
дящи  намотки 

~  со  ежатим  газом  трансформатор 
със  сгъстен  газ 

~  с  ответвл  ниями  трансформатор  с 
изводи 

~  с  отводами  трансформатор  с  от¬ 
води 

~  с  п  ременннм  козффициентом 

трансформации  трансформатор  с 
променлив  коефициент  на  транс¬ 
формация 

~  с  плавнмм  регулйрованием  на¬ 

пряжения  трансформатор  с  плавно 
регулиране  на  напрежение 

~  с  полеречнмм  регулйрованием 

1.  трансформатор  с  напречно  регу¬ 
лиране  2.  напречен  регулатор 

■ — ■  с  постоя  нним  козффициентом 

трансформации  трансформатор  с 
постоянен  коефициент  на  трансфор¬ 
мация 


~  с  принудйтельной  циркуляцией 
масла  трансформатор  с  принуди¬ 
телна  циркулация  на  масло 
~  с  продольнмм  регулйрованием 
1.  трансформатор  с  надлъжно  ре¬ 
гулиране  2.  надлъжен  регулатор 
~  с  радиатори ьш  баком  трансфор¬ 
матор  с  радиаторен  (маслен)  ре¬ 
зервоар 

~  с  разомкнутой  магнйтной  цепью 

трансформатор  с  отворена  магнитна 
верига 

~  с  раеширйтельнмм  баком  транс¬ 
форматор  с  изравнителен  (мас¬ 
лен)  резервоар 

~  с  регулйрованием  напряжения 
под  нагрузкой  трансформатор  с  ре¬ 
гулиране  на  напрежението  при 
товар 

~  с  регулир  вочнмми  ответвления- 

ми  трансформатор  с  регулиращи 
отклонения 

~  с  сердечником  трансформатор  със 
сърцевина 

~  с  соединением  Д/Д,  трансформа¬ 
тор  триъгълник— звезда 
~  с  соединением  Д/Д  трансформа¬ 
тор  звезда — триъгълник 
~  с  ступ  нчатмм  регулйрованием 
напряжения  трансформатор  със 
стъпално  регулиране  на  напреже¬ 
ние 

стабилизйрующий  стабилизиращ 
трансформатор 

стационарнь1Й  стационарен 

трансформатор 

~  стрбчной  развертки  линеен  транс¬ 
форматор 

строчнмй  вж.  трансформатор 
стрбчной  развЗртки 
~  с  трубчатнм  баком  трансформатор 
с  тръбен  [тръбчат1  резервоар 
ступенчатмй  стъпален  транс¬ 
форматор 

сухой  сух  трансформатор 
~  с  феррйтовъш  сердечником  транс¬ 
форматор  с  феритова  сърцевина 
телефон  ний  телефонен  трансфор¬ 
матор,  индукционна  бобина 
~  Тесла  трансформатор  Тесла 
~  тока  токов  трансформатор 
~  тока  без  первйчной  обмотки  токов 
трансформатор  без  първична  на¬ 
мотка 
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тока»  в  строен  ний  вграден  [про¬ 
ходен!  токов  трансформатор 
тока,  измерйтельньш  измервате¬ 
лен  трансформатор  за  ток,  токов 
трансформатор 

тока,  насьпцающийся  токов  транс¬ 
форматор  с  насищане 
тока  нулевой  последовательности 
трансформатор  тип  «Фсранти» 

-  тока,  опорньж  подпорен  [опорен] 
токов  трансформатор 
тока,  проходной  проходен  токов 
трансформатор 

тока,  шйннь1Й  шннен  токов  транс¬ 
форматор 

—и  тороидальнмй  тороиден  транс¬ 
форматор 

трехобмбточньж  тринамотъчен 
трансформатор 

трехфг  зньгн  трифазен  трансфор¬ 
матор 

универсальньш  универсален 
трансформатор 

фазоинверснмй  фазоинвсрсен 
трансформатор 

~ ,  фазосдвигающий  дефазиращ 
трансформатор;  трансформатор  за 
изместване  на  фази 
—  частотн  трансформатор  за  сме¬ 
няване  на  честота 
,  четвертьв  лновь(й  четвъртвъл- 
пон  трансформатор 

широкопол  снь)й  широколентов 
трансформатор 

шлейфовьж  шлейфов,  трансфор¬ 
матор 

~ ,  зкранйрованнмй  екраниран 
трансформатор 

трансформация  ж  трансформация 
трансформиране 

сопротивлений  трансформиране 
на  съпротивления 

~  спектра  трансформация  на  спек¬ 
тър 

трапецеидальнмй  трапецовиден 
трапеция  ж  трапец 
трасса  ж  трасе 

откритая  открито  трасе 
~  передачи  предавателно  трасе 
трассйрование  с  трасиране 

линии  связи  трасиране  на  съоб¬ 
щителна  линия 

радиорелейной  лйнии  трасе  на 
радиорелейна  линия 


трафарет  м  шаблон,  модел,  калъп 
трафик  м  трафик 

абонентский  абонатен  трафик 
блйжний  близък  трафик 
внутренний  вътрешен  трафик, 
трафик  във  вътрешността  на  една 
страна 

входящий  входящ  трафик 
~  в  чаен  пик-нагр  зки  трафик  в 
час  на  най-голям  товар,  трафик 
в  час  на  пиково  натоварване 

~,  иногородской  вж.  трафйк  меж¬ 
ду  городньгй 

— ,  иеходящий  изходящ  трафик 
междугородний  междуградски 
[далечен]  трафик 
местньш  местен  трафик 
обходи ь1Й  обходен  трафик 
оконечнмй  краен  трафик 
прйгороднмй  крайградски  тра¬ 
фик 

~  рабочего  дня  средини  среден  тра¬ 
фик  за  работен  ден 
~,  радио  Т.  Т.  радио  Т.  Т.  трафик 
служебнмй  служебен  трафик 
суточн Ь1  й  денонощен  трафик 
(в  продължение  на  24  часа) 
телег  афньш  телеграфен  трафик 
~ телефони ь1й  телефонен  трафик 
транз  тнмй  транзитен  трафик 
требование  с  изискване 
~  технйческое  техническо  изиск¬ 
ване 

трение  с  триене,  фрикция 
~  в  контакте  триене  в  контакт 
внутреннее  вътрешно  триене 
~,  жйдкостное  течно  триене 
~  качения  триене  при  търкаляне 
~  Кулоново  [Кулоновское]  Куло- 
ново  триене 

~  скольжения  триене  при  плъзгане 
[хлъзгане] 
сухое  сухо  триене 

треншальтер  м  треншалтер,  раздели¬ 
телен  |  прекъсващ]  ключ 
трески  м  мн,  шум  от  преходни  про¬ 
цеси,  трясък,  пращене,  пукане 
треугольник  м  триъгълник 
~  емкостей  триъгълник  на  капа¬ 
цитет 

~  короткого  заммкания  триъгълник 
на  късо  съединение 
~  мощности  триъгълник  на  мощ¬ 
ности 
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~  напряжений  триъгълник  на  на¬ 
прежения 

~  Паскаля  мат.  триъгълник  на 
Паскал 

~  Потье  триъгълник  на  Потие 
~  проводймостей  триъгълник  на 
проводи мости 

—  сопротивлений  триъгълник  па 

съпротивление 
~  токов  токов  триъгълник 
~  цветов  цветен  триъгълник 
трехадресньш  триадресен 
трехантенньш  триантенен 
трехвибраторний  тришлайфен  (с 
три  измервателни  шлайфи)  осци¬ 
лограф 

трехдекадний  тридекаден 
трехдиапазонний  триобхватен,  с 

три  обхвата;  с  три  вълнови  обхва¬ 
та 

трехжйльний  трижилен,  трижичен 
трехзажймньш  триклемен 
трехзаходнбй  триходен,  триходов 
трехзвенньж  тризвенен,  от  три  части 
трехзначний  тризначен;  троен  (за 
сигнал  ) 

трехк  нальнь1Й  триканален 
трехкаскаднмй  тристъпа лен,  три- 
к ас каден 

трехкатушечний  трибобинен,  три- 
шпиндлен,  с  три  макари 
трехкбнтурний  трикръгов,  триконту- 
рен' 

трехл  мповь1Й  трилампов,  с  три  лам¬ 
пи 

трехлинейнмй’  трилинеен,  трипро- 
водников,  триполюсен 
трехлйстний  трнлистен 
трехлучевбй  трилъчев 
трехмернмй  триразмерен,  с  три  из¬ 
мерения 

трехпроводнбй  трйжилен,  трипро- 
воден 

трехфазний  трифазен 
трехцветний  трицветен 

трехзлектрбдний  триелектроден 
трйбка  ж  преводно  колелце,  пиньон 

триболюминесценция  ж  триболуми- 
несценция 

тригатрон  м  тригатрон 
трйггер  м  тригер 

бистродействующий  бързодей- 
ствуващ  тригер 


вь1сокочастотнь|й  високочесто¬ 
тен  тригер 

двойчний  двоичен  тригер 
двухтактньш  двутактен  тригер 
динамйческий  динамичен  три¬ 
гер 

интегрйрующий  интегриращ  три¬ 
гер 

ламповий  лампов  [електронен] 
тригер 

магнитния  магнитен  тригер 
мостовбй  мостов  тригер 
~  на  газоразрядних  лампах  тригер 
с  газоразрядни  лампи 
~  на  криотронах  тригер  с  криотро- 
ни 

~  на  транзйсторах  тригер  с  тран¬ 
зистори 

~  на  трансфлюксоре  тригер  с  транс- 
флюксор 

~  на  туннельном  дибде  тригер  с 
тунелен  диод 

на  злектрбнньтх  лампах  тригер  с 
електронни  лампи 
,  реактивни»  реактивен  тригер 
реостатнмй  реостатен  тригер 
с  автоматйческим  смещением 
тригер  с  автоматично  преднапре- 
жение 

с  анбдно-сеточной  связью  тригер 
с  анодно-решетъчна  връзка 
'  с  диодним  усилйтелем,  динамй¬ 
ческий  динамичен  тригер  с  дио- 
ден  .усилвател 

^  с  запомииакнцей  емкостью,  дина¬ 
мйческий  динамичен  тригер  със 
запомнящ  капацитет 
'  с  запуском  по  одному  входу  три¬ 
гер  с  асиметрично  командуване 
^  с  запуском  по  счетному  входу 
тригер  със  симетрично  команду¬ 
ване 

симметрйчиий  симетричен  три¬ 
гер 

^  с  катбдной  связью  тригер  с  ка¬ 
тодна  връзка 

/■о',  следящий  следящ  тригер,  три¬ 
гер  на  Шмит 

^  с  непосредствени ими  связями 

тригер  с  директни  връзки 
^  со  счети  им  входом  тригер  с  броя¬ 
чен  вход 

спусковбй  тригер  за  пускане 
статйческий  статичен  тригер 


2  Руеко*български  електротехнически  речник 


ТРИ 


338 


— счетнмй  броячен  тригер 

транзйсторний  транзисторен 
тригер,  тригер  с  транзистори 
туннельно-дибдньш  тунелно-дио- 
ден  тригер 

феррйтовий  феритов  [феромаг- 
нитен|  тригер 

феррйт-транзйсторний  тригер 
ферит -транзисторен 
феррорезон  нснь1Й  ферорезонап- 
ссп  тригер 

злектрбнньж  електронен  тригер 
трйггер-дискриминатор  м  тригер- 
дискриминатор 
триммер  м  тример 
триод  м  триод 

бездрейфовьж  бездрейфов  триод 
вакуум  ний  вакуумен  триод 
високочастбтний  високочесто¬ 
тен  триод 

ВБ1ХОДНОЙ  изходящ  триод 
газонапблненний  газонапълнен 
триод,  тиротрон 
германиевий  германиев  триод 
двойной  двоен  триод 
двуханбдньщ  триод  с  два  анода, 
бианоден  триод 

диффузи  нний  дифузионен  три¬ 
од 

дрейфовий  драйфов  триод 
збндовий  сондов  триод 
«карандашний»  моливообразен 
триод 

ключевой  триод  за  комутация 

кремниевий  полупроводник  бвьш 

силициев  триод 

крнсталлйческий  кристален  три¬ 
од 

~ ,  лавйнний  лавинеи  [плоскостен) 
триод 

маячковий  триод-фар 
модуля торни  модулаторен  три¬ 
од 

монометрйческий  монометричен 
триод 

/—,  мбщний  мощен  триод 

низкочасто  гний  нискочестотен 
триод 

оконечнмй  краен  триод 

переключ  ющий  в ж.  триод,  клю¬ 
чевой 

плоскозлектрбдний  плоскоелек- 
троден  триод 


~ ,  полупроводниковь|й  полупровод¬ 
ников  триод 

полупроводников ий  тбиечний 

полупроводников  точков  триод 
сантиметрбвий  триод  за  санти¬ 
метрови  вълни 

~  с  большйм  внутренним  сопротив- 
лением  триод  с  високо  вътрешно 
съпротивление 

~  с  большой  крутизн  й  характер  I- 
етики  вж.  триод  с  вмеокой  кру- 
тизнбй 

сверхвмсокочастбтнмй  свръхвн- 
сокочестотен  триод,  триод  за  свръх¬ 
висока  честота  (за  микровълни ) 

~  с  дисков  мм  и  вмводами  вж.  триод, 
маячковий 

~  с  висбкой  крутизибй  триод  с 
голяма  стръмнина  (на  характери¬ 
стиката) 

~ ,  титано-керамйческий  тнтано-ке- 
рамичен  триод 

усилйтельньж  усилвателен  три¬ 
од 

частотолреобразовательний 
триод-преобразувател  на  честоти 
шумовбй  шумов  триод 
триод- гекебд  м  триод-хексод 
трибд-гептбд  м  триод-хептод 
трибд-пентбд  м  триод-пентод 
триздр  м  триедър 

тройчно-колнрбванний  троично  ко- 
лиран 

трочннй  трончен 
тройнйк  м  разклонител 

двойной  двоен  разклонител 
троллей  м  тролей,  токоотнимател 
троллейбус  м  тролейбус 
тропикализация  ж  троликализацця 
тропикостбйкость  ж  тропикоустой- 
чивост 

тропопауза  ж  тропопауза 
тропосфера  ж  тропосфера 
трбеик  м  телено  въже  (за  изтегляне 
на  кабел ) 

трохотрбн  м  трохотрон 
труба  ж  тръба 

вакуумная  вакуумна  тръба 
~,  изоляцибнная  изолационна  тръ¬ 
ба 

защйтная  защитна  тръба 
гидроакустнческая  ймпульсная 

хидроакустична  импулсна  тръба 
~  дрейфа  драйфна  тръба 
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наш  зная  нагнетателна  [напор¬ 
на]  тръба,  тръба  за  налягане 

~ ,  разходомерная  разходомерна 
тръба 

злектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  тръба 

трубка  ж  1.  тръба,  тръбичка  2.  те¬ 
лефонна  слушалка 

атомнолучевая  ато.мнолъчева 
тръба 

~  бегущей  волнь!,  осциллографй- 
ческая  осцилографна  тръба  за 
бягащи  вълни 

Вентури  тръба  на  Вентури. 

~  Вйльямса,  запоминающая  запом¬ 
няща  тръба  на  Уйлямс 
Вйльямса,  злектронно  -лучевая 
електроннолъчева  тръба  на  Уйлямс 
газоразрядния  газоразрядна  тръ¬ 
ба 

газосветная  газосветеща  тръба 

~  Гейгера,  счетная  броячна  тръба 
на  Гайгер 

~  Гейсслера,  ионная  Гайслсрова 
йонна  тръба 

двухпрожекторная  злектронно- 
лучевая  двойно  електроннолъчева 
тръба 

~ ,  декодйрующая  декодираща  тръ¬ 
ба 

~  для  цветното  телев  дения,  при¬ 
емная  приемна  тръба  за  цветна 
телевизия 

~  для  черно-белого  телевйдения 

тръба  за  черно-бяла  телевизия 
дрейфа  драйфова  тръба 
запйемвающая  записваща  [пи¬ 
шеща]  тръбичка 

запоминающая  запомняща  тръ¬ 
ба 

измерйтельная  измервателна 
тръба 

индикаторния  индикаторна  тръба 
ионнолучевая  йоннолъчева  тръба 
катоднолучевая  катоднолъчева 
тръба 

квантующая  злектронно-лучевая 

квантоваща  електроннолъчева 
тръба 

кодйрующая  злектронно  -лучевая 
кодираща  електроннолъчева  тръба 
контрольная  злектронно-лучевая 
контролна  електроннолъчева  тръба 
лазерная  лазерна  тръба 


магнйтная  злектронно-лучевая 
магнитна  електроннолъчева  тръба 
металлостеклянная  злектронно- 
лучевая  електроннолъчева  мста- 
лостъклена  тръба 
микротелефонная  микротелефон- 
на  [ръчна]  гарнитура 
многолучевая  многолъчева  тръба 
многопрожекторная  злектрон¬ 
но  -лучевая  многопрожекториа 
електроннолъчева  тръба 
накопйтельная  вж.  трубка,  за¬ 
поминающая 

накопйтельная  злектронно -луче¬ 
вая  натрупваща  електроннолъче¬ 
ва  тръба 

однолучевая  еднолъчева  тръба 
однопрожекторная  злектронно-лу¬ 
чевая  еднопрожекторна  електрон¬ 
нолъчева  тръба 

однострочная  злектронно  -луче¬ 
вая  ед полиней па  електроннолъче¬ 
ва  тръба 

осциллографйческая  осцилограф¬ 
на  тръба 

~ •,  осциллографйческая  двухлуче- 
вая  осцилографна  двулъчева  тръ¬ 
бя 

осциллографйческая  однолуче¬ 
вая  осцилографна  еднолъчева 
тръба 

откачиваемая  тръба  за  помпа 
— ,  Пеннинга  тръба  на  Пенинг 

передающая  телевизионная  пре¬ 
давателна  телевизионна  тръба 
~,плоская  злектронно-лучевая  елек¬ 
троннолъчева  плоска  тръба 

приемная  телевизионная  приема¬ 
телна  [приемна]  телевизионна 
тръба 

приемная  цветная  цветна  прие¬ 
мателна  тръба 

проекционная  телевизионная  про- 
екционна  телевизионна  тръба 

~  прямото  видения,  телевизионная 

телевизионна  тръба  за  директно 
[пряко]  виждане 

радиолокац ионная  индикатор- 

ная  радарна  катодна  тръба 

разрядная  разрядна  ( лазерна ) 
тръба 

рентгеновская  рентгенова  тръба 
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~  с  автофокусировкой,  злектрон- 
но  -лучевая  електроннолъчева  тръ¬ 
ба  с  автофокусировка 

~  с  алюмин  йрованнмм  зкраном, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  алуминиран  екран 

~  с  барьерной  сеткой,  злектронно- 
лучевая  електроннолъчева  тръба 
с  преградна  [бариерна]  решетка 
с  бегущим  пятнбм,  електронно- 
лучевая  електроннолъчева  тръба 
с  подвижно  петно 
с  большйм  углом  отклонения 
пучка,  злектронно  -лучевая  елек¬ 
троннолъчева  тръба  с  голям  ъгъл 
(на  отклонение ) 

с  большой  гаммой,  передакнцая 

предавателна  тръба  с  голям  об¬ 
хват  на  виждане 

~  с  в  димим  изображением,  за- 
поминающая  запомняща  тръба 
за  директно  виждане 

^  с  возбужденной  проводймостью, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  възбудена  проводи¬ 
мост 

~  с  вькбкой  разреша  ющей  способ- 
ностью,  злектронно  -лучевая  елек¬ 
троннолъчева  тръба  с  голяма  раз¬ 
решаваща  способност 

~  с  двумя  лучами,  злектронно -луче¬ 
вая  електроннолъчева  тръба  с  два 
лъча  |снопа] 

~  с  длйтельним  послесвечением, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  голяма  реманент- 
ност,  тръба  със  закъснително  из¬ 
личаване 

~  с  записью  темной  строкой,  злек¬ 
тронно  -лучевая  скиатрон,  елек¬ 
троннолъчева  тръба  с  абсорбиращ 
екран 

~  с  круговой  разверткой,  злектрон¬ 
но  -лучевая  електроннолъчева  тръ¬ 
ба  с  кръгова  развивка 

~  с  люминесцентнмм  зкраном  тръба 
с  луминенсцентен  екран 

~  с  магнйтной  фокусировкой  тръба 
с  магнитно  фокусиране 

~  с  магнйтним  отклонением  луча 

електроннолъчева  тръба  с  магнит¬ 
но  отклонение  на  лъча 
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~  с  металлиз  рованньш  зкраном 

електронна  тръба  с  метализиран 
екран 

~  с  накопл  нием  зарядов,  злектрон¬ 
но  -лучевая  електроннолъчева  тръ¬ 
ба  с  натрупване  на  заряди 
~  с  переносом  изображения  тръба 
с  пренасяне  на  изображение 
~  с  плоским  зкраном,  злектронно -лу¬ 
чевая  електроннолъчева  тръба  с 
плосък  екран 

~  с  поддерживающим  лучом,  злек¬ 
тронно  -лучевая  електроннолъчева 
тръба  с  поддържащ  лъч  [сноп] 
~  с  послесвечением,  злектронно- 
лучевая  вж.  трубка  с  длйтельним' 
послесвечением,  злектронно -луче¬ 
вая 

~  с  послеускорением,  злектронно -лу¬ 
чевая  електроннолъчева  тръба  с 
лослеускорение 

~  с  пучком  медленннх  злектронов 

електронна  тръба  с  бавни  [забаве¬ 
ни!  електрони 

~  с  ра  спре  де  лени  мм  отклонением, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  разпределено  откло¬ 
нение 

~  с  регулйруемой  памятью  елек¬ 
троннолъчева  тръба  с  регулирана 
памет 

~  с  сохранением  изображения, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  със  запазване  на  из¬ 
ображението 

~  с  темновой  записью,  злектронно- 
лучевая  електроннолъчева  тръба 
с  тъмен  запис 

~  с  точечнмм  цветнмм  зкраном, 
злектронно -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  точков  цветен  екран 
~ ,  струйная  струйна  тръба 
~  с  управлением  це  том  свенения, 
злектронно  -лучевая  електроннолъ¬ 
чева  тръба  с  хроматично  управле¬ 
ние 

~  с  фиксйрующим  лучом,  злектрон¬ 
но -лучевая  електроннолъчева  тръ¬ 
ба  с  фокусиращ  лъч 
~  с  фотопроводящей  мишенью  пре¬ 
давателна  телевизионна  тръба  с 
фотопроводима  мишена 
~  с  фотосопротивлением  тръба  с 
фотосъпротивление 
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~  с  злектрической  фокусир  вкой 

електроннолъчева  тръба  с  елек¬ 
трическо  фокусиране 
телевизионная  телевизионна  тръ¬ 
ба 

телевизионная  передающая  те¬ 
левизионна  предавателна  тръба 
телевизионная  приемная  телеви¬ 
зионна  приемателна  тръба,  кине¬ 
скоп 

телевизионная  трехцветная  три¬ 
цветна  телевизионна  тръба 
злектронно  -лучевая  електронно¬ 
лъчева  тръба 

злектростатйческая  електроста¬ 
тична  тръба 

трубчатий  тръбен, тръбоподобен,  тръ¬ 
бовиден 

тряска  ж  друсано,  тръскане 
турбатор  м  турбатор 
турбйна  ж  турбина 
~,  аксиальная  осова  [аксиална] 
турбина 

актйвная  активна  турбина,  тур¬ 
бина  за  равно  [еднакво]  налягане 
водяная  водна  турбина 
~  високото  давления  турбина  за 
високо  налягане 
~,  газовая  газова  турбина 
~,  гидравлйческая  водна  турбина 
двукратния  двукратна  турбина 
~  Каплана  турбина  с  обръщаемн 
лопатки,  турбина  на  Каплан 
ковш  вая  вж.  турбйна  Пельтона 
комбин  рованная  комбинирана 
турбина 

конденсаци оиная  кондензацион¬ 
на  турбина 

многоступенчатая  многостъпална 
[многостепенна]  турбина 
~  нйзкого  давления  турбина  за 
ниско  налягане 

одноступенчатая  едностъпална 
[едностепеина]  турбина 
~,  осев  я  осова  | аксиална]  турбина 

паровая  парна  турбина 

~  Пельтона  чашова  турбина,  тур¬ 
бина  на  Пелтон 

поворотнолопастная  вж.  турбина 
Каплана 

последовател ьная  многостъпал¬ 
на  (многостепенна)  турбина 
радиальная  радиална  турбина 


УБЬ1 


радиально-осевая  вж.  турбйна 
Френсиса 

реактивния  реактивна  турбина 
~  с  противодавл  нием  турбина  с 
противоналягане 

~  Френсиса  радиално-осова  турби¬ 
на,  турбина  на  Франсис 
тумблер  м  люлеещ  прекъсвач 
тунгар  м  тунгар  ( изправителна  тръ¬ 
ба  или  лампа ) 

туннелйрование  с  тунелиране,  меж- 
дулентов  тунелен  ефект 
турбйнний  турбинен 
турбоагрегат  м  турбоагрегат 
турбогенератор  м  турбогенератор 
турбогенератори  ми  турбогенераторсн 
турбонаебе  м  турбопомпа,  турбин¬ 
на  помпа 

турбулентность  ж  турбулснтност 
~,  атмосферния  атмосферна  тур- 
булентпост 

магнитогидродинамйческая  маг- 
нитохидродинамична  турбулент- 
ност 

~  среди  турбулентност  на  средата 
~  злектрбнного  потока  турбулепт- 
ност  на  електронен  поток 
турмалйн  м  турмалин 
тушение  с  гасене 

~  люминесценции  гасене  (на  лу- 
минесценция) 

~  разряда  гасене  на  разряд 
тушйтель  м  гасител 
тяга  ж  тракция,  тяга 

злектрйческая  електрическа  трак¬ 
ция 

тяговий  тягов,  теглителен,  тракцио- 
нен 

тяготение  с  привличане,  притегляне 


У 

убитрбн  м  убитрон  (лампа  за  на¬ 
предваща  вълна  с  голяма  мощност ) 
убивание  с  отнемане,  намаление 
~  потенциала  спадане  на  потен¬ 
циал 

убиль  ж  намаляване 
~  злектрбнов  намаляване  на  елек¬ 
троните 

убистрение  с  ускорение 
убистрять  ускорявам 


УБЬ1 
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убмток  м  загуба,  щета 
увеличение  с  увеличение;  увелича¬ 
ване 

~  глубин  модулации  увеличение 
дълбочината  на  модулация 
~  длинь!  дугй  увеличение  дължина 
иа  дъга,  удължение  на  дъга 
~  длительности  ймпульсов  импулс¬ 
но  удължение,  удължение  на  им¬ 
пулси 

~  изображения  увеличение  на  об¬ 
раз 

~  индуктивности  увеличение  на 

индуктивитет  {индуктивност] 

~  контрастности  увеличение  на 

коитрастност  [контраст] 

~  напряжения  увеличение  на  на¬ 
прежение 

~  отношения  сигнал— шум  уве¬ 
личение  на  отношението  сигнал- 
шум 

~  полутонов  увеличение  на  полу¬ 
тонове,  експанзия  на  нюанси 
~  пределов  измерения  увеличаване 
на  измервателния  обхват 
~  размеров  лятна  увеличение  раз¬ 
мера  на  петно 

~  скорости,  абсолютное  абсолютно 
увеличение  на  скорост 
~  яркости  пятна  увеличение  яр¬ 
костта  на  петно 
увеличйтель  м  увеличител 
~  диапазона  измерения  увеличител 
на  измервателния  диапазон  [об¬ 
хват] 

увлечение  с  увличане 
~  зарядов  увличане  на  заряди 
~  злектронов  увличане  на  елек¬ 
трони 

угасение  с  угасване 
угломер  м  ъгломер 
угол  м  ъгъл 

азимутальньш  азимутален  ъгъл 
апертурньж  апертурен  ъгъл, 
ъгъл  на  отваряне 
брзгговский  ъгъл  на  Браг 
~  Брюстера  Брюстеров  ъгъл,  ъгъл 
иа  Брюстер 

~  визйрования  ъгъл  на  визиране 
внешний  външен  ъгъл 
~  возвьии  ния  ъгъл  на  възвишение 

~  вйлета  ъгъл  на  излизане  [изли¬ 
тане] 


~  вмхода  ъгъл  иа  излизане  [тръг¬ 
ване] 

геоцентрйческий  геоцентричен 
ъгъл 

~  дифракции  ъгъл  на  дифракция 
~  дизлектрйческих  потерь  ъгъл  на 
диелектрични  загуби 
дополийтельнмй  допълнителен 

ъгъл 

~  задержки  ъгъл  на  задържане 
~  зажигания  ъгъл  на  запалване 
~  запаздмвания  ъгъл  на  закъсня¬ 
ване 

запаса  ъгъл  на  запас 
— '  затенения  ъгъл  на  засенчване 

защитнмй  защитен  ъгъл 
зенйтньш  зенитен  ъгъл 
~  зрения  ъгъл  на  зрение  [виж¬ 
дане] 

~  излучения  ъгъл  на  излъчване 
~  изображения  ъгъл  на  образ 
~  испускания  ъгъл  на  излъчване 
~  качания  антенни  ъгъл  на  лю¬ 
леене  на  антена 

крнволинейньш  криволинеен 
ъгъл 

критйческий  критичен  ъгъл 
курсов  >й  курсов  ъгъл 
~  магнйтного  вращения  ъгъл  на 
магнитно  въртене 

~  магнйтного  запаздмвания  ъгъл 
на  магнитно  закъснение 
магнйтного  склонения  ъгъл  на 
магнитно  отклонение,  деклинация 
~  магнйтнмх  потерь  ъгъл  на  маг¬ 
нитни  загуби 

~  максимальной  чувствйтельности 

ъгъл  на  максимална  чувствител¬ 
ност 

~  между  оптйческими  осями  ъгъл 
между  оптични  оси 
~  места  ъгъл  на  място 
~  наклона  ъгъл  на  наклона 

начальнмй  фазннй  начален  фа- 
зен  ъгъл 

~  нечувствйтельности  мъртъв  ъгъл 
нулевбй  ъгъл  на  нула 
~  нутации  ъгъл  на  нутация 
~  обзора  ъгъл  на  виждане 
~  опережения  ъгъл  на  изпревар¬ 
ване 

острмй  остър  ъгъл 
~  отклонения  ъгъл  на  отклоняване 
~  отражения  ъгъл  на  отражение 
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~  отсечки  ъгъл  на  отсечка 
~  отсечки  анодното  тока  ъгъл  на 
отсечка  на  аноден  ток 
~  отставания  ъгъл  на  закъснение 
(на  отклонение  със  закъснение) 
падения  ъгъл  на  падане 
~  пеленга  ъгъл  на  пеленг,  ъгъл  на 
повдигане  [изправяне,  възстано¬ 
вяване] 

~  перекрь  гия  ъгъл  на  застъпване 
[припокриване] 

~  поворота  ъгъл  на  отклонение,  на 
завъртване 

~  полного  внутреннего  отражения 

ъгъл  на  тотална  рефлексия,  ъгъл 
на  пълно  вътрешно  отражение 
~  поля  зрения  ъгъл  на  виждане 
[зрение] 

~  поляризации  ъгъл  на  поляриза¬ 
ция 

полярний  полярен  ъгъл 
~  потерь  вж.  угол  дизлектрйческих 
потерь 

~  преломления  ъгъл  на  пречупване 
~  преобразователя,  фазови й  фазов 
ъгъл  на  преобразувател  [инвер¬ 
тор] 

~  прецессии  ъгъл  на  прецесия 
~  пробега,  фазовмй  фазов  ъгъл 
на  пробег 

~  пролета  ъгъл  на  прелитане 
--V-,  прямой  прав  ъгъл 
~  развертки  ъгъл  ца  люлеене  [раз¬ 
виване] 

~  разкрива  ъгъл  на  отваряне 
~  разрешения  глаза  ъгъл  на  зре¬ 
ние 

~  раскр!  тия  канавки  ъгъл  на  раз¬ 
тваряне  на  бразда 
~  р  ссеяния  вперед  ъгъл  на  пред¬ 
варително  разсейване 
~  рассеяния  назад  ъгъл  на  задно 
разсейване 

~  рассогласования  ъгъл  на  разсъ- 
гласуване 

~  раствора  ъгъл  на  разтворсност 
~  раствора  диаграмми  направлен- 
ностн  антенни  ъгъл  на  разтво- 
реност  на  диаграма  на  насоченост 
на  антена 

~  расхождения  ъгъл  на  разтягане 
~  регулнрования  ъгъл  на  регулп- 
ране 

рефракция  ъгъл  на  рефракция 


УДЛ 

~  сдвйга  фаз  ъгъл  на  фазова  раз¬ 
лика  [изместване] 

~  склонения  ъгъл  на  наклоняване 
~  скоса  ъгъл  на  скосяване 
~  смещения  ъгъл  на  изместване 
~  среза  ъгъл  на  срязване 
телеснмй  твърд  ъгъл 
~  тени  ъгъл  на  сянка 
~  трения  ъгъл  на  триене 
~  фазовмй  вж.  угол  сдвйга  фаз 
центральнмй  централен  ъгъл 
алектрйческий  електричен  ъгъл 
уголь  м  въглен,  въглища 

злектр  дими  електроден  въглен 
угольник  м  ъгълник 

ударни й  ударен  ъгълник 
удаление  с  отдалечаване,  премахване, 
отстраняване 

~  изоляции  премахване  [вдигане] 
на  изолация 
удар  м  удар 

акустйческий  акустичен  удар 
внешний  външен  удар 
внутренний  вътрешен  удар 
~  молнии  светкавичен  удар,  гръм 
— прямой  директен  [пряк]  удар 
термйческий  термичен  удар 
злектр  ннмй  електронен  удар 
удвоение  с  удвосние,  удвояване,  дуб¬ 
лиране 

~  напряжения  удвояване  на  напре¬ 
жение 

~  частотм  удвояване  на  честота 
удвойте^ь  м  удвоител 
~  напряжения  удвоите,!  на  напре¬ 
жение 

~  частотм  удвоител  на  'честота 
удельная  ж  специфична 

газовая  газова  специфична 
удельнмй  относителен,  специфичен 
удержаниес  ограничение,  задържане 
~  плазми  ограничение  [задържа¬ 
не]  на  плазма 

~  плазми,  магнйтное  магнитно  ог¬ 
раничение  на  плазма 
удлинение  с  удължаване 

~  ймпульса  удължение  на  импулс 
~  лйнии  удължение  на  линия 

~  сигнала  удължение  на  сигнал 
удлинйтель  м  удължител 

~  ймпульсов  удължител  на  импулси 
~  лйнии  удължител  на  линия 

смел  ний  заменяем  удължител 


344 


УЗЕ  _ 

соеди»  .  гельнмй  съединителен 
удължител 

узел  м  1.  възел;  връзка,  свръзка 
2.  център 

балансньгй  балансен  възел 
вьшрям  нельний  изправителен 
възел 

дешифраторнмй  дешифраторен 
възел 

измер  тельннй  измервателен  въ¬ 
зел 

~  колебаний  възел  на  трептения 
~  напряжения  възел  на  напреже¬ 
ние 

опт  ческий  оптически  възел 
[център] 

~  проводного  вещания  радиораз- 
пределителен  център 
~ ,  промежуточний  междинен  въ¬ 
зел  [център] 

радиотрансляционнь(й  радио¬ 
транслационен  възел  ]център] 

~  связи  централа  за  връзка,  свър¬ 
зочен  [съобщителен]  възел  [цен¬ 
тър] 

~  сети  мрежов  възел  [център] 

~  тока  възел  на  тока 
^  управления  управляващ  възел 
шифраторнмй  шифраторен  възел 
злектрйческий  електрически  въ¬ 
зел 

узловой  възлов 

ука^атель  м  1.  указател,  знак,  пока¬ 
зател  2.  показалец,  справочник 
~  азимута  азимутен  указател 

~  векторной  гр  ппм  соедин  ния, 
числов  й  числов  указател  ча  век¬ 
торна  груца  съединение 

~  заземл  ния  указател  на  заземя¬ 
ване 

~  курса  указател  на  курс 

~  максимума  показалец  на  макси¬ 
мума  (при  електромер ) 

~  максимума,  периодйчески  дейст- 
вующий  периодично  действуващ 
показалец  на  максимума 

~  местоположения  указател  на 
местоположение 

~  напряжения  показател  на  напре¬ 
жение 

~,  нулевой  нулев  указател 

оптйческий  светлинен  указател 


отклонения  указател  на  отклоне¬ 
ние 

поворота  указател  [индикатор] 
за  завой,  мигач 

положения  антенни  индикатор 
за  положението  на  антена 
^  полярности  указател  на  поляр¬ 
ност 

^  последовательности  фаз  указател 
на  последователност  на  фази 
световой  вж.  указатели  оптйче¬ 
ский 

^  сдвйга  фаз  указател  на  дефази- 
ране 

~  срабатмвания  показател  на  за- 
действуване 

стрелочнмй  стрелков  указател 
[индикатор] 

^  тока,  магнйтний  магнитен  пока¬ 
зател  на  ток 

~  уровня  указател  на  ниво 
~  чередования  фаз  указател  на  по¬ 
следователността  на  фази 
злектрйческий  електрически  ука¬ 
зател  [индикатор] 
укладка  ж  полагане 
~  кабеля  полагане  на  кабел 
укладивать  полагам 
уклонение  с  отклонение 
укорочеиие  с  скъсяване 
~  ймпульсов  скъсяване  на  импулси 
~  шага  обмотки  скъсяване  стъпка 
на  намотка 

укритие  с  прикритие,  предпазване 
~  антенни  предпазване  на  антена, 
радом 

~  антенни,  жесткое  твърдо  пред¬ 
пазване  на  антена,  твърд  радом 
~  антенни,  надувное  надувно  [ба- 
лонно]  предпазване  на  антена  (с 
надуваш,  радом) 
улавливание  с  улавяне 
улетучиваемость  ж  изпаряване;  из- 
ветряване 

улучшениес  подобрение;  подобряване 
ультраакустйческий  ултразвуков 
^льтразвук  м  ултразвук 

сверхвисокочастотний  ултра 
звук  с  много  висока  честота 
ультразвуковой  ултразвуков 
ультракоротковолновий  с  много  къ¬ 
си  вълни,  ултракъсовълнор 
ультрафиолетовий  ултравиолетов 
уменьшение  с  намаляване 
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УПР 


~  амплитуди  намаляване  на  ам¬ 
плитуда  (атенюация) 

~  динамических  оттенков  компре¬ 
сия  на  нюанси;  компресия  на  обем 
~  концентрации  деконцентрацня; 

намаляване  на  концентрация 
~  насйщенности  цвета  намаляване 
насищането  на  цвета 
размеров  аппарат^рм  миниатюрпза- 
ция  на  апаратура 
•  тока  намаляване  на  ток 
■ —  злектронной  змйссии  намаляване  па 
електронна  емисия 
умножение  с  умножение 
~  напряжения  умножение  на  напре¬ 
жение 

~  ноейтелей  зарядов  умножение  па 
носителите  на  заряд 
~  злектронное  електронно  умноже¬ 
ние,  умножение  на  електрони 
умножитель  м  умножител 

двойчний  двоичен  умножител 
и  н ний  йонен  умножител 
~,  многокаскадний  многокаскаден 
многостъпален  умножител 
~  напряжения  умножител  на  напре¬ 
жение 

фотозлектроннмй  фотоелектро- 
нен  умножител 

функционални  им  функционален 
умножител 

—  частоти  честотен  умножител 
~  частоти,  млульсний  импулсен 
честотен  умножител 
~  частоти  на  нелинейной  емкости 
умножение  на  честота  с  нелинеен 
капацитет 

~  злектростатйческий  злСктроннин 

електростатичен  електронен  умно¬ 
жи  тел 

умформер  умформер,  преобразувател 
(от  променлив  на  постоянен  ток ) 
унитрон  м  унитрон 
уплотнение  с  уплътнение,  уплътня¬ 
ване 

вакуумное  вакуумно  уплътнение 
временн  е  временно  уплътнение 
герметйческое  херметично  уплът¬ 
нение 

~  каналов  уплътнение  на  канали 
~  каналов,  частотное  честотно  уп¬ 
лътнение  на  канали 
~  линии  связи  уплътнение  на  съ¬ 
общителна  линия;  мултиплиране 


на  линия  за  далечна  връзка 
~ ,  частотное  честотно  уплътняване 
упор  м  ограничител;  опора,  подпорка 
упорядочение  с  привеждане  в  ред 
управление  с  управление;  командува- 
не;  пилотиране;  водене 
автоматйческое  автоматично  уп¬ 
равление 

адаптйвное  адаптивно  управле¬ 
ние  | командуване] 

~  без  обратной  связи  управление 
без  обратна  връзка 
вводом  и  виводом  управление  [ко- 
мапдуване]  на  влизане — излизане- 
(на  сметачна  машина ) 
гидравлйческое  хидравлично  уп¬ 
равление 

двйгательное  силово  управле¬ 
ние,  чрез  силов  механизъм 
децентрализованное  децентрали¬ 
зирано  управление 
~ диспетчерское  диспечерско  уп¬ 
равление 

дистанционное  дистанционно  уп¬ 
равление,  управление  от  разстоя¬ 
ние 

дистанционное  кнопочное  дис¬ 
танционно  бутонно  управление 
~,  дистанционное  ручное  дистан¬ 
ционно  ръчно  управление 
~,  дуальное  дуално  командуване 
игннтронное  игнитронно  управ¬ 
ление 

ймпульсное  импулсно  управле¬ 
ние 

кнопочное  бутонно  управление- 
местное  управление  [команду- 
ване]  от  място 

микропрогр  ммное  микропрограм- 
но  управление 

~ ,  многотактное  м  ноготактно  управ¬ 
ление 

~  на  расстоянии  управление  от 
разстояние,  тел екома идване 
неавтоматйческое  неавтоматич¬ 
но  управление 

~ •,  незавйсимое  независимо  управле¬ 
ние 

нереверейвное  нерсверсивно  уп¬ 
равление 

— ,  пневматйческое  пневматично  уп¬ 
равление 

~  по  заданному  коду  управление- 
по  код 


~  по  кабелю  управление  чрез  кабел 
положением  антенни  управление 
положение  на  антена 
— '  по  положению  управление  по  по¬ 
ложение 

~  по  лрограмме  вж.  управление 
программное 

по  радио  управление  по  радио 
по  разомкнутому  контуру  управ¬ 
ление  по  отворен  контур  |кръг] 
~  по  скорости  управление  по  ско¬ 
рост 

потоком  злектр  нов  управление  на 
електронен  поток 
программное  програмно  управле¬ 
ние 

производствени ь(м  и  процессами 

управление  на  производствени  про¬ 
цеси 

радиолокационное  радиолока- 
цпонно  управление 
— реверейвное  реверсивно  управле¬ 
ние 

релйное  релейно  управление 
~ ,  ручное  ръчно  управление 

ричажное  лостово  управление 
связи  управление  на  съобщения 
сеточное  решетъчно  управление 
~  скоростью  двйгателя  управление 
на  скорост  на  двигател 
стуленчатое  стъпално  управление 
телемеханйческое  телемеханич- 
но  управление 

технологйческим  процессом  уп¬ 
равление  на  технологически  про¬ 
цес 

фазовое  фазово  управление 
фотозлектрйческое  фотоелектрн- 
ческо  управление 
централна*  ванное  централизи¬ 
рано  [диспечерско!  управление 

цифровое  цифрово  управление 
цифровое  позиционное  цифрово 
позиционно  управление 

злектрйческое  дистанционное 

електрическо  дистанционно  управ¬ 
ление 

^  злектропрйводом  управление  на 
електрозадвижване 

— злектронное  електронно~управ- 
лен  и  е 

— - ,  злектронно-ионное  електронно- 
йонно  управление 


управляеммй  управляем,  управля¬ 
ван 

автоматйчески  автоматично  уп¬ 
равляван 

~  на  расстоянии  далечно  управля¬ 
ван 

~  по  проводам  жично  управляван 
~  по  радио  радиоуправляем 
управлять  управлявам,  командувам 
упругость  ж  гъвкавост,  еластичност, 
пъргавина 

уравнение  с  уравнение 

алгебрайческое  алгебрично  урав¬ 
нение 

асимптотйческое  асимптотично 
уравнение 

биквадратное  биквадратно  урав¬ 
нение 

~  Больцмана  уравнение  на  Болц- 
ман 

~  Валлаури  уравнение  на  Валаури 

волновое  вълново  уравнение 
~  волни  уравнение  иа  вълна 
~  вольтамлерной  характерйстикн 
уравнение  на  волтамперна  харак¬ 
теристика 

~  вращательного  движения,  основ- 

нбе  основно  уравнение  на  върте¬ 
ливо  движение 

~  газодинамики  уравнение  на  га- 
зодинамиката 

гармонйческих  колеба ний  урав¬ 
нение  на  хармонични  трептения 
[колебания  1 

~  Даламбера  уравнение  на  Далам- 
бер 

движения,  кинемат  шеское  урав¬ 
нение  на  кинематично  движение 

двучленное  двучленно  уравне¬ 
ние 

дисперсионное  дисперсионно  ура¬ 
внение 

/^,  дифференци  льное  диференциал¬ 
но  уравнение 

интегральное  интегрално  урав¬ 
нение 

иррацион  льное  и  рационално  ура¬ 
внение 

канонйческое  канонично  уравне¬ 
ние 

~ .  квадратное  квадратно  уравнение 
~  Кеплера  уравнение  на  Кеплер 
^  колебания  уравнение  на  трепте¬ 
ния  [колебания] 


кубйческое  кубично  уравнение 
~  Лагранжа  уравнение  на  Лаграпж 
— линейное  линейно  уравнение 
~,  логарифмйческое  логаритмич- 
но  уравнение 

матричиое  матрично  уравнение 
машйиное  машинно  уравнение 
неопределенное  неопределено 
уравнение 

нелолное  квадрат ное  непълно 
квадратно  уравнение 
~  непрерь1Вности  уравнение  на  не¬ 
прекъснатост 
общее  общо  уравнение 
однородное  еднородно-  уравне¬ 
ние 

~  оптимального  управления  урав¬ 
нение  на  оптимално  управление 
~  ошйбки  уравнение  па  грешка 
параметрйческое  параметрпчно 
уравнение 

~  первого  приближения  уравнение 
с  първо  приближение 
~  подвйжной  центроидм  уравне¬ 
ние  на  подвижен  центроид 
показательное  показателно  урав¬ 
нение 

~  политропь]  уравнение  на  поли- 
тропа 

—  радиолокация  рлдиолокационно 
уравнение 

~  размерностей  уравнение  на  раз¬ 
мерности,  размерно  уравнение 
~  Риккйти  уравнение  на  Рикатп 
~  свободи нх  колебай ий  уравнение 
на  свободни  трептения  [колеба¬ 
ния  | 

~ ■  связи  уравнение  на  връзка 
~  симметр  много  -*♦-  четмрехполюс- 
ника  уравнение  на  симетричен  че- 
тириполюсник 

~  состояния  системи  уравнение 
за  състоянието  на  система 
телеграфное  телеграфно  урав¬ 
нение 

~  термо динамики,  основи  е  основ¬ 
но  термодинамично  уравнение 
~  термозлектронной  змйссии  урав¬ 
нение  на  термоелектронната  еми¬ 
сия,  закон  на  Ричардсон — Дъшман 
трансцедентное  трансцедентно 
уравнение 

тригонометрйческое  тригономе¬ 
трично  уравнение 


~  управления  уравнение  на  управ¬ 
ление 

характеристйческое  характери¬ 
стично  уравнение 

~  четирехполюсника  уравнение  на 

чстириполюсника 

~  злектрйческого  состояния  урав¬ 
нение  на  електрическо  състояние 
~  злектронной  лампи,  основное 

главно  основно  уравнение  на  елек¬ 
тронна  лампа 

уравнения  с  мн.  уравнения 
~  Максвслла  уравнения  на  Максу- 
ел 

~  поля  уравнения  на  поле 
уравнивание  изравняване;  уравнове¬ 
сяване 

предварйтельное  предварително 
уравновесяване 

~  фаз  уравновесяване  [изравнява¬ 
не]  на  фази 

~  цветов  изравняване  на  цветове 
уравновешивание  с  уравновесяване 
~ •,  автоматйческое  автоматично  у  рав- 

новесяване 

грубое  грубо  уравновесяване 
~ ,  двойное  двойно  уравновесяване 
динамйческое  динамично  уравно¬ 
весяване 

~  емкостей  капацитивно  уравно¬ 
весяване 

~  моста  уравновесяване  на  мост 
неполное  непълно  уравновеся¬ 
ване 

точное  точно  уравновесяване 
—  фаз  фазово  уравновесяване  [из¬ 
равняване] 

уравновешивать  уравновесявам 
урдокс  м  лампа  уруокс  [урдокс], 
уровень  м  ниво,  равнище 

абсолютний  абсолютно  ниво 
акцепторний  лкцепторно  ниво» 
~  акцепторних  прймесей  ниво  на 
акцепторни  примеси 
— ■  белого  ниво  на  бяло 
~  блокйрования  ниво  на  блокиране 
~  верхиий  горно  ниво,  върхово  ниво» 
виртуальний  виртуално  ниво 
~  возбуждения  ниво  на  възбужда¬ 
ния 

— возбужденний  възбудено  ниво 
~  воспроизвсдения  ниво  на  въз¬ 
произвеждане 

~,  вращательний  ниво  на  въртене 
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входной  входно  ниво 
вмходной  изходно  ниво 

—  вмходнбго  сигнала  ниво  на  изхо¬ 
дящ  сигнал 

~  гармбник  ниво  хармонични 
~  гасящих  ймпульсов  ниво  на  по¬ 
тискане  (блокиране] 

—  гашения  вж.  уроьень  гасящих 
ймпульсов 

~  гр  мкости  ниво  на  гръмкост 

дискретнмй  ниво  на  дискретност 

доверйтельнмй  вж.  уровень, 
дискретнмй 

донорнмй  донорно  ниво 
~  донорнмх  прймесей  ниво  на  до- 
норни  примеси 
занятнмй  ниво  на  заетост 
~  записи  ниво  на  записване 

заполненнмй  ниво  на  заемане 
заселеннмй  ниво  на  заселеност 
,  защйтнмй  ниво  на  защита 
~  звука  ниво  на  звук 

звуковото  давления  ниво  на  зву¬ 
ково  налягане 

~  излучения  ниво  на  излъчване 
измерйтельнмй  измервателно  ни¬ 
во 

—  изоляции  ниво  на  изолация,  изо¬ 
лационно  ниво 

— '  ймпульса  ниво  на  импулс 
~  инжекции  ниво  на  инжекция 
интенс  вности  звука  ниво  на 
сила  [интензивност!  на  звук 
квантов;  ния  ниво  на  квантованс 
контрольнмй  контролно  ниво 
мощности  ниво  на  мощност 
мощности,  абсолютнмй  абсолют¬ 
но  ниво  на  мощност 
~  мощности,  относ  тельнмй  отно¬ 
сително  ниво  на  мощност 
~  напряжения  ниво  на  напрежение 
~  напряжения,  абсолютнмй  абсо¬ 
лютно  ниво  на  напрежение 

напряжения,  нулевой  нулево  ни¬ 
во  на  напрежение 

напряжения,  относ  гельнмй  от¬ 
носително  ниво  на  напрежение 

~  насмщения  ниво  на  насищане 
начальнмй  начално  ниво 
нулевой  нулево  ниво 

,  оконечнмй  согласбваннмй  край" 
но  съгласувано  ниво 
опбрнмй  опорно  ниво 
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~  ощущения  звуково  ниво  на  усе¬ 
щане 

~  перегрузки  ниво  на  претоварване 
~  помех  ниво  на  смущения 
~  сигнала  ниво  на  сигнал 
~  сйлм  звука  ниво  на  сила  на  звук 
~  тока  ниво  на  ток 
~  тока,  абсолютнмй  абсолютно 
ниво  на  ток 

~  тока,  относйтельнмй  относител¬ 
но  ниво  на  ток 
~  Ферми  ниво  на  Ферми 
~  фона  ниво  на  фона 
~  частйцм,  знергетический  енер¬ 
гийно  ниво  на  частица  (от  кван- 
тована  система ) 

~  чернее  черното  ниво  на  ултра- 
черно 

~  черното  ниво  на  черно 

—  шума  ниво  на  шум 

—  злектрбна,  знергетический  енер¬ 
гетично  ниво  на  електрон 

злементарнмй  спектр  льньж  еле¬ 
ментарно  спектрално  ниво 
знергетический  нормальнмй 
енергийно  нормално  ниво 
~  яркости  ниво  на  ярокст 
уровнеграф  м  нивограф 
уровнемер  м  нивомер 

автоматйческий  автоматичен  ни¬ 
вомер 

волновой  вълнов  нивомер 
волновой  радиоизотопнмй  въл¬ 
нов  радиоизотопен  нивомер 
волновой  резонанснмй  вълнов 
резонансен  нивомер 
волновой  ультразвуковой  въл¬ 
нов  ултразвуков  нивомер 
емкостнмй  капацитивен  нивомер 
ультразвуковой  ултразвуков  ни¬ 
вомер 

злектрйческий  електрически  ни¬ 
вомер 

усадка  ж  свиване  [намаляване  на 
обем  [ 

усиление  с  усилване 
~  антеннм  усилване  на  антена 
вносймое  вносимо  усилване 
~  вмсокой  частотм  усилване  на 
висока  честота 

действующее  действуващо  усил¬ 
ване 

динамйческое  динамично  усил¬ 
ване 
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линейное  линейно  усилване 
,  максимальное  максимално  усил¬ 
ване 

—  модулйрованнмх  колеба  ний  усил¬ 
ване  на  модулирани  трептения 

мощности  усилване  на  мощност 
~  на  промежуточной  частоте  усил¬ 
ване  с  междинна  честота 
~  напряж  ния  усилване  на  напре¬ 
жение 

начальное  начално  усилване 
— неравномерное  неравномерно 
усилване 

~  несущей  частотм  усилване  иа 
носеща  честота 

~  нйзкой  частотй  усилване  на 
ниска  честота 
— ,  ббщее  общо  усилване 
~  по  амплитуде  усилване  по  ампли¬ 
туда 

по  мощности  усилване  по  мощ¬ 
ност 

— предвар!  гельное  предварително 
усилване 

~  при  отсутствин  нагрузки  усил¬ 
ване  при  отсъствие  на  товар 
прямбе  директно  непосредствено 
усилване 

— ■,  раббчее  работно  усилване 

распределенное  разпределено 
усилва не 

регенератйвное  регенеративно 

усилване 

~  тока  усилване  на  ток 

—  транедуктора  усилване  на  пре¬ 
образувател 

— ,  широкополосное  широколентово 

усилване 

уейленимй  усилен 
ускливать  усилвам 
уейлие  с  усилие 

осевое  осово  усилие 
~ ,  радкальное  радиално  усилие 

тангенциальное  тангенциално 
усилие 

усилитель  м  усилвател 
~  автомат  ческой  регулировки  усил¬ 
вател  на  автоматично  регулиране 
антеннмй  антенен  усилвател 
апериодйческий  апериодичен 
усилвател 

батненьгй  бплансен  усилвател 
бегущей  волни,  квантовмй  кван¬ 
тов  усилвател  с  бягаща  вълна 
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~  без  коррекцни  усилвател  без  ко¬ 
рекция 

бездрейфовмй  бездрайфов  усил¬ 
вател 

буфери  ми  буферен  усилвател 
~  видеоймпульсов  видеоимпулсен 
усилвател 

~  видеосигнала  видеоусилвател 
^ ,  видеочаст  гний  вж.  усилйтель 
видеочастотм 

^  видеочастотм  усилвател  на  видео- 
честоти,  видсочестотен  усилвател 
^  вмсокочастотний  високочесто¬ 
тен  усилвател 

~  вмебкой  частотм  усилвател  на 
високи  честоти 

вмходн  й  вж.  усилитель,  око- 
нечнмй 

,  гальванометрйческнй  галваноме- 
тричен  усилвател 
гетеродйнний  хстеродинен  усил¬ 
вател 

гидравлйческий  хидравличен 
усилвател 

главнмй  главен  усилвател 
главньгй  магнйтнмй  главен  маг¬ 
нитен  усилвател 

громкости  усилвател  на  силата 
на  звук 

групповой  групов  усилвател 
двухкаскаднмй  двустъпалеи  усил¬ 
вател 

двухтактнмй  двутактов  [пушпу- 
лен|  усилвател 

дифференциальнмй  диференциа¬ 
лен  усилвател 

дифференцйрующий  диференци¬ 
ращ  усилвател 

дизлектричеекмй  диелектриче- 
еки  усилвател 

дополнйтельнмй  допълнителен 
усилвател 

дроссельнмй  дроселов  усилвател 
дуплекснмй  дуплексен  усилвател 
запйемвающий  записващ  усил¬ 
вател 

~  звука  усилвател  на  звук 

~  звуковото  сопровождения  усил¬ 
вател  на  звуков  съпровод 
звуковбй  вж.  усилйтель  звука 
~  звуковбй  частотм  вж.  усилйтель 
нйзкой  частотм 

избирательнмй  избирателен  усил¬ 
вател 
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— ,  измерйтельнмй  измервателен 
усилвател 

импульеньж  импулсен  усилва¬ 
тел,  усилвател  на  импулси 
~  ймпульсних  сигналов  усилвател 
на  импулсни  сигнали 

~  мпульсов  вж.  усилйтель,  йм- 
пульсний 

инверсний  инверсен  усилвател 
инвертйрующий  инвертнращ 
усилвател 

индикаторньж  индикаторен 

усилвател 

интегрирующий  интегрираш 
усилвател 

^  кадровой  развертки  усилвател  иа 
кадрова  развивка 
камери  ий  камерен  усилвател 
каскади  ь«й  стъпален  усилвател 
квантово-механйческий  кванто¬ 
во-механичен  усилвател 
квантовмй  квантов  усилвател 
квантовий  парамагнйтний  кван¬ 
тов  парамагпитен  усилвател 
квантомеханйческий  квантоме- 
ханичен  усилвател 
~  класса  А  усилвател  клас  А 
~  класса  В  усилвател  клас  В 
~  класса  А  В  усилвател  клас  А  В 
~  класса  С  усилвател  клас  С 

клистроннмй  клистронен  усил¬ 
вател 

компенсационни й  компенсацио¬ 
нен  усилвател 

/—,  кристаллйческий  кристален  усил¬ 
вател 

лазери  ми  лазерен  усилвател 
лам  повий  лампов  усилвател 
линейний  линеен  усилвател 
линейний  злектронний  линеен 
електронен  усилвател 
логарифмйческий  логаритмичен 
усилвател 

магнетронний  с  бегущей  волной 

магнетронен  усилвател  с  бягаша 
вълна 

/^,  магнйтний  магнитен  усилвател 

магнйтний  двухтактний  дву- 
тактов  магнитен  усилвател 

магнйтний  реверейвний  ревер¬ 
сивен  магнитен  усилвател 

малошумящий  безшумен  усилва¬ 
тел 


мембраннмй  мембранен  усилва¬ 
тел 


механотронний  механотронш:' 
усилвател 

микрофон  ний  микрофонен  усил¬ 
вател 

мйкшернмй  смесителен  усилва¬ 
тел 


многоканальний  многоканален: 
усилвател 

многокаскадний  многостъпален 
усилвател 


многоламповий  многолампоъ 
усилвател 

многочастотний  параметрйче- 
ский  многочестотен  параметриче-в 
усилвател 

модуляционний  модулациолен 
усилвател 

молекулярния  молекулярен 

усилвател 

~  мощности  усилвател  на  мощност 
~  мощности,  вмсокочастотний  ви¬ 
сокочестотен  усилвател  на  мощ¬ 


ност 

~  мощности,  двухтактний  двутак- 
тов  усилвател  на  мощност 
мощний  мощен  усилвател 

~  на  дросселе  вж.  усилйтель, 
дроссельний 

^  на  клистроне  вж.  усилйтель,, 
клистроннмй 

на  лампе  бегущей  волни  усилва¬ 
тел  с  лампа  с  бягаща  вълна 
на  полупроводниках  полупровод¬ 
ников  усилвател 

~  на  полупроводниковом  триоде 

усилвател  с  полупроводников  три- 
од 

^  на  сопротивлениях,  апериоди- 
ческий  апериодичен  съпротивите¬ 
лен  усилвател 

~  на  расстроенних  контурах  усил¬ 
вател  с  разстроени  кръгове  ' 

на  сопротивлениях  съпротивите¬ 
лен  усилвател 

на  транзйсторах  усилвател  с 
транзистори 

на  транзйсторах,  апериодйчес- 

кий  апериодичен  усилвател  с  тран¬ 
зистори 

^  на  трансформаторах  усилвател 
с  трансформатори 
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на  туннельном  диоде  усилвател 
с*  тунелен  диод 

^  напряжения  усилвател  на  напре¬ 
жение 

^  напряжения,  алектрбнний  елек¬ 
тронен  усилвател  на  напрежение 
^  .  настроенньж  вж.  усилйтель, 
резонаненьтй 

^ ,  некорректйрованнмй  вж .  усилй- 
тель  без  коррекции 
,  нелинейнмй  нелинеен  усилвател 
весущей  частоти  усилвател  па 
носеща  честота 

^  нйзкой  частоти  усилвате*!  па 
ниска  честота 

низкочаетбтний  вж.  усилйтель 
нйзкой  частоти 

^  обрат ной  волни  усилвател  на 
обратна  вълна 

.  однокаскаднмй  едностъпален 
усилвател 

однокбнтурний  еднокръгов  усил¬ 
вател 

^  .  однотактний  вж.  усилйтель  мощ¬ 
ности 

оконечний  краен  усилвател 
^  .  операцибнний  операционен 
усилвател 

парамагнйтний  парамагнитси 
усилвател 

.  параметрйческнй  парамегричен 
усилвател 

^  .  параметрйческнй  двухкбнтурнмй 

параметричен  двукръгов  усилва¬ 
те/! 

^ .  параметрйческнй  многочаетбт- 

нмй  параметричен  многочестотсн 
усилвател 

~  .  параметрйческнй  отражател ьн мм 

параметричен  отражателен  усил¬ 
вател 

~ ,  параметр  ческий  злектронно  -луче- 

вой  параметричен  електроннолъ- 
еп  усилвател 

— .  парафазний  парафазен  усилва¬ 
тел 

_ .  передающий  предавателен  усил¬ 
вател 

^  перем  нного  тока  усилвател  на 
променлив  ток 

V- ,  ллазменнмн  плазмен  усилвател 
полосовбй  лентов  усилвател 
полупроводниковий  полупровод¬ 
ников  усилвател 


полупроводниковий  параметри- 
ческий  полупроводников  парамс- 
тричен  усилвател 

~  постоянното  напряжения  усил¬ 
вател  на  постоянно  напрежение 
~  постоянното  тока  усилвател  на 
постоянен  ток 

предварйтельнмй  предварителен 
усилвател 

прнемньж  приемен  усилвател 
~  промежуточной  частотм  междии- 
иочеетотен  усилвате*! 

~  прямбй  волни  усилвател  на  пра¬ 
ва  вълна 

пушпульнмй  еж.  усилйтель. 
двухтактний 

радновещательньш  радиораз- 
пръсквателен  усилвател 
~  радиочастоти  еж.  усилйтель, 
в  мсокочастотн  и  й 
раздел  1  тел ьн ми  разделителен 
усилвател 

регенератйвнмй  регенеративен 
усилвател 

резистйвнмй  еж.  усилйтель  на 
сопротивлениях 

резонаненмй  резонансен  усил¬ 
вател 

резонатори  мй  квантов  ми  резо- 
нагорен  квантов  усилвател 
релейнмй  релеен  усилвател 
реостатний  еж.  усилйтель  на 
сопротивлениях 

решающий  решаващ  усилвател 
~  с  бегущей  волнбй  усилвател  с 
бягаща  вълна 

~  сверхвмеокой  частоти  свръхвмсо- 
кочестотен  усилвател 
сверхширокополбсний  свръхшн- 
роколеитов  усилвател 
с  двухкбнтурнмм  фйльтром 
усилвател  с  двукръгов  филтър 
~  с  дрбссельной  нагрузкой  еж. 
усилйтель,  дрбссельний 
селектйвний  селективен  Изби¬ 
рателен]  усилвател 
симметрйруюший  симетрираш. 
усилвател 

симметрйчний  симетричен  усил¬ 
вател 

симплекснмй  симплексен  усил¬ 
вател 

с  катод  ной  связью  усилвател  с 
катодна  връзка 
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с  катоди ьш  вмходом  усилвател 
е  катоден  изход 

х—  е  непосредственной  связью  усил¬ 
вател  е  непосредствена  връзка 
~  с  нйзким  уровнем  шума  усилва¬ 
тел  с  ниско  ниво  на  шума,  усилва¬ 
тел  с  нисък  шум 

~  с  обратной  связью  усилвател  с 
обратна  връзка 

~  с  ббщей  базой  усилвател  с  обща 
база 

~  с  общ  им  коллектором  усилвател 
с  общ  колектор 

~  с  общ  им  змйттером  усилвател  с 
общ  емитер 

~  с  отрицательной  обратной  связью 

усилвател  с  отрицателна  обратна 
връзка 

спектрометрйческий  спектроме¬ 
три  чен  усилвател 

~  с  самовозбуждением  усилвател 
със  самовъзбуждане 
^  с  самонасьццением,  магнйтний 
магнитен  усилвател  със  самонасп- 
щ  а  не 

х^,  стереофонйческий  стереофонп- 
чен  усилвател 

~  с  трансформаторной  связью  вж. 

усилйтель  на  трансформаторах 
х^,  стробйруемь1Й  ймпульеньш  стро- 
бирусм  импулсен  усилвател 
~ ,  суммйрующий  сумиращ  усилва¬ 
тел 

телевизибнньш  телевизионен 

усилвател 

телефбнньш  телефонен  усилва¬ 
тел 

х^,  тиратрбнньш  тнратронен  усил¬ 
вател 

х^-  тока  усилвател  иа  ток 

транзйсторньш  траизистореи 

усилвател 

х^,  трансляци  ннь!Й  транслационен 
усилвател 

х-/,  трансформатори ьж  трансформа¬ 
торен  усилвател 

х^,  узкопол  еньш  теснолентов  (из¬ 
бирателен)  усилвател 
фазоинвереньш  фазоинверсси 

усилвател 

х^,  фазочувствйтельньш  фазочув- 
ствителен  усилвател 
х~,  феррйтовмй  парамагнйтний  фе¬ 
ритен  ларамагнитен  усилвател 


фотокомпенсацибнний  фото  ком¬ 
пенсационен  усилвател 
фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  усилвател 

фотозлектрог  зовь1Й  фотослек- 
трогазов  усилвател 
х-~ ,  фотозлектроканальньж  фотоелск- 
трока пален  усилвател 
фотозлектролюминесцентнь!Й  фо- 
тоелектролуминесцентен  усилва¬ 
тел 

фотозлектрооптйческий  фото- 
електрооптически  усилвател 
~ ,  чаетбтно- избирател ьньш  чеетот- 
нопзбиратслен  усилвател 
~ ,  чет мрехпроводнбй  четприпро- 
водников  усилвател 
широкопол  снмй  широколентов- 
усилвател 

~  шумопеленгов&ния  усилвател  за 
шумопеленгуване 

~ ,  злектромашйнньш  електромашн- 
н ен  усилвател 

злектрометр  ческий  електромс- 
тричен  усилвател 
злектромеханйческий  електроме¬ 
ханичен  усилвател 
злектрбннмй  електронен  усил¬ 
вател 

зталбннмй  еталонен  усилвател 
~  зхопеленгования  усилвател  за 
ехопел енгуване 

усилйтель-ограничйтель  м  усилва¬ 
тел-ограничител 
усилйтельнмй  усилвателен 
ускорение  с  ускорение 

абсолютное  абсолютно  ускоре¬ 
ние 

~  Кориблиса  ускорение  Кориолис, 
Кориолисово  ускорение 
нормальное  нормално  ускоре¬ 
ние 

осестремйтельное  осестремител- 
11  о  ускорение 

отноейтельное  относително  ус¬ 
корение 

перенбеное  преносно  ускорение 
~  свободното  падения  ускорение  на 
свободно  падане  (на  телата) 

~  ейлм  тяжести  ускорепие  силата 
на  тежестта 

тангенциальное  тангенциално 
ускорение 

~  точки  ускорение  на  точка 
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угловое  ъглово  ускорение 
-ч/,  центрострем  телвное  центростре¬ 
мително  ускорение 
ускори тел ь  м  ускорител 
~  ааряж  ннь1х  частйц  ускорител  на 
заредени  частици 
«■* ,  линбиньш  линеел  ускорител 
цихлическпй  цикличен  ускори¬ 
тел 

~  частйц  ускорител  на  частици 
злектрсшньш  лин  йньп  електро¬ 
нен  линеен  ускорител 
условие  с  условие  (ож.  също  усло¬ 
вия) 

~  автономност  условие  за  авто¬ 
номност 

^  виключения  условие  па  изключ¬ 
ване 

гранйчное  гранично  условие 
~ ,  достаточное  достатъчно  условие 
~  захватмваиия  условие  на  за¬ 
хващане 

интегрйруемостн  условие  за  ин- 
тегрируемост 

,  начальное  начално  условие 
,  необходимое  необходимо  усло¬ 
вие 

~  самовозбуждения  условие  за  са- 
мовъзбуждане 
условия  мн.  условия 

лабораторнме  лаборатории  усло¬ 
вия 

~  нагрузки  условия  за  натоварване 
начальнме  начални  условия 
~  непрер  шности  условия  за  не¬ 
прекъснатост 

~  оптимальности  условия  за  опти- 
малност 

~  периодичност  и  условия  за  перио¬ 
дичност 

— -  подобия  условия  за  подобие 
~  равновесия  условия  за  равнове¬ 
сие 

технические  технически  условия 
~  устойчивост»  условия  за  устойчи¬ 
вост 

^  зкстремума  условия  за  екстремум 
услови ьш  условен 

успокоение  с  затихване,  замиране 
критическое  критично  затихване 
успокойтель  м  успокоител,  умъртви- 
тел,  демпфер  (на  механични  треп¬ 
тения) 

усреднен ие  с  усредняване 
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^  функции  усредняване  на  функ¬ 
ция 

уставка  ж  настройка 
устанавливать  установявам,  монти¬ 
рам,  инсталирам 
установйвшийся  установен 
установка  ж  1.  уредба,  инсталация, 
устройство,  апаратура  2.  инстали¬ 
ране,  монтиране,  установяване 
3.  нагласяване,  регулиране 
~ ,  акустйческая  акустично  устрой¬ 
ство,  акустична  уредба 
<->■' ,  вьюоковольтная  инсталация  с 
високо  напрежение,  високоволто 
ва  уредба 

^ ,  громкоговорящая  нисокогово- 
рителна  уредба 

давл  ния  компресорна  уредба, 
уредба  за  налягане 
диспетчерсная  телевизионния 
диспечерско-телевизионно  ус¬ 
тройство 

дуговая  печпая  инсталация  (уред¬ 
ба!  на  елеглродъюва  пещ 
,  измерйтельная  измервателна 
уредба 

^  изображения  установяване  на  из¬ 
ображение 

,  индукцмонная  индукционна  за¬ 
гряваща  инсталация  | у редОа 3 
,  индукционния  зак  лочная  ин¬ 
дукционна  инсталация  (уредба( 
за  закаляване 

^ ,  индукционния  нагревательная 

индукционна  загряваща  инстала¬ 
ция  | уредба] 

^  индукционното  нагрева  апарату¬ 
ра  за  индукционно  нагряване 
^  ,  испь1Т  тельная  изпитателна 

уредба 

контрольно-испьиательная  теле- 
визи  и пая  конт  ролнокзпитателна 
телевизионна  апаратура  ]уредба| 
котельная  котелна  уредоа,  ко¬ 
телна  инсталация 

^ ,  многспостовая  сварочнан  много- 
постова  заваръчна  инсталация 
(уредба] 

~ ,  моделирующая  моделиращо  ус¬ 
тройство 

на  нуль  поставяне  на  нула,  ну¬ 
лиране 

освет  тельная  осветителна  уред 
ба  [инсталация] 
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паросиловая  пяросилова  уредба 
(инсталация] 

~ ,  пеленгаторная  пеленгаторна  апа¬ 
ратура 

передвижная  телевизионная  по¬ 
движна  телевизионна  апаратура 
~  перем  нного  тока  уредба  за  про¬ 
менлив  ток 

печная  пещна  електроинстала¬ 
ция  [електроурсдба] 
подводная  телевизионная  подвод¬ 
но  телевизионно  устройство  [уред¬ 
ба] 

~  подтонального  телеграфйрова- 

ния  уредба  за  иодтоналпо  телегра¬ 
фирано 

предварительная  предварително 
застъпване  (на  стъпка  при  изби- 
рач) 

,  присмо-переда1бщая  приемо-пре- 
давателна  уредба  ] апаратура] 

,  приклади  я  телевизионная  вж. 
установка,  промьг  шленная  теле- 
визионная 

проми  шленная  телевизионная 

промишлена  телевизионна  апара¬ 
тура 

~  рабочей  точки  установяване  на 
работна  точка 
радарная  радарна  уредба 
радиолокационная  радиолока- 
ционна  апаратура 
радионавигационная  радионави- 
гационио  устройство 
радиопередающая  радиопредава¬ 
телна  апаратура 

радиотрансляционная  радиотранс¬ 
лационна  апаратура 
регулйрующая  регулираща  уред¬ 
ба 

ретрансляционная  ретраисда- 
ционно  устройство 
телевизионная  телевизионна 
апаратура 

~ ,  телеизмерйтельная  телсизмерва- 
телна  уредба 

~ ,  теплосиловая  топлосилова  уред¬ 
ба  [инсталация] 

ультразвуков  я  ултразвукова 
апаратура 

частоти  установяване  на  честота 

злектр  ческая  електрическа  уред¬ 
ба 


злектронагревательная  електро¬ 
нагревателна  инсталация  [уредба] 
злектропечная  електропещна  ин¬ 
сталация  [уредба] 
злектротепловая  електротермич- 
на  инсталация  [уредба] 

~ ,  злектротермйческая  вж.  уста¬ 
новка,  злектротепловая 
злектротехнйчесхая  електриче¬ 
ска  уредба  [инсталация] 
злектрознергетйческая  електро- 
енергетична  уредба 
устойчивость  ж  устойчивост,  из¬ 
дръжливост 

~  аппарата,  термйческая  термична 


устойчивост  на  апарат 
~  аппарата,  злектродинамй ческая 

електродинамична  устойчивост  на 
апарат 


асимптотическая  асимптотична 
устойчивост 

~  генератора,  дииамнческая  дина¬ 
мична  устойчивост  на  генератор 

~  генератора,  статйческая  статична 
устойчивост  на  генератор 

~  движения  устойчивост  на  дви¬ 
жение 

динамйческая  динамична  устой¬ 
чивост 

~  канала  устойчивост  на  канал 

предельная  гранична  устойчи¬ 
вост 

~  при  нагреве  гоплиноустойчивост, 
термоус той ч ивосг 

~  регулйрования  устойчивост  на 
регулиране 

~  связи  устойчивост  [сигурност] 
на  връзка 

собственная  собствена  устойчи¬ 
вост 

статйческая  статична  устойчи¬ 
вост 

структурния  структурна  устой¬ 
чивост 

термйческая  термична  устойчи¬ 
вост 


злектродинамйческая  електроди¬ 
намична  издръжливост 
знтропййная  ентропийна  устой¬ 
чивост 

устойчивий  устойчив,  издръжлив 
устранение  отстраняване 
~  повреждения  отстраняване  на 
повреда 
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~  помех  отстраняване  на  смущения 
устройство^  1.  устройство,  направа, 
конструкция  2.  устройство,  меха¬ 
низъм;  уредба;  апарат,  уред,  при¬ 
способление 

автомат  теское  автоматично  ус¬ 
тройство 

автоматйческое  регистрйрующее 

автоматично  регистриращо  устрой¬ 
ство 

адресное  декодйрующее  адресно 
декодиращо  устройство 
адресное  запоминающее  адрес¬ 
но  запомнящо  устройство 
азимутальное  азимутално  ус¬ 

тройство 

акустйческое  звукова  уредба 

~ ,  алфа  вит  но- цифров  е  печатаю- 

щее  буквено-цифрово  печатащо 
устройство 

алфавитко-цифровое  счйтьгваю- 

щее  азбучно-цифрово  изчислително 
устройство 

анализйрующее  анализиращо 
устройство 

аналоговое  вмчислйтельное  ана¬ 
логово  изчислително  устройство 
~ ,  аналоговое  интегрйрующее  ана¬ 
логово  интегриращо  устройство 
аналоговое  с1,етно-решающее  ана¬ 
логово  изчислително  устройство 
антенное  антенно  устройство 
~ ,  арифметйческое  аритметично  ус¬ 
тройство 

~ ,  ассоциатйвное  запоминающее 

асоциативно  запомнящо  устройство 
баланеное  баланено  устройство 
бесконтактное  безконтактно  ус¬ 
тройство 

^ ,  блокировочное  блокиращ  меха¬ 
низъм,  блокиращо  устройство 
буферное  буферен  механизъм, 
буферно  устройство 
^ ,  буферное  запоминающее  буфер¬ 
но  запомнящо  устройство 
бмстродействующее  бързодейст- 
вуващо  устройство 
^  ввода  даннмх  устройство  за 
въвеждане  на  данни,  входно  ус¬ 
тройство 

ввода  и  в!  вода  данних  устрой¬ 
ство  за  въвеждане  и  извеждане 
на  данни,  входно  и  изходно  ус¬ 
тройство  за  данни 


~  ввода  информации  входно  устрой¬ 
ство  на  информация 
вводное  входно  [входящо]  ус¬ 
тройство 

видеоконтрбльное  видеоконтрол- 
но  устройство 

видеоприемное  видеоприемно  ус¬ 
тройство 

впзуальное  визуално  устройство 
внешнее  запоминающее  външно 
запомнящо  устройство 
внутреннее  запоминающее  вът¬ 
решно  запомнящо  устройство 
внутреннее  распределйтельное 
закрита  разпределителна  уредба 
возвращающее  възвръщащ  меха¬ 
низъм 

воспроизводящее  възпроизвеж¬ 
дащо  устройство 
вспомогательное  спомагателно 
устройство 

входное  входно  устройство 
~  г  тв ода  даннмх  устройство  за 
извеждане  на  данни 
~  вйвода  информации  изходно  ус¬ 
тройство  иа  информация 
~,  вьшодное  изходно  устройство 
вьшрямйтельное  токоизправи- 
телно  устройство 
вь1ходнбе  изходно  устройство 
~ ,  вмходное  запоминающее  из¬ 
ходно  запомнящо  устройство 
вьпшелйтельное  изчислително 
устройство 

вьпшелйтельное  арифметйческое 

аритметично  изчислително  устрой¬ 
ство 

вьшислйтельное  дифференцйрую- 

щее  диференциращо  изчислително 
устройство 

вмчитающее  изваждащо  устрой¬ 
ство 

гидравлйческое  хидравлично  ус¬ 
тройство 

главное  запоминающее  главно 
запомнящо  устройство 
дальномерное  далекомерно  ус¬ 
тройство 

двойчное  запоминающее  двоично 
запомнящо  устройство 
двухпроводное  двупроводно  ус¬ 
тройство 

декодйрующее  декодиращо  ус¬ 
тройство 
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— ,  дскодйрующее  многокан  льное 

многоканално  декодиращо  устройство 
'■»  ,  делител  ьное  делител  но  устройство 
~  демпферное  успокояващ  [демпфе- 
рен]  механизъм 

~  дискретното  действия,  в Ь1  числи¬ 
те  льное  изчислително  устройство 
е  дискретно  действие 
для  записи  максимума  устройст¬ 
во  зя  записване  на  максимум 
<— •  для  индикации  зкстремума  ус¬ 
тройство  за  индикация  на  екстре- 
мум 

~  для  фазозой  регулировки  счетчи- 
ка  переменного  тока  устройство 
за  фазова  регулировка  на  елек¬ 
тромер  за  променлив  ток 
для  хранения  команд,  запоми- 
иающее  запомнящо  устройство 
за  запазване  на  команди 
,  долговременное  запоминакмцее 
дълговременно  запомнящо  устрой¬ 
ство 

— ,  дугогаейтельное  дъгогасящо  ус¬ 
тройство 

*—,емкостное  запомннающее  кон- 
дензаторно  запомнящо  устройство 
~ ,  заградйтельное  заградително  ус¬ 
тройство 

~ ,  запйсьгвающее  записващо  устрой¬ 
ство 

запоминяющее  запомнящо  устрой¬ 
ство 

запоминяющее  актйвное  актив¬ 
но  запомнящо  устоойство 
запоминяющее  буфеоное  буфер¬ 
но  запомнящо  устройство 
,  запоминяющее  внешнее  вънтно 
запомнящо  устройство 
.  запоминяющее  динамйческое  ди¬ 
намично  запомнящо  устройство 
—  ,  запоминяющее  долгозоеменное 
дълговременно  запомнящо  устрой¬ 
ство 

запоминяющее  опелат.йвное  опе¬ 
ративно  запомнящо  устройство 
г- ,  запоминяющее  пассйзное  пасив¬ 
но  запомнящо  устройство 
^  запооса  устройство  за  запитване 
заоядное  зареждащо  устройство 
засекоечивающее  секретно  ус¬ 
тройство 

г-,  защйтное  защитна  уредба;  за¬ 
щитно  устройство,  предпазител 


индикаторное  индикаторно  ус¬ 
тройство 

,  индукционно- вьшрям!  гельное  ин¬ 
дукционно  изправително  устрой¬ 
ство 

интегрйрующее  интегриращо 
устройство 

исполнйтельное  изпълнително 
устройство 

испмтательное  изпробващо  ус¬ 
тройство,  изпитателна  уредба 
испмтательное  входящее  из¬ 
пробващо  [изпитателно]  входно 
устройство 

испмтательное  иеходящее  из¬ 
пробващо  [изпитателно]  изходящо 
устройство 

информацибнно-пбисковое  ин¬ 
фо  рмациоино-тъ  пеещо  устройство 
кодаруюгцее  кодиращо  устрой¬ 
ство 

коммутацнбниое  комутационно 
устройство 

компенейрующее  компенсиращо 
устройство 

комплектное  оаснределйтельное 

комплектно  разпределително  ус¬ 
тройство 

контрбдьное  контролно  устрой¬ 
ство 

контрбльно-счйтмвающее  четя- 
що-контролно  устройство 
копировально-измерйтельнчое  из¬ 
мервателно  копирно  устройство 
— ' ,  копректйру ющее  коригиращо  ус¬ 
тройство 

~ .  лчнейное  видеоконтобльное  ли¬ 
нейно  видеоконтролно  устройство 
линейно-крбссово?  линейно-раз¬ 
пределително  устройство 
логйческое  переключающее  ло¬ 
гическо  превключващо  устройство 
магнйтное  запоминяющее  магнит¬ 
но  запомнящо  устоойсгво 
кодйоующее  магнйтное  кодиращо 
магнитно  устройство 
матрйчкое  запоминакмцее  мат¬ 
рично  запомнящо  устройство 
,  медленнодействукнцее  бавнодей- 
ствуващо  устройство 
механйчесхое  запоминающее  ме¬ 
ханично  запомнящо  устройство 
~ ,  мйкшерно-коммутацибнпое  сме- 
сително — комутационно  устройство 
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множительное  умножаващо  ус¬ 
тройство 

моделчрующее  моделиращо  ус¬ 
тройство 

моделйрующее  вмчислйтельное 
моделиращо  изчислително  устрой¬ 
ство 

моделйрующее  цифзовбе  моде¬ 
лиращо  цифрово  устройство 
модуляци  нное  модулационно 
устройство 

-  на  магнйтньтх  дйсках,  запоми¬ 
нающее  запомнящо  устройство 
с  магнитни  дискове 
а.  на  магнйтнмх  сердечниках,  за¬ 
поминающее  запомнящо  устрой¬ 
ство  с  магнитни  сърцевини 
намагн  чивающее  намагнятва- 
що  устройство 

накопйтельное  натрупващо  ус¬ 
тройство 

^  накопления  даннмх  устройство 
за  натрупване  на  данни 
/ч*,  наружное  распзедепйтельное  от¬ 
крита  разпределителна  уредба 
~  непрермвного  действия  устройст¬ 
во  с  непрекъснато  дейстзнс 
опеоагйвное  запоминающее  опе¬ 
ративно  запомнящо  устройство 
«V#,  отсчетное  отчитащо  [регистри¬ 
ращо]  устроГтстзо 

а*»,  отсчетное  пооекцибнное  проек- 
ционно  отчитащо  устройство 
~  памяти  запомнящо  устройство 
а^,  параллельное  запоминающее  па¬ 
ралелно  запомнящо  устройство 
передающее  предавателно  устрой¬ 
ство 

ач*  перезаписи  устройство  за  преза¬ 
пис 

ач>,  перезапйсьтющее  аж.  устрой¬ 
ство  ,  перезаписи 

ач/,  пеоеключатепьное  презключва- 
телно  устройство 

ач^,  пеоемножающее  умножаващо  ус¬ 
тройство 

ач»,  пересчетное  устройство  за  пре¬ 
брояване 

перех бдное  преходно  устройство 
м,  печатающее  печатащо  устройство 
печатающее  постоочное  поредо- 
во  печатащо  устройство 
а-»,  п  и  та  ю  ще  е  захранващо  устрой¬ 
ство 


пйшущее  пишещо  устройство 
поляоизацнбниое  поляризацион* 
но  устоойство 

показ ьгоающее  показващо  ус¬ 
тройство 

помехозащйтное  устройство  за 
защита  от  смущения 
а~*,  помехополачляющее  шумозаглу¬ 
шаващо  устоойство 
последовательное  запоминающее 
последователно  запомнящо  ус¬ 
тройство 

постоя ниое  запоминающее  посто¬ 
янно  запомнящо  устройство 
~ ,  почемное  ппиемно  устройство 
поиемно-излучачмцее  приемно 
излъчващо  устоойство 
поиемо-пепедчкицее  приемо-пре- 
даватедно  устоойство 
поогоаммйоующее  програмира¬ 
що  устоойство 

пюграммное  програмно  устрой¬ 
ство 

поогоаммчое  запоминающее  про¬ 
грамно  запомнящо  устройство 
■-»* ,  поогоаммное  контрбльное  про¬ 
грамно  КОНТРОЛНО  устоойство 
поойгоьюающее  просвирващо 
устоойство 

— поомежуточное  запоминающее 
междинно  [буферно]  запомнящо 
устоойство 

поотивочадиопокационное  про- 
тпвооадиолокапионно  устоойство 
— ,  пусковбс  пусково  устройство 
~ ,  оадчочзотбпное  радиоизотопно 
устоойство 

резчеотмвающее  развиващо  ус¬ 
тройство 

оезоеотмвающее  механйческое 
механично  развиващо  устройство 
резвеотмзающее  злектоонное  елек  • 
тронно  развиващо  устоойство 
разъедчняющее  разединяващо 
устоойство 

распоедеяйтельное  разпредели¬ 
телно  устоойство 

а-.,  расцеплятощее  изключващо  [раз¬ 
делящо]  УСТРОЙСТВО 
а^,  регистойоующее  регистриращо 
устоойство 

/ч/,  регистойоующее  шсстицветяое 
регистриращо  щестцветио  устрой¬ 
ство 
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регулйрующее  регулиращо  ус¬ 
тройство 

релейное  дешифраторное  релей¬ 
но  дешифраторно  устройство 
~  с  время-ймпульсньш  избиранием 

устройство  с  време-импулсно  -из¬ 
биране 

связи  и  автоматики  устройство  за 
връзка  и  автоматика 
сдвйгающее  изместващо  устрой¬ 
ство 

селекторпое  селектор но  устрой¬ 
ство 

ежатия  динамйческого  диапазона 

устройство  за  стесняване  [свива¬ 
не]  на  динамичния  диапазон 
~ ,  сигнальное  сигнално  устройство 
симметрйрующее  симетрмращо 
устройство 

,  синхронизйрующее  синхронизи¬ 
ращо  устройство 
следящее  слслящо  устройство 
,  смесйтельное  смесител  по  устрой¬ 
ство 

согласукнцее  съгласуващо  ус¬ 
тройство 

сортировочное  сортировъчно  ус¬ 
тройство 

. —  с  полярно-амллнтудмь!м  вьгбо- 
ром  устройство  с  полярно-ампли¬ 
тудно  избиране 

^  с  последовательнмм  поиском, 
запоминающее  запомнящо  устрой¬ 
ство  с  последователно  търсене 
~  с  произвольньш  обращепием,  за¬ 
поминающее  запомнящо  устрой¬ 
ство  с  произволно  обръщане 
спусковое  пусково  устройство 
сравнивающее  сравняващо  ус¬ 
тройство 

~  с  реостати  мм  регулятором  тока 

устройство  с  реостатен  регулатор 
на  ток 

стабилизйрующее  стабилизира¬ 
що  устройство 

стереофонйческое  звуковое  стс- 
реофоиична  звукова  уредба 
суммйрующее  сумиращо  устрой¬ 
ство 

счетное  сметачно  устройство,  из¬ 
числително  устройство 
«**,  счетно-решающее  изчислително 
устройство 

счйтивающее  четящо  устройство 


такейрующее  устройство  за  так¬ 
суване,  таксуващо  устройство 
— ,  телевизионное  телевизионно  ус¬ 
тройство 

— .  телеизмерйтельное  телеизмерва- 
телно  устройство 

~  телесигнализации  устройство  за 
телесигналнзация,  тслесигнали- 
зац йонно  устройство 
~  телеуправления  устройство  за 
телеу п равлеиие 

телеуправления,  полярно-кодо- 
вое  полярно-кодово  устройство  за 
тслсуиравленис 

~ .  термонластическое  запоминаю¬ 
щее  термопластично  запомнящо 
устройство 

~ ,  токораспределйтельное  токораз- 
п редели тел но  устройство 
~ ,  трехмерное  запоминающее  три¬ 
мерно  запомнящо  устройство 
— .  универсальное  вьгчислйтельное 
универсално  изчислително  устрой¬ 
ство 

~  управления  устройство  за  управ¬ 
ление,  управляващо  устройство 
— ,  управляющее  еж.  устройство 
управления 

усилйтельное  усилвателно  ус¬ 
тройство 

,  уравновешиваклцее  уравновеся- 
ващо  устройство 

— ■,  фазовьфавнивающее  фазоизрав- 
ттяващо  устройство 
~ ,  фазосдвигающее  фазорегулира- 
що  |  дефязпращо]  устройство 
— ,  фазосдвигающее  мостовое  фазс- 
въртящо  мостово  устройство 
— ,  фокуейрующее  фокусиращо  ус¬ 
тройство 

~ .  формир^ющее  формиращо  ус¬ 

тройство 

фотографйческое  запоминающее 
фотографическо  запомнящо  ус¬ 
тройство 

функциональное  функционално 
устройство 

хранения  устройство  за  запазва¬ 
не  [запомняне] 

цветное  контрольное  цветно  кон¬ 
тролно  устройство 

цифровсе  внчислйтельное  циф¬ 
рово  изчислително  устройство 
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цифровбе  интегрйрующее  циф¬ 
рово  интегриращо  устройство 
цифровбе  моделйрующее  цифро¬ 
во  моделиращо  устройство 
цифровбе  печатающее  цифрово 
печатащо  устройство 
четмрехмерное  запоминающсе 
четиримерно  запомнящо  устройст¬ 
во 

читающее  четящо  устройство 
шумоподавляющее  шумозаглу¬ 
шаващо  устройство 
злектрйческое  запоминакицее 
електрическо  запомнящо  устрой¬ 
ство 

злектромагнйтное  електромаг¬ 
нитно  устройство 
~ .  злектронное  взвешивающее 
електронно  претеглящо  устройство 
злектронное  вмчислйтельное 
електронноизчислително  устрой¬ 
ство 

злектронное  читающее  електрон¬ 
но  четящо  устройство 
,  злектрооптйческое  запоминаю¬ 
щее  електрооптическо  запомнящо 
устройство 

злектротехнйческое  електротех¬ 
ническо  устройство 
утечка  м  утечка,  загуба  от  изтичане 
(на  ток,  пара ,  вода ,  проводимост 
на  изолацията ) 

междузлектрбдная  междуелек- 
тродна  утечка 
утомление  с  умора 
~  люминофбра  «умора»  на  лумино- 
фор 

утройтель  м  утроител 
~  частотм  утроител  на  честота 
утюг  м  ютия 

злектр  ческий  електрическа  ютия 
ухо  с  ухо 

искусственное  злектронное  из¬ 
куствено  електронно  ухо 
ухбд  м  1.  обслужване,  поддържане 
2.  изместване,  изчезване 
~  за  аппаратурой  поддържане  на 
апаратура 

~  настройки  разстройване 

профилактйческий  профилактич¬ 
но  поддържане 

^  частотм  дрейф  на  честота  1 

частотм,  абсолютнмй  абсолютен 
дрейф  на  честота 


ФАЗ 


~  частотм  генератора  изместване  на 
честотата  иа  генератор 
~  частотм,  температурнмй  измест¬ 
ване  на  температурна  честота 
ухудшение  с  влошаване 
~  качества  передачи  влошаване  ка¬ 
чеството  на  предаване 
участок  м  участък,  парцел,  секция 
~,  измерителни  ми  измервателен 

участък,  измарвателен  сектор 
кабельнмй  кабелна  секция,  ка¬ 
белен  участък 

~  линии,  регулйруеммй  регулируем 
линеен  участък 

~  программм  линейнмй  линевя 

участък  от  програма 
~  отрицательного  сопротивления 
участък  на  отрицателно  съпротив¬ 
ление 

~  радиорелейиой  линии  участъв 

п а  радиорелейна  линия 
~  схемм  участък  от  схема 

усилйтельнмй  усилвателен  уча¬ 
стък 

усилйтельнмй  главнмй  главен 
усилвателен  участък 
~  характеристики  участък  (част, 
крива]  па  характеристика 
~  характеристики,  линейнмй  ли¬ 
неен  участък  на  характеристика 


Ф 

фаза  ж  фаза 

больная  болна  [повредена]  фаза 
~  вращения  фаза  на  въртене 
временна»  временна  фаза 
~,  вспомогательная  спомагателна 
фаза 

~ генератора  1.  главна  фаза  2.  гла¬ 
вен  клон 

~  запирания  фаза  на  спиране 

ймпульсная  фаза  на  импулс 
~  кабеля  фаза  на  кабел,  кабелен 
проводник  (от  двуфазна  или  три¬ 
фазна  система) 

~  колебания  фаза  на  трептене 
~  колебания,  начальная  началва 
фаза  ца  трептене 
коммутации  фаза  на  включване, 
включвателна  фаза 
мертвая  мъртва  ] глуха}  фаза 


ФАЗ 


~  напряжеиия  фаза  на  напреже¬ 
ние 

~  напряжеиия  обратнон  связи  фаза 
на  обратна  реакция  1  връзка! 
на чал ь на я  начална  фаза 

несущая  носеща  фаза 
~ ,  нулевая  нулева  фаза.  нулев  про¬ 
водник 

,  обмотки  фаза  ьа  намотка 
обрати ая  обратнз  фаза 

~  обратнон  связи  ом.  фаза  напря- 
жения  обратнон  связи 

опережения  фазово  изпреварване 
~ ,  опорная  справочна  фаза 
основная  основна  фаза 

~  отставания  фазово  изоставане 
[закъснение] 
очередная  поредна  фаза 

0*0,  нереключемия  включват  едва  фа¬ 
за 

~  приемника  фаза  на  приемник 

противоположния  противопо¬ 
ложна  фаза 

равновесна»  равновесна  фаза, 
фаза  па  равновесие 
~  сигнала  сигнална  фаза 

синхронизации  синхронизацион¬ 
на  [синхронизираща]  фаза 
— ,  случайна»  случайна  фаза 
~ ,  смещснная  изместена  фаза 
~ ,  стационарна»  стационарна  фаза 
термодинамическая  термодина- 
мична  фаза 

<'■>*' ,  гйхая  еж.  фаза,  мертвая 

еталонна»  еталонна  {сравнител¬ 
на]  фаза 

фазмрование  е  I.  фазираие  2.  фазн- 
ровка 

ио  кадрам  фазираие  по  кадри 
»*0  но  строкам  фазираие  по  черти 
[щрихи] 

фазмровать  фазирам 
фази трон  м  фазитрои 
фазньш  фазен 

фазовомодулироаанньш  фазово  моду¬ 
лиран 

фазово-чаетбтньш  фазово- честотен 
фазоврагцатель  м  фазообръщач,  фа- 
зовъртящ  елемент 
антеннун  антенен  фазообръщач 
водноводнуй  вълноводен  фазо- 
въртящ  елемент 
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~ .  газсразрядний  газоразряден  фа¬ 
зообръщач 

~ .  диапазбнммй  обхватен  фазо¬ 
обръщач 

емкостньш  капацитивен  фазо- 
въртящ  елемент  (фа:ю  измести  тел) 
~ ,  коаксиални Ь1Й  коаксиален  фазо- 
въртящ  елемент 

—  ,  ламловьш  мостовой  лампон  фазо- 
въртящ  мост 

~ ,  магнитни»  магнитен  фазовъртящ 
елемент 

фазовращатель,  направленнь:и  на¬ 
правляван  фазовъртящ  елемент 

—  па  аффекте  Холла  фазовъртящ 
елемент  с  ефект  на  Хол 

—  ,  нсьзаймньш  реципрочен  разо- 
въртящ  елемент 

— ,  иулевой  нулев  фазовъртящ,  еле¬ 
мент 

~ ,  обрат  им  ми  ферритовьгй  обратим 
феритоа  фазовъртящ  елемент 
,  переменнмй  променлив  фазо¬ 
въртящ  елемент 

—  ,  плазменний  плазмен  фазовър¬ 
тящ  елемент 

регулируеми»  рогилируем  [регу¬ 
лираш  се]  фазовъртящ  елемент 
,  резистйвно-емкостньш  капаци¬ 
тивно-съпротивителен  фазовър¬ 
тящ  елемент 

— ,  сверхвусокочастотньи»  свръхви- 
сокочестотси  фазовъртящ  елемент 
~  с  малой  имерционностью  фазо- 
въртящ  елемент  с  малка  инерция 

—  с  нлаеньзм  измененнем  фази  фа- 
ловъргящ  елемент  е  плавно  изме¬ 
нение  на  фази 

—  „  тбчньш  точен  фазовъртящ  еле¬ 
мент 

феррйтовмй  феритов  фазовъртящ 
елемент 

~ ,  широкополоснмн  широколентов 
фазовъртящ  елемент 
фазовшй  фазов 

фазовьфавниватель  м  фазов  нзрав- 
нител,  фазоуравнител 
фазоннверюр  м  фазокнвертор,  фазо¬ 
обръщач 

фазоиндикатор  м  фазов пдикатор 
фазокомпенсатор  м  фазокомпеиса- 
тор 

~ ,  последоватсльний  последовате¬ 
лен  ф  а  з  о  I:  омпеисятор 


36! 


~  с  корзткочамкнутой  обмоткой 
на  статоре  флзокомпенсатор  с: 
накъсосъединена  намотка  в  сга- 

ТОр?! 

с  ротора  мм  позбуждением  фн  :;.о- 
компенсатор  с  роторно  възбуж¬ 
дане 

фазометр  м  фа номер 

ймпульсн м й  импулсен  фазомер 
^ ,  радиочастотньш  фазомер  за  ви¬ 
сока  честота 

тр1гхфазньгй  трифазен  фазомер 
цифровой  цифров  фазомер 
.  апектронньгй  електроне;»  фл.зо- 
м  ер 

■фазопереключатель  м  фазопревключ- 
вател 

фазопреобразователь  м  фазопреоб- 
рпзуватсл 

фазорасщепитель  м  фазорпзделптел 
фазорегулитор  м  фязорегулатор 
фазотрон  м  флзотрон 
фазоуиазатель  м  фазопоказател 
факснмиле  с  факсимнле 
фактор  .«  фактор 

— ,  виеш  ний  външен  фактор  |  агент! 
дестабилизйруюш.ий  дестабили¬ 
зиращ  фактор 

,  ионизйрующий  номизнращ  фак¬ 
тор 

шума  фактор  на  шум,  шумов  фак¬ 
тор 

фанотрон  м  фа погром 
фантастрон  м  фантастрон 
фара  да  ж  фарад  (единици  за  измер’ 
ване  ни  капацитет) 
фарадмстр  м  фаралометър 
фарфор  .и  порцелан 

—  ,  ВЬЮОКОВ?  ЛЬТНЬ1Й  ВИСОКОВОЛТОВ 

порцелан  (за  изолация  на  посоки 
напрежения  ) 

низковольтньш  нисковолтов  пор¬ 
целан  (за  изолация  на  ниски  на¬ 
прежения) 

^ ,  злектротехн мческин  електротех¬ 
нически  порцелан 
фау-код  м  фау-код 
фбдинг  м  затихване,  фадииг 
ферма  з\л  ферма,  подпора 
Фермм-уровень  м  ниво  на  Фирми 
ферми ко  м  фир.и .  фсрнико  (с/иса) 

феррйт  м  ферит  (магнитен  м, 
риил  за  високи  честоти  ) 


ФИГ 


^ ,  анпзотрбпньн!  ••  и  изотропен  фе- 

рит 

.  г поотрил н  ми  .кпротроиен  ферит 
к  обадят  о  в  ш»  кобалтов  ферит 
маг»йги(*-одно6смь|Г|  ферит  о 
една  магнитна  ос 

~ ,  магнитожесткин  магпитотвърд 

ферит 

~ ,  магии гомягкий  мпгнптомех  фе- 


р;гг 

~ .  магии гострикционими  магнито- 

ст  р  и  к  ц  н  о  и  е  и  ф  е  р  и  т 


~ .  мап1итотвсрдъ1Й  еж.  феррйт 
магнитожесткий 

монлкрнсталлический  монокри- 
стаден  ферит 

~ ,  насьпцешшй  наситен  ферит 
нйкель-цчнковьж  ннкел-цинков 

ферит 

~ ,  полнкрнсталдйческий  полукри- 
стален  ферит 

поперечно-подмагнмченмий  на¬ 
пречно  намагнитен  ферит 
~ ,  прздольно-подмагнйченсшй  на- 
длъжно  намагнитен  ферит 

—  со  ггруктурой  граната  ферит  с 
гранатна  структура 

~  со  сгруктурой  шпинелн  ферит 
с  щитовидна  структура 

—  с  прямоугольной  петлей  гистер- 
езиса  ферит  с  правоъгълна  [хистер* 
на !  крива 

,  цйкковмй  цинков  ферит 
ферритдлбдмьм:  феритодиоден 
ферр»товь1Й  феритен,  феритен 
феррнттриоднмй  фернтотрнодеп 
ферриттранзйеторнмй  форнтотран* 


знеторен 

феррокарта  ж  ферокарта 
феррокедур  м  ферокедур 
феррокскуб  м  ферокскуб 
ферромагнегйзм  м  феромщ  неткзьм 
феррамагнетик  х  фсрсг-.-:агнеткк 
феррома  г  н  йт  н  ь»  й  феро.^»  а  ги итен 
феррбметр  н  ферометър 

феррорезонанс  м  ферорезоманс 

феррохрбм  м  ферохром 
феррошпинель  ж  ферошип 

феррозлектрик  м  фероелектрпк,  сег- 
т-тоелс.ктрнк 


фехрал  м  меси.  фехрал  (сп/ис; ) 
фйбра  :к  фн^ър 
фигура  ж  фигура 


862 


ФИД _ 

~  Лиссажу  фигура  [крива!  на  Ли- 
сажу 

фйдер  м  фидер 
~ ,  антенньзй  антенен  фидер 
волноводньш  вълноводен 
~ ,  вь1Сокочастотнь1Й  високочесто¬ 

тен  фидер 

двухпроводной  двупроводен  фи¬ 
дер 

кабел  ь  ний  кабелен  фидер 
концентр  ческин  концентричен 
фидер 

— ,  короткозамкнутьш  накъсо  съе¬ 
динен  фидер 

нагрузочньш  товарен  фидер 
настроени ьш  настроен  фидер 
~ ,  несимметрйчншй  несиметричен 
фидер 

однопроводной  еднопроводен  фи¬ 
дер 

питакнций  захранващ  фидер 
— рассогласованньш  разсъгласу- 
ван  фидер 

симметрйчнмй  симетричен  фидер 
согласованньш  съгласуван  [на¬ 
годен]  фидер 
фиксатор  м  фшссптор 

механйческий  механичен  фикса¬ 
тор 

~  уровня  фиксатор  на  ниво 
фиксация  ою  1 .  фиксация; блокировка 
2.  фиксиране,  блокиране;  спиране 
~  настройки  фиксиране  на  настрой¬ 
ка 

~  уровня  фиксиране  на  ниво 
уровня,  диодная  фиксиране  на 
ниво 

~  уровня,  сигналов  фиксиране  ниво 
на  сигнали 

~  уровня  черното  тлв.  фиксиране 
нивото  на  черно 

фиксирование  с  вж.  фиксация  2. 
фиксйровать  фиксирам 
филдйстор  м  фелдистор,  транзистор 
с  полев  ефект 
фйльтр  м  филтър 

~ ,  акустйческий  акустичен  филтър 
амплитудньгй  амплитуден  фил¬ 
тър 

аналоговмй  аналогов  филтър 
антеннмй  антенен  филтър 
балансньш  балансен  филтър 
,  без  инерционни  и  филтър  без  инер¬ 
ция 


~  боковой  полоси  филтър  за  от¬ 
страняване  на  странична  лента 
~  верхних  частот  филтър  за  висо¬ 
ки  честоти 

~  взвешивающий  филтър-пондера- 
тор,  филтър-уравнител 
вибрационньш  вибрационен  фил¬ 
тър 

воздушньж  въздушен  филтър 
волноводний  вълноводен  филтър 
волновбй  вълнов  филтър 
волоконньж  влакнест  филтър 
входной  входен  филтър 
вьшрямйтельний  филтър  за 
[токо- [изправител 

~  вь1сокой  частотм  филтър  на  висо¬ 
ка  честота 

вирезающий  филтър  за  отряз¬ 
ване  [елиминиране]  на  (честотна) 
лента 

виходной  изходен  филтър 
~  гармоник  антихармоничен  фил¬ 
тър,  филтър  за  потискане  [намаля¬ 
ване]  на  хармоници 
гребенчатьш  гребенообразен  фил¬ 
тър 

двуплечий  актйвно-емкостний 

двураменен  активно-капацитиве» 
филтър 

двухзвеннмй  двузвенен  филтър 
двухконтурнмй  двукръгов  фил¬ 
тър 

дискретньш  дискретен  филтър 
дифференци  льний  диференциа¬ 
лен  филтър 

~  для  подавления  телегр  фнмх  по- 
мех  антителеграфен  филтър  (за 
потушаване  на  морзови  сигнали) 
~  для  уменьшения  внешней  за¬ 
сее  т  к  и  филтър  за  околно  осветле¬ 
ние 

~  доплеровский  филтър  на  Доплер, 
Доплеров  филтър 
дроссельньж  дроселен  филтър 
емкостньш  капацитивен  филтър 

заградйтельнь1й  заградителев 
[заграждащ]  филтър 

запирающий  блокиращ  филтър 

~  звуковой  частотй  филтър  за  зву¬ 
кова  честота 

идеализйрованний  узкополбе- 
ний  идеализиран  тесноленто» 
филтър 
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ФИЛ 


~ ,  интегрйрующий  интегриращ  фил¬ 
тър 

~ ,  инфракраеньш  инфрачервен  фил¬ 
тър 

~ ,  камертоннъж  камертонен  филтър 
,  каналоразделйтельнмй  канало- 
р а зд елит елен  филтър 
,  канал ьньш  канален  филтър 
кварцевьш  кварцов  филтър 
комбинированньш  комбиниран 
филтър 

~ ,  компенсирующий  компенсиращ 
филтър 

~ ,  конденсаторньш  кондензаторен 
филтър 

контурнмй  кръгов  филтър 
корректйрующий  коригиращ  фил¬ 
тър 

,  кристаллйческий  кристален  фил- 
~тър 

,  лестничнмй  многократен  фил- 
~тър,  скален  филтър 

,  лннейнмй  линеен  филтър 
магнитострикцибннмй  магниго- 
стрикционен  филтър 
максимализйрующий  максималп- 
зиращ  филтър 

многозвеннмй  вж.  фйльтр,  лест- 
ничньт 

многоканальннй  многоканален 
филтър 

~ ,  многоконтурньш  многокръгов 

[многоконтурен1  филтър 
многократнмй  заграждающий 
многократен  заграждащ  филтър 
многорезонаторний  многорезо- 
наторен  филтър 

многоцветньш  многоцветен  фил¬ 
тър 

мостовой  мостов  филтър 
направл  ющий  насочващ  фил¬ 
тър 

~  напряжения  филтър  за  напреже¬ 
ние 

настраиваеммй  настройван  фил¬ 
тър 

нейтральньгй  неутрален  филтър 
нелинейнмй  нелинсеи  филтър 
~  несущей  частотм  филтър  на  но¬ 
сеща  честота 

~  нйзкой  частотй  вж.  фйльтр 
низкочастотний 

низкочастотний  нискочестотен 
филтър 


нулевой  нулев  филтър 
обобщенннй  обобщен  филтър 
~  обработки  сигналоз  филтър  за 
разделяне  на  сигнали 
~  обратиой  носледовательности 
филтър  за  съставки  с  обратна  по¬ 
следователност 

— ,  объемньш  обемен  филтър 
однотрансформаторнь|й  едно- 
трансформаторен  филтър;  транс¬ 
форматор  тип  «Феранти» 

— .  октавньш  октавен  филтър 
— ,  оптимальиь1Й  оптимален  филтър 
оптйческий  оптичен  филтър 
~ ,  параметрйческий  иараметричен 
филтър 

пленочньш  вж.  фйльтр*  полосо- 
вой 

— ,  П-образнмй  П-образен  филтър, 
П-филтър 

поглощающий  поглъщащ  фил¬ 
тър 

~  лодавления  боковой  полоси  фил¬ 
тър  за  (отстранение  на)  странич¬ 
ни  лепти 

~  лодавления  гармоник  противо- 
хармоничен  филтър,  филтър  за 
потискане  на  хармоницн 
~ ,  подоптимальнмй  квазноптима- 
лен  филтър 

полиномиальньж  полиномиален 
филтър 

~ полосно  -заграждающий  филтър 
за  ограничение  на  лента,  режектор 
полосно  -пропускающий  филтър 
за  пропускане  на  лента,  лентопро- 
пускащ  филтър 
полосовой  лентов  филтър 
полосовой  резонаненмй  лентов 
резонансен  филтър 
поляризационньж  лоляризацио- 
пен  филтър 

~ ,  помехоподавляющий  антеиний 

антенен  филтър  за  намаляване  на 
смущения 

последетекторньж  следдетекто* 
рей  филтър,  филтър  за  слсддедек- 
ция 

~  по  схеме  моста  вж.  фйльтр, 
мостовой 

~  предварйтельной  селекции  филтър 
за  предварителна  селекция 
~ .  предмекажающий  филтър  за 
предизкривяване 
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лриемньш  присмей  филтър 
^  присоединения  свързващ  филтър 
^  промеж  точной  частсть*  филтър 
за  междинна  честота 
пропускающий  пропускащ  фил¬ 
тър 

~ ,  пропускающий  полосовой  про¬ 
пускащ  лентов  филтър 
~  прям  й  последовательности  фил¬ 
тър  за  съставки  с  праза  последо¬ 
вателност 

~ ,  пьезозлектрический  писзоелек- 

трически  филтър 
развязьшающий  развързващ  фил¬ 
тър 

~  разделения  канадов  филтър  за 
разделяне  на  канали 
~  разделения  типов  волн  филтър  за 
разделяне  на  видове  вълни 
раздел йтельньш  разделителен 

филтър 

~ ,  реактйвньж  реактивен  филтър 
режектсрнмй  режекторен  филтър 
резон*  тен ьж  резонянсен  филтър 
~ ,  резонаторньзй  рсзонаторен  фил¬ 
тър 

—  сверхвь1Соких  частбт  свръхвисо- 
кочестотен  филтър 
сглажнвающий  изглаждащ  фил¬ 
тър 

~ ,  симметрйчньш  симетричен  фил¬ 
тър 

~ ,  симметрйчнмх  составдяющих 
филтър  за  симетрични  съставки 
~ ,  синхронни»  синхронен  филтър 
согласовашшй  съгласуван  фил¬ 
тър 

~  токов  нулевой  последовательно- 
сти  филтър  за  токове  с  нулева  по¬ 
следователност 
токаль!шй  тонален  филтър 
трансформатори Ь1П  трансформа¬ 
торен  филтър 

,  узкополоснмй  теенолеитов  фил¬ 
тър 

фазовьфазнивающим  фазоиз- 
равняващ  филтър 
цветной  цветен  филтър 
частотно-акплитудньш  честот¬ 
но-амплитуден  филтър 
~ ,  чаетбтньш  честотен  филтър 
фйльтр-реле  с  филтър-реле 
фильтрация  ж  филтрация,  филтри¬ 
ране 


оптимальная  оптимална  фил¬ 
трация 

—  токов  филтрация  на  токове 
фильтрованнь1й  филтриран 
фишка  ж  букса;  щекер;  част  от  края 
на  кабел 

— ,  високочаст  тная  високочестот¬ 
на  букса 

~ ,  много штьфьк  вая  многощифтов 

щекер 

плоская  плосък  щекер 
,  соединйтельная  съединителен 
щекер 

флажок  м  флагче 
фланец  м  фланец 

— ,  вол  но  водн  ий  вълноводен  фланец 
волноводньш  реактйвньж  пълно¬ 
воден  реактивен  фланец 
~ ,  ссединйтельньш  съединителен* 
фланец 

флйккер-шумм  мн.  шум  на  трептения 
флйккер-йффект  м  фл::иер-ефект 
флйнт  м  флинт-стъкло 
флогенйт  м  минер.  флогонит  [вид 
слюда) 

флуктуационньш  флуктуационен 
флуктуация  ж  флуктуация 
~  тока  флуктуация  на  ток 
— ,  злектрйческая  електрическа 
флуктуация 

~  злектр  нной  змйссии  флуктуация 
на  електронна  емисия 
флуктукрующий  флуктунращ 
ф  л  у  оре  с  це  нт  н  Ь1  й  фл  у  о  р  ес  ц  ент  е  н 
флуоресценция  ж  флуоресценция 
флуорбметр  м  флуорометър 
флюксметр  м  флуксометър 
флюксор  м  флуксор 
флюктуация  ж  вж.  флуктуация 
флюоресценция  ж  вж.  флуоресцен¬ 
ция 

фокус  м  фокус 

фокуейрование  с  вж.  фокусировка  2. 
фокуейровать  фокусирам,  настрой¬ 
вам  на  фокус 

фокусировка  ж  1.  фокусировка  2.  на¬ 
стройване  на  фокус,  фокусирана 
автоматйческая  автоматично  фо¬ 
кусиране 

газовая  газово  фокусиране 
двойная  двойно  фокусиране 
~  изображения,  оптйческая  оптич¬ 
но  фокусиране  на  картина 
магнйтная  магнитно  фокусиран*5 
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предварйтельная  предварително 
фокусиране 

продольная  надлъжно  фокуси¬ 
ране 

радиальная  радиално  фокусира¬ 
не 

,  скоростния  скоростно  фокуси¬ 
ране 

,  фазовая  фазово  фокусиране 
^ ,  злектрмческая  електрическо  фо¬ 
кусиране 

електромагнитния  електромаг¬ 
нитно  фокусиране 

^  злектронного  луча  фокусиране  на 
електронен  лъч 

електронното  потока  фокусиране 
~на  електронен  поток 

,  електронно  -оптйческая  електрон- 
нооптическо  фокусиране 
алектростатическая  електроста¬ 
тично  фокусиране 
фокусйрующий  фокусиращ 
фбльга  ж  фолио;  станиол;  варак 
алюмйниевая  алуминиево  фо¬ 
лио 

фомитрон  м  фомитрон 
фон  м  1.  фон,  шум  2.  фон  (единица 
за  измерване  нивото  на  силата  на 
звук)  3.  фон,  основа 
— ,  естественньш  естествен  фон 
переменного  тока  брум  на  про¬ 
менливия  ток 
шумовой  шумов  фон 
фонйческий  фоничен 
фонограф  м  фонограф 
~  для  распознавания  звуков  речи 
фонограф  за  разпознаване  звуко¬ 
вете  на  речта 

фонокардиография  ж  фонокардио- 
графия 

фонометр  м  фонометър,  звукомер 
фонон  м  фонон 

ДЛИННОВОЛНОВЬ1Й  дълговълнов 
фонон 

форвакуум  м  предварителен  вакуум 
форма  ж  форма 

алгебрайческая  алгебрична  фор¬ 
ма 

/V ,  аналитйческая  аналитична  форма 
~  волни  форма  на  вълната 

дизъюнктйвная  нормальная  ди- 

зюнктивна  нормална  форма 
ймпульса  форма  на  импулс. 


квадратическая  квадратпчна  •(»;>:- 
ма 

комплексния  комплексна  форма 
~  крив  й  напряжения  форма  на 
кривата  на  напрежение 
линейния  линейна  форма 
норм  льная  мннимальная  нор¬ 
мална  минимална  форма 
~  отечета,  цифров  я  цифрова  ф\>р- 
ма  на  отчитане 

показател ьная  показателна  фор¬ 
ма 

— ,  полярная  полярна  форма 

ступенчатая  стъпалообразиа  ф>р- 
ма 

триюнометрйческая  три  гои '  ме¬ 
трична  форма 

формализация  ж  Нормализация, 
формализиране 

логйческая  логическа  формали¬ 
зация 

~  язмка  формализиране  на  езика 
форма нт  м  формант 
формат  м  формат 
~  к  дра  формат  на  кадър 
формвар  м  формвар  (синтетична 
смола  поливинилформал) 
формирование  с  формиране 
~  ймпульса  формиране  на  импулс 
формирователь  м  форми ровател 
~  ймпульсов,  магнитния  магнитен 
импулсен  формировател 
~  такта  формировател  на  такта 
~  такта,  матрйчний  матричен  так¬ 
тов  формировател 

формбвка  ж  формовка,  формуване 
формула  ж  формула 
~  Ампера  формула  на  Ампер 
~  Гаусса  формула  на  Гаус 
~  Лагранжа,  интерполяционная  ин- 
терполационна  формула  на  Ла- 
гранж 

~  Кардано  формула  на  Кардано 
~  конечних  приращений  форма  на 
крайните  нараствания 
~  Лагранжа  формула  на  Лагранж 
~  Лапласа  формула  на  Лаплас 
~  Лейбница  формула  на  Лайбниц 
~,  лоправочная  коригираща  фор¬ 
мула 

~  приближения  приблизителна  фор¬ 
мула,  формула  за  приближение 
рекуррентная  рекурентна  фор¬ 
мула 
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~  Тейлора  формула  на  Тайлор 
термозлектр  нной  змйссии  фор¬ 
мула  за  термоелектронната  емисия 
~  Зйлера  формула  на  Ойлер 
~  Грйна  формула  на  Грин 
форми  ж  мн.  ~  переменного  тока 
форми  на  променлив  ток 
форсйрование  с  вж.  форсировка  2. 
форсйрованньш  форсиран 
форсйровать  форсирам,  ускорявам 
форсировка  ж  1.  форсиране  2.  фор¬ 
сировка 

~  возбуждения  форсиране  на  въз¬ 
буждане 

фортран  м  фортран 
форшальтер  м  форшалтер  (на  теле¬ 
фонен  номератор ) 

фосфооесценция  ж  фосфоресценция 
фосфороскс  л  м  фосфороскоп 
фот  м  фот  ( мярка  за  осветеност ) 
фотовспьника  ж  фотосветкавица, 
блицлихт 

фотодинатрон  м  фотодинатрон 
фотодиод  м  фотодиод 

полупроводника вий  полупровод¬ 
ников  фотодиод 

фотзионизация  ж  фотойонизация; 

фотойонизиране 
фотокатод  м  фотокатод 

кислородно-цезиевий  кислород- 
но-цезиев  фотокатод 
~ ,  мозаични#  мозаичен  фотокатод 
~ ,  полупрозрачньш  полупрозрачен 
фотокатод 

~ ,  серебряно-цезиевьш  сребърно- 
цезиев  фотокатод 
сурьмяно-цезиевмй  антимоно- 
цезиев  фотокатод 

фотолюминесценция  ж  фотолуминес- 
ценция 

фотометр  м  фотометър 

визуальньш  визуален  [очен]  фо¬ 
тометър 

— ,  интегрйрующий  интегриращ  фо¬ 
тометър 

клинове  \  клинов  фотометър 

~ ,  компенсационни#  компенсацио¬ 
нен  фотометър 

контрастни#  контрастен  фотоме¬ 
тър 

поляризационнмй  поляризацио- 
нен  фотометър 

~ ,  точечний  точковиден  фотометър 


фотозлектрйческий  фотоелектри- 
чески  фотометър 
фотометрия  ж  фотометрия 
фотомеханика  ж  фотомеханика 
фотон  м  фотон 

фотополупроводнйк  м  фотополупро- 
водник 

фотоприставка  ж  телевизионная  те¬ 
левизионна  фотоприставка 
фотопроводймость  ж  фотопроводи- 

мост 

фоторадиограмма  ж  фоторадиограма 
фоторезйстор  м  вж.  фотосопротивле- 
ние 

фотореле  с  фотореле 
фотоейнтез  м  фотосинтез 
фотослой  м  фотослой 
фотосопротивление  с  фотосъпротив- 
ление 

германиевое  германиево  фото- 
съпротивление 

селеновое  селеново  фотосъпро- 
тивлеиие 

сернйсто-свинцбвое  сярно-олов¬ 
но  фотосъпротивление 
сернйсто-таллиевое  сярно-талие- 
во  фотосъпротивление 
фототелеграмма  ж  фототелеграма 
фототелеграфйрование  с  фототеле- 
графи  райе 

бистродействующее  бързо  фото- 
телеграфиране 

фототелеграфйя  ж  фототелеграфия 
фототелеграфний  фототелеграфен 
фототок  м  фотоелектрически  ток, 
фототок 

первйчньж  първичен  фототок 
вторични#  вторичен  фототок 
фототриод  с  фототриод 
фотоумножитель  м  фотоумножител 
фотозлектрйческий  фотоелектриче¬ 
ски 

фотозлектрон  м  фотоелектрон 

вторични#  вторичен  фотоелек¬ 
трон 

первйчний  първичен  фотоелек¬ 
трон 

фотозлектронний  фотоелектронен 
фотозлемент  м  фотоелемент 

вакуумни#  вакуумен  фотоелемент 
вентйльний  вентилен  фотоеле¬ 
мент 

газонаполненний  газопълен  ]га- 
зонапълнен]  фотоелемент 
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ионнмй  йонен  фотоелемент 
~ ,  кислородно- цезиевьш  ионнмй 

кислородно-цезиев  йонен  фотоеле¬ 
мент 

~ ,  оксйдно-цезиевъш  оксидно-це- 
зиев  фотоелемент 
полупроводник)  зъж  полупровод¬ 
ников  фотоелемент 
с  внешним  фотозффектом  фото¬ 
елемент  с  външен  фотоефект 
~ ,  сурьмяно-цезиевьш  злектронньп! 
антимоно-цсзиев  електронен  фото¬ 
елемент 

твердьш  твърд  фотоелемент 
алектровакуумньш  елсктроваку- 
умен  фотоелемент,  фотоклетка 
алектровакуумнь1Й  и  нньш  елек- 
тровакуумен  йонен  фотоелемент 
алектровакуумньш  злектр  ннмй 
електровакуумен  електронен  фо¬ 
тоелемент 

злектронвъш  електронен  фото¬ 
елемент 

фотозмйссия  ж  фотоемисия,  фото- 
излъчване 

фотозффект  м  фотоефект 

вентйльньш  вентилен  фотоефект 
внешний  външен  фотоефект 
внутренний  вътрешен  фотоефект 
~  запирающего  слоя  фотоефект  на 
спиращ  слой 

избирательньш  избирателен  фо¬ 
тоефект 

,  нормальнь1Й  нормален  фотоефект 
селектйвньш  селективен  фото¬ 
ефект 

фреон  м  фреон  ( двухлордвуфлуорме - 
тан  ) 

фронт  м  фронт 

вол н Ь1  фронт  на  вълна 
~  ймпульса  фронт  на  импулс 
~  ймпульса,  задний  заден  фронт 
на  импулс 

~  ймпульса,  передний  преден  фронт 
на  импулс 

крутой  стръмен  фронт 
фтор  м  флуор 

фторопласт  м  флуоропласт  (пласт¬ 
маса  от  флуорорганична  синте¬ 
тична  смола) 

фунгицйд  м  фунгицид  (средство  за 
обезвредяване  на  плесените  в  изо¬ 
лацията) 

функция  ж  функция 


автокорреляционная  автокоре 
лационна  функция 
алгебрайческая  алгебрична  функ¬ 
ция 

~,  аналитическая  аналитична  функ¬ 
ция 

~  Бесселя  Беселова  функция 
~  Бесселя,  модифицйрованная  мо¬ 
дифицирана  функция  на  Бесел 
булевая  булева  функция,  функ¬ 
ция  на  Бул 

векторния  векторна  функция 
~,  вероятностная  функция  за  ве¬ 
роятност,  вероятностна  функция 
~  взаймной  корреляции  функция 
на  взаимна  корелация 
возмущающая  смущаваща  функ¬ 
ция 

возрастающая  нарастваща  функ¬ 
ция 

~  времени  функция  на  време 
~  времени,  гармонйческая  хармо¬ 
нична  функция  на  време 
~  времени,  затухающая  затихваща 
функция  на  време 
~  времени,  медленная  бавна  функ¬ 
ция  на  времето 

~  времени,  случ  йная  случайна 
временна  функция 
временния  функция  във  време, 
временна  функция 
входная  входна  функция 
вьшуклая  изпъкнала  функция 
~ ,  вмходиая  изходна  функция 
вьшисл  мая  решима  функция 
гармонйческая  хармоничнафунк- 
ция 

гиперболйческая  хиперболична 
функция 

^  Грйна  функция  на  Грпн 

двойчная  двоична  функция 
,  дисперсионния  дисперсионна 
функция 

дробно-линейная  дробно-линей¬ 
на  функция 

дробно-рациональная  дробно- 
рационална  функция 
единичния  единична  функция 
,  единичния  ймпульсная  импулс¬ 
на  единична  функция 
единйчная  перехедная  преходна 
единична  функция 
едннйчная  ступенчатая  стъпало¬ 
видна  единична  функция 
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^  замкнутой  системи  функция  на 
затворена  система 
~  «И»  функция  «И» 

«ИЛИ»  функция  «ИЛИ» 
квазипериодйческая  кваяиперио- 
дична  функция 

^ .  ймпуньсная  импулсна  функция 
колебательная  колсбатслна  функ¬ 
ция 

комплексна я  комплексна  функ¬ 
ция 

^  комплексното  переменного  функ¬ 
ция  на  комплексната  променлива 
корреляции  корелационна  функ¬ 
ция 

— .  корреляцяонная  взаимния  взаим¬ 
на  корелационна  функция 
корреляционная  нормирбванная 
нормирана  корелационна  функция 
косинусоидалъная  косинусоид- 
на  функция 

~ ,  круговая  кръгова  функция 

кусбчно-непрермвная  частично- 
непрекъсната  функция 
~  Лгпласа  функция  на  Лаплас 
^ .  югарифмйческая  логаритмична 
функция 

— ,  лингйная  линейна  функция 
линенмая  наоастакмцая  линейно- 
нарастваща  функция 
,  лагйческая  логическа  функция 
логйческая  временная  временна 
логическа  функция 
^/,  мажооитарная  мажоритарна 
функция 

многозначна я  многозначна  функ¬ 
ция 

«НЕ»  функция  «НЕ» 
недоопоедезенная  недоопредете- 
на  функция 

неоднозначлая  нееднозначна 
функция 

— - ,  непериодйческая  непериодична 
функция 

непрермвная  непрекъсната  функ¬ 
ция 

нечетна я  нечетна  функция 
— ,  неявная  неявна  функция 

нормирбванная  передаточная 
нормирана  предавателна  функция 
обобщен  на  я  обобщена  функция 
обратная  обратна  функция 
обратная  гиперболйческая  об- 
ркт.иа  хиперболична  функция 


обратная  тригонометрйческая 
обратна  тригонометрична  функция 
ограийченная  ограничена  функ¬ 
ция 

однозначная  еднозначна  функ¬ 
ция 

еднородна я  еднородна  функция 
ортогональная  ортогоипл на  функ¬ 
ция 

передаточная  предавателна  функ¬ 
ция 

передаточная  обобщениая  об¬ 
общена  предавателна  функция 
передаточная  по  возмущению  пре¬ 
давателна  функция  по  смущение 
передаточная  по  ошйбке  преда¬ 
вателна  функция  по  грешка 
~  передаточная  по  регулйрукицему 
воздействию  предавателна  функ¬ 
ция  по  регулиращо  въздействие 
.  передаточная  удорбченная  съ¬ 
кратена  предавателна  функция 
переключйтельная  нревключва- 
телна  функция 

переходная  преходна  функция 
периодйческая  периодична  функ¬ 
ция 

подинтегральная  поднчтегрална 
функция 

показательная  показателна  функ¬ 
ция 

^ ,  порбговая  прагова  функция 
потенциальная  потенциална  функ¬ 
ция 

— - ,  предельная  гранична  функция 
^  разб.мччутой  системи  функция 
нп  отвооена  система 
распределения  функция  нп  раз¬ 
пределение 

^  распределения  вероятности  функ- 
ция  за  разпределяне  на  вероят¬ 
ност 

раднонзльная  рлцноичтнп  функ 
цяя 

^  сигнала  функция  на  сигнал 

^  сигнала,  коореляцибнная  корела- 
цяокна  функция  на  сигнал 

симметрйческая  логйческая  си¬ 
метрична  логическа  функция 

у-'*,  синусоидйльная  сннусоидна 
функция 

елбжная  сложна  функция 
случййная  случайна  функция 
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М9 


,  с.пектральная  спектрална  функ¬ 
ция 

V— ,  ступенчатая  стъпаловидна  [стъ- 
палообразна1  функция 
ступенчатая  случайная  случайна 
[стъпаловидна]  стъпалообразна 

функция 

трансцедентная  траясцедентна 
функция 

— ,  убьавающая  намаляваща  се 

функция 

— управляющая  управляваща 
функция 

~  Ферми  функция  на  Ферми 

характеристйческая  характери¬ 
стична  функция 
четная  четна  функция 

^  Шеффера  функция  на  Шефер 

**  шумов  функция  на  шумове 

зкспоненци  .пьная  експоненциал¬ 
на  функция 


X 

■характер  м  характер 
^  переходного  процес  са  характер 

на  преходен  процес 
~ ,  триод нь(Г(  трноден  характер 
характер и ограф  м  характериограф 
характеристика  ж  I.  мат.  характери¬ 
стика  2.  характеристика,  вид, 
естество  3.  крива  (в  диаграма) 
,  амплитудная  радиа  амплитудна 
характеристика 

— ,  амплитудния  логарифм  ческая 

амплитудна  логаритмична  харак¬ 
теристика 

.  амплитудная  модуляционная  ам¬ 
плитудна  модул анионна  характе¬ 
ристика 

— •,  амп титудно-фазовая  амплитуд¬ 
но-фазова  характеристика 

~ .  амплитудно-фазова  я  логариф- 

мическая  амплитудно-фазова  ло- 
га  р и  тм и  ч н а  характеристика 

амплитудно-фазочастотная  ам- 

плчтудио-фпзочестотна  характе¬ 
ристика 

— - ,  амплитудио-частотная  амплиту¬ 
дно-честотна  характеристика 


амплитудио-частотная  логариф- 
мйческая  амплитудно-честотна 
логаритмична  характеристика 
~ ,  анодная  анодна  характеристика 
анодно-сеточная  анодно- реше¬ 
тъчна  характеристика 
— ,  апертурная  апертурна  характе¬ 
ристика 

безгорбая  статична  [монотонна! 
характеристика 

безразмерная  без  размерна  (без- 
днменсионна]  характеристика 
вентйльная  вентилна  характери¬ 
стика 

веществениая  частотная  реална 
честотна  характеристика 
— ,  вие  шия  я  външна  характерис¬ 
тика 

~  воздейстзия  характеристика  на 
въздействие 

возрастающая  характеристика 
на  нарастване 

вольт-амперная  волтамперяа  ха¬ 
рактеристика,  характеристика  на¬ 
прежение — ток 

— ,  вольт-секундная  волтеекундна 
характеристика,  характеристика 
напрежение — време 
~  воспроизведения  характеристика 
при  възпроизвеждане 
временния  временна  характери¬ 
стика 

— ,  вспомогательная  спомагателна 
характеристика 

~  вмдержек  времени  характеристи¬ 
ка  на  нарочно  забавяне 
вмсокочастотная  високочестотна 
характеристика 

вмходная  изходна  характери¬ 
стика 

габарйтная  габаритна  характери¬ 
стика 

~  генератора,  нагрузочная  товарна 

характеристика  на  генератор 

~  генератора,  регулнровочная  ре¬ 
гулировъчна  характеристика  на 
генератор 

гндрблого-ахустйческая  хидро¬ 
акустична  характеристика 

~ ,  гистерезисная  хистерезисна  ха¬ 
рактеристика 

— детекторная  детекторни  характе¬ 
ристика 
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«■*,  динамическая  динамична  харак¬ 
теристика 

динамическая  входная  динамич¬ 
на  входна  характеристика  на  тран¬ 
зистор 

динамическая  виходная  дина¬ 
мична  изходна  характеристика 
динамйческая  проходния  дина¬ 
мична  проходна  характеристика 
динамйческая  сквозная  вж.  ха¬ 
рактеристика,  динамйческая  про- 
ходная 

диодная  диодна  характеристика 
~  дугй,  динамйческая  динамична 
характеристика  на  дъга 
~  зажигания  характеристика  на  за¬ 
палване 

~  записи,  частотная  честотна  ха¬ 
рактеристика  на  записване 
затухания  характеристика  на 
затихване 

идеализйровамная  идеализирана 
характеристика 

~  изоляции,  вольт-секундная  волт- 
секундна  характеристика  на  изола¬ 
ция 

инерционная  инерционна  харак¬ 
теристика 

коллекторная  колекторна  харак¬ 
теристика  (при  транзистори) 
контрольная  контролна  характе¬ 
ристика 

~  короткого  замйкания  характери¬ 
стика  при  късо  съединение 
/«*,  кусочно-линейная  линейно-пре¬ 
късната  характеристика,  частично- 
линейна  характеристика 
лампи,  анодная  анодна  характе¬ 
ристика  на  лампа 
лампи,  анодно-сеточная  анодно- 
решетъчна  характеристика  на  лам¬ 
па 

~  лампи,  сеточная  решетъчна  ха¬ 
рактеристика  на  лампа 
линейная  линейна  характерис¬ 
тика 

логарйфма  характеристика  на  ло- 
гаритъм 

#ч/,  логарифмйческая  логаритмична 
характеристика 

~  лучевого  тетрода  характеристика 
на  лъчев  тетрод 

мнймая  имагинерна  характери¬ 
стика 


модуляционная  модулационна 
характеристика 

нагрузочная  товарна  характери¬ 
стика 

нагрузочная  входная  товарна 
входна  характеристика 
~  направленности  характеристика 
на  насоченост 

нелинейная  нелииейна  характе¬ 
ристика 

~,  несимметрйчная  несиметрична 
характеристика 

обратния  обратна  характери¬ 
стика 

обратная  амплитудно-фазовая 

обратна  амплитудно-фазова  харак¬ 
теристика 

~  объекта  характеристика  на  обект 
оптимальная  частотная  оптимал¬ 
на  честотна  характеристика 
ладающая  падаща  характерис- 
тика 

~,  параболйческая  параболична  ха¬ 
рактеристика 

~  передачи  по  току  токова  характе¬ 
ристика  на  предаване 
переходкая  преходна  характери¬ 
стика 

плоская  плоска  характеристика 
полутоновая  характеристика  на 
лолуцвят 

~  послесвечения  характеристика 
на  остатъчното  светене 
~  процесса,  частотная  честотна  ха¬ 
рактеристика  ма  процес 
~,  пускова я  пускова  характеристи¬ 
ка 

— ,  рабочая  работна  характеристика 
~  радиоприемника  характеристика 
на  радиоприемник 
~  разряда,  динамйческая  динамич¬ 
на  характеристика  на  електриче¬ 
ски  разряд 

~  разряда,  статйческая  статична 
характеристика  на  електрически 
разряд 

~  регулйрования  характеристика 
на  регулирането 

резонаненая  резонанена  характе¬ 
ристика 

~  реле,  нагрузочная  товарна  ха¬ 
рактеристика  на  реле 
релейная  релейна  характеристи¬ 
ка 


371 


~  релейното  злемента  характери¬ 
стика  на  релеен  елемент 
световая  светлинна  характери¬ 
стика 

~  световая  линейная  линейна  свет¬ 
линна  характеристика 
сеточная  решетъчна  характери¬ 
стика 

сеточно-анодная  решетъчно-анод¬ 
на  характеристика 
^  системи  характеристика  па  систе¬ 
ма 

смещенная  изместена  характе¬ 
ристика 

собственная  собствена  характе¬ 
ристика 

спектральная  спектрална  харак¬ 
теристика 

~  спектр  льной  чувствйтельности 

характеристика  на  спектрална  чув¬ 
ствителност  (на  фотоелемент ) 

*■«*',  статйческая  статична  характери¬ 
стика 

статйческая  пусковая  статична 
пускова  характеристика 
темнового  тока  характеристика 
на  ток  на  тъмно 

тепловая  топлинна  характери¬ 
стика 

тормозная  спирачна  характери¬ 
стика 

трапецеидальная  трапецовидна 
характеристика 

трапгцеидальная  частотная  тра¬ 
пецовидна  честотна  характеристи¬ 
ка 

тяговая  тягова  характеристика 
угловая  ъглова  характеристика 
удлиненная  удължена  характе¬ 
ристика 

~  управления  характеристика  на 
управление 

~  усиления  усилвателна  характе¬ 
ристика 

фазовая  фазова  характеристика 
ф  зовая  амплитудная  фазова 
амплитудна  характеристика 
фазовая  частотная  фазова  чес¬ 
тотна  характеристика 
фазочастотная  фазочестотна  ха¬ 
рактеристика 

фазочастотная  логарифмйческая 

фазочестотна  логаритмична  харак¬ 
теристика 


. . . ход 

~  холостого  хода  характеристика 
на  празен  ход 

частотная  честотна  характери¬ 
стика 

частотная  амплитудная  ампли¬ 
тудна  честотна  характеристика 

частотная  вещественная  реална 
честотна  характеристика 

частотная  мнймая  имагинерна 
честотна  характеристика 
~ ,  частотная  модуляцибнная  чес- 
тотно-модулацпонна  характерис¬ 
тика 

частотная  обобщенная  обобщена 
честотна  характеристика 

частс  тно-модуляционная  вж.  ха- 
рактер  стика,  частотная  модуля- 
ционная 

частотно-фазовая  честотно- 

фазова  характеристика 
~  шумов,  частотная  честотна  ха¬ 
рактеристика  на  шум  (при  тран¬ 
зистор  ) 

~ ,  шумовая  шумова  характеристика 
~  злектрйческого  разряда  характе¬ 
ристика  па  електрически  разряд 
~  злектрода  характеристика  на 
електрод 

~  злектродвйгателя,  рабочая  ра¬ 
ботна  характеристика  на  електри¬ 
чески  двигател 

~  злектродвйгателя,  пусковая  пус¬ 
кова  характеристика  на  електри¬ 
чески  двигател 

змиссионная  емисионна  характе¬ 
ристика 

~  змиссионного  тока  вж.  характе- 
рйстика,  змиссионная 

змйттерная  емитерна  характери¬ 
стика 

характрон  м  характрон  (електрон¬ 
нолъчева  тръба  за  изписване  на 
цифри  и  букви) 
хвост  м  тил 
~  волни  тил  на  вълна 

химостойкость  ж  химична  устойчи¬ 
вост  (устойчивост  на  изолацията 
на  влиянието  на  активна  химичес¬ 
ка  среда ) 

хломотрон  м  хломотрон 

ход  м  1.  ход,  движение  2.  процес 
( химичен ,  технологически  и  др.) 
3.  разтвор 


хоз 
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00  кадровой  развертки,  обратими 
обратен  ход  на  кадрова  развивка 
00  контактов  1.  ход  иа  контактни 
тела  2.  разтвор  на  контактна  си¬ 
стема 

~  луча  ход  на  лъч 
~  луча,  обрати мй  обратен  ход  на 
лъч 

00,  мертвьш  мъртъв  [неработен]  ход 
обратими  обратен  [заден]  ход 
полимй  раб  чий  пълен  работен 
ход 

рабочий  1.  работен  ход  2.  ско¬ 
рост  и а  работа 

ходостой  празен  неработен  ход 
якоря  ход  на  котва 
хозяйство  с  стопанство 
00 ь  анергетйческое  енергийно  сто¬ 
панство,  електросилово  и  пароси- 
лово  стопанство 

холодйльник  м  хладилник, хладилен 
шкаф;  хладилна  инсталация 

00,  абсорбционинй  абсорбционен 
хладилен  шкаф 

00,  компрессориьш  компресорен  хла¬ 
дилен  шкаф 

00,  термо9лектрйческий  термоелек- 
трическа  хладилна  инсталация 
уредба;  термоелектрнчески  хладил¬ 
ник 

холодостойкость  ж  студоустойчи- 
вост,  устойчивост  на  студ 

холостой  свободен,  празен 
хбрда  ОЮ  хорда 

раиение  с  запомняне,  запазване,  съ¬ 
храняване 

~  информации  запомняне  [съхраня¬ 
ване]  иа  информация 

хремель  м  мет.  хромел  (хром-ни- 
келоеа  сплав) 

хромнйкель  м  мет.  хромникел,  ни- 
хром  (сплав) 

кромоскоп  м  1.  хромоскоп  ( уред  за 
синтезиране  на  цветове)  2 .  цветен 
кинескоп 

хром  ос ф ера  ж  хромосфера 

хронограф  м  хронограф  (самопишещ 
дред) 

хронотрон  м  хронотрон 

хр^пкость  ж  крехкост,  трошливост, 
чупливост 


Ц 

цапфа  цаифа 
цвет  м  цвят 

ахроматйческий  ахромачичен 
цвят 

00,  дололнмтельнмй  допълнителен 
цвят 

натуральнмй  натурален  цвят 
нейтральньш  неутрален  цвят 
основной  основен  цвят 
первичнмн  филътрованний  фил¬ 
триран  първичен  цвят 
преобладающий  преобладаваш 
цвят 

00,  спектрални  мй  спектрален  цвят 
цветность  ж  тлв.  цветност 
цветокорректор  м  тлв.  цветокорек* 
тор  ( устройство  за  коригиране  на 
цветове  ) 

цвегомер  м  колориметър,  цветомер 
цветоощу щение  с  цветоусещане 
цвегопередача  ж  кфт.  предаване  на 
цветове,  цветопредаване 
цветосмесйтель  м  смесител  на  цве¬ 
тове 

цветофйльтр  м  цветен  филтър 
цветочувствйтсльность  ж  цветочув- 
ствителност 

цейтлупа  ж  ЦсШТлупс!  ( спец  иален 
киноснимачен  апарат) 
целеуказание  с  показване  на  цел, 
целепоказване 

радиолокационное  радиолока- 
ционно  целепоказване 
телевизионное  телевизионно  це¬ 
лепоказване 
целлофан  м  целофан 
целлулоид  м  целулоид 
целлюлоза  ж  целулоза 
цель  ж  цел 

групповая  групова  цел 
00,  ложная  лъжлива  [мнима]  цел 
отражающая  отразяваща  цел 
радиолокацнониая  радиолока- 
ционна  цел 

00,  тепловая  топлинна  цел 
цемент  м  1.  цимент  2.  лепило,  клей, 
кит 

ценй  ж  1.  цена  2.  стойност 
~  деления  шкалм  стойност  на  деле¬ 
ние  на  скала 

прейскурантная  каталожна  цена 
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центр  м  център 

внчислг  гельньш  изчислителен 
център 

информационни#  информацио¬ 
нен  център 

люминесц  нции  център  на  луми- 
несценция 

масси  център  на  маса 
~  окружности  център  на  окръж¬ 
ност 

передакнций  предавателен  цен¬ 
тър 

~  питания  захранващ  център 
~  преломления  център  на  пречуп¬ 
ване 

~ ,  радновещательншй  радиораз- 
пръсквателен  център 
раднопередаюшнй  радиопреда¬ 
вателен  цента р 

радиоприемньж  радионриемен 
център 

рассеяния  център  на  разсейване 
~ ,  телевизионния  телевизионен  цен¬ 
тър 

тяжести  център  на  тежест 
~  удара  иезтгър  на  удар 

злекчрйчсскнй  е.’)ектраческн  цен¬ 
тър 

,  зффекгйвими  акустйческий 
ефективен  акустичен  център 
центрированпе  с  вж.  центровка  2. 
центровка  ж  1.  ценгровка  2.  центри¬ 
ране 

~  изображения  центриране  на  из¬ 
ображение 

~  кадров  центриране  иа  кадри 
~  строк  центриране  ма  редове 
центро ида  ж  мат .  центроид  (масов 
център  на  ш>иа) 
цепь  ж  верига 

актйвная  активна  верига 
аналоговая  аналогова  верига 
~  анода  вж.  цепь,  анодная 
~ ,  анодная  анодна  верига 

асимметрйчпая  асиметрична  ве¬ 
рига 

~  бази  верига  на  базата  ( в  транзи¬ 
стор  ) 

баланеная  балпнепа  [уравнове- 
сяваща|  верига 

,  безмкдуктйвная  безиндуктнвна 
1неиидуктивка]  верига 
,  бескон^чная  безкрайна  верига 
,  блокнровочная  блокираща  верига 


_ ЦЕП 

~  внешней  нагрузки  товарна  ве¬ 
рига 

внутренняя  вътрешна  взрига 
~  возбуждения  възбудителна  ве¬ 
рига,  верига  ка  възбуждане 
воздушная  въздушна  верига 
всломогательная  спомагателна 
верига 

вторйчная  вторична  верига 
входная  входна  верига 
високого  напряжения  верига  а 
високо  напрежение 
високочастотная  високочестот¬ 
на  верига 

~  вмсокочастотнон  коррекции  вери¬ 
га  с  високочестотна  корекция 
виходная  изходяща  верига 
~ ,  гальванйческая  галванична  ве¬ 
рига 

главная  главна  верига 
~  двухпроводная  двупроводна  [дву- 
мроводникова]  верига 
двухеторбияя  еймплексная  дву^ 
странна  спмплексна  верига 
двухфазиая  симметрйчная  дву¬ 
фазна  симетрична  верига 
дифференцйрукнцая  диференци¬ 
раща  верига 

~ ,  емкоегная  капацитивна  верига 
~ ,  заблокйрованна»  блокирана  ве¬ 
рига 

~  задержки  закъснителна.  верига 
^  заземл  ния  верига  на  заземя¬ 
ване 

заземленная  заземена  верига 
замкнутая  затворена  верига 
идеализ  рованная  идеализирана 

верига 

идеал ькая  идеална  верига,  ве¬ 
рига  без  загуби 

~ ,  избирательная  избирателна  ве¬ 
рига 

измерител ьная  измервателна  ве¬ 
рига 

^  измерйтелького  механйзма  вери¬ 
га  на  измервателен  механизъм 
ймпульсная  импулсна  верига 
индуктйвная  индуктивна  верига 
интегрйрующая  интегрираща  ве¬ 
рига 

,  интегро-дифференцйрующая  ив- 

тегро-диференцираща  верига 
иск^сственная  изкуствена  в  е-* 
ркга 
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ДЕП 


«>✓,  исполнительная  изпълнителна 
верига 

кинематйческая  кинематична  ве¬ 
рига 

колебательная  верига  за  промен¬ 
ливо  натоварване 

~  коллектора  колекторна  верига, 
верига  на  колектор 
~  коммутационного  аппарата  верига 
на  комутационен  апарат 
компенсацибнная  компенсацион¬ 
на  верига 

контрольная  контролна  верига 
короткозамкнутая  накъсо  съе¬ 
динена  верига 

корректйрующая  коригираща  ве¬ 
рига 

линейная  линейна  верига 
линейная  злектрическая  линей¬ 
на  електрическа  верига 
логйческая  логическа  верига 
магнйтная  магнитна  верига 
междугородная  междуградска 
линия  [верига] 

междугородная  телефбнная  меж¬ 
дуградска  телефонна  линия  [ве¬ 
рига] 

международния  телефбнная  меж¬ 
дународна  телефонна  линия  [ве¬ 
рига] 

микрофбнная  микрофонна  верига 
многофазная  многофазна  верига 
/-у',  многофазния  уравновешенная 
многофазна  уравновесена  верига 
мостовая  мостова  верига 
~  нагрузки  верига  на  товар,  товар¬ 
на  верига 

~  накала  верига  на  отопление,  отоп¬ 
лителна  верига 
накальная  вою.  цеяь  накала 
~  направ ленного  действия  верига 
с  насочено  действие 
~  напряжения  напрежителна  [па¬ 
ралелна]  верига 
незамкнутая  отворена  верига 
нелинейная  нелинейна  верига 
ненагр  женная  нснатоварена  ве¬ 
рига 

нйзкой  частотм  иискочестотна 
верига 

низкочастбтной  коррекции  вери¬ 
га  на  иискочестотна  корекция 
^  обмбтки  якоря  верига  на  котвена 
намотка 


~  обратной  связи  верига  на  обратна 
връзка 

обхбдная  обходна  верига 
однопроводная  еднопроводаа  ве¬ 
рига 

однофазная  еднофазна  верига 
опережакицая  изпреварваща  ве¬ 
рига 

~  основания  еж.  цепь  базь1 
основная  основна  верига 
параллельная  успоредна  [пара¬ 
лелна]  верига 

параметрйческая  параметрична 
верига 

пассйвная  пасивна  верига 
первйчная  първична  верига 
переда|бщая  предавателна  верига 
переключающая  превключваща 
верига 

~  переменного  тока  верига  на  про¬ 
менлив  ток 

~  перене  :а  верига  на  преноса 
~  питания  захранваща  верига 
поел  довательная  последовател¬ 
на  верига 

~  постоя ниого  тока  верига  ка  по¬ 
стоянен  ток 

~  потребителя  верига  на  консума¬ 
тора 

пусков  я  пускова  верига 
раб  чая  работна  верига 
радиолокацибннь1Х  станции  ве 
рига  радиолокационни  станции 
— ,  радиотелефбнная  радиотелефон 
на  верига 

разветвленная  разклонена  ве¬ 
рига 

развязьгвающая  развързваща  ве¬ 
рига 

~,  разомкнутая  отворена  [прекъс¬ 
ната]  верига 
реальная  реална  верига 
~  регулйрования  верига  за  регули¬ 
ране 

резонаненая  резонанена  верига 
~  с  распределенньши  параметрами 
верига  с  разпределени  параметри 
~  с  сосредотбченньши  параметрами 
верига  със  съсредоточени  параме¬ 
три 

связанная  свързана  верига 
<  сстки  верига  на  решетка 

симметрйрующая  си  метри  раща 
верига 


875 


симметрйчная  симетрична  ве¬ 
рига 

согласующая  съгласуваща  вери¬ 
га 

стабилизйрующая  стабилизира¬ 
ща  верига 

суммйрующая  сумираща  верига 
суперфантомная  суперфантомна 
верига 

~  телевизионних  станции  верига 
телевизионни  станции 
телеграфния  телеграфна  верига 
телефбнная  телефонна  верига 
Т-образная  Т-образна  верига 
~  тока  токова  верига 

токоведущая  тоководеща  верига 
трехфазная  трифазна  верига 
трехфазная  симметрйчная  три¬ 
фазна  симетрична  верига 
трехфазная  статйческая  трифаз¬ 
на  статична  верига 
~  управления  управляваща  вери¬ 
га,  верига  на  управление 
~  управления,  исполнйтельная 
изпълнителна  верига  на  управле¬ 
ние 

управляющая  управляваща  ве¬ 
рига 

уравнои  шивающая  уравновеся- 
ваща  верига 

фазовращ  ющая  дефазираща  ве¬ 
рига 

фазосдвигйющая  фазовъртяща 
верига 

фантбмная  еж.  цепь,  искусствен- 
ная 

~  формирования  ймпульсов  верига 
за  формиране  на  импулси 
четьфехпроводная  четирипро- 
водна  верига 

шестиф  зная  щестфазна  верига 
зквивал  нтная  еквивалентна  ве¬ 
рига 

~  зкранйрующей  сетки  верига  на 
екранираща  решетка 
злектрйческая  електрическа  ве¬ 
рига 

злектрознергетйческая  електро- 
енергетична  верига 
~  змйттера  емитерна  верига,  вери¬ 
га  на  емитер 

зталонная  еталонна  верига 
~  якоря  роторна  верига,  верига  на 
котвата 


_ цок 

церезйн  м  церезин  (природен  во* 

сък  ) 

цех  м  цех,  отдел,  отделение 
котельнмй  котелен  цех 
рембнтний  ремонтен  цех 
цикл  м  цикъл 

внутренний  вътрешен  цикъл 
~  вьшислйтельной  машини,  ра< 
ббчий  работен  цикъл  на  изчислил 
телна  машина 

гистерезисний  хистерезисен  ци- 
къл 

замкнутьш  затворен  цикъл 
~ ,  машйнний  машинен  цикъл 
обратний  обратен  цикъл 
~,  предельний  граничен  [пределен} 
цикъл 

предельний  неустойчивия  неус¬ 
тойчив  граничен  цикъл 
предельний  устойчив ин  устой- 
чив  граничен  цикъл 
прямбй  директен  цикъл 
рабочий  работен  цикъл 
рабочий  пблньгй  пълен  работен 
цикъл 

циклотрон  м  циклотрон 
циклофбн  м  циклофоп 
цилйндр  м  цилиндър 
~  Венельта  цилиндър  па  Венелт, 
Веиелтов  цилиндър 
~ ,  гиперболйческий  хиперболичен 
цилиндър 

кругльгй  кръгъл  цилиндър 
параболйческий  параболичен  ци* 
линдър 

цинк  м  хим,  цинк 
циркулярность  ж  циркулярност 

~  телесигнализ  ции  циркулярност 
на  телесигнализация 
циркулятор  м  циркулатор 

циркуляция  ж  циркулация;  циркули* 
ране 

~  вектора  циркулиране  [циркула*' 
ция]  на  вектор 

~  векторного  поля  циркулация  на 
векторно  поле 
цифра  ж  цифра 

арабская  арабска  цифра 
двойчная  двоична  цифра 
рймская  римска  цифра 
цифровой  цифров 
цбколь  м  цокъл 


ЧАС 
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I 


ч 

час  л*  наибольшей  нагрузки  час  на 
най-интензивен  трафик 
часовой  едночасов;  на  час 
частйца  ж  частица 

альфа  алфа-частица 
бета  бета-частица 
заряженная  заредена  частица 
ионизйрованная  йонизирана  ча¬ 
стица 

материал ьная  материална  ча¬ 
стица 

у—,  неионизйрованная  нейонизнра- 
на  частица 

резоаансная  резонанс  на  части¬ 

ца 

частное  с  частно 
частота  ж  честота 
~ ,  боковая  странична  честота 
,  вспомогательная  спомагателна 
честота 

~ ,  вьфожденная  изродена  честота 
високая  висока  честота 
гранйчная  гранична  честота 
,  гранйчная  зфектйвная  гранична 
•“•'ефективна  честота 

,  грунповая  групова  честота 
~  диапазона,  гранйчная  гранична 
~ честота  на  диапазон 

диапазона,  срсдняя  средна  чест¬ 
ата  на  диапазон 

.  дифференциальная  диференциал¬ 
ен  а  честота 

,  допустймая  допустима  честота 
з  дан  на  я  зададена  честота 
~ ,  за  да)  ща  я  задаваща  честота 
запаси;  я  резервна  честота 
~  задухания,  сббственная  собстве- 
честота  на  затихване 
~  звука,  несущая  носеща  звукова 
честота 

звуковия  звукова  честота 
звуковото  сопровождении  често- 
на  звуков  съпровод 
зеркальная  огледална  честота 
измерйтельная  измервателна  ме¬ 
стела 

^  изображения  честота  на  изобра¬ 
жение 

ммпульсов  честота  на  импулси 
инфразвуковбя  инфразпукова  че¬ 
стота 


~  кадров  честота  на  кадри,  честота 
на  кадрова  развивка 

—  канала  честота  на  канал 

~  качания  честота  на  люлеене 
,  квазирезонаненая  квазпрезонак* 
сна  честота 

~  кварца  честота  на  кварц 

колеб  ний  честота  на  трептения 
— ,  комбинацкбнная  комбииационна 
честота 

кбмплексная  комплексна  честота 
~ ,  контрбльная  контролна  честота 
критйческая  критична  честота 
маркерная  маркерна  честота 
мгновенная  моментна  честота 

—  мельканий  честота  на  пробляе* 
ване  [.мигане] 

— -  модуляции  модулационнн  често¬ 
та 

~ ,  надзвуковая  ултразвукова  че¬ 
стота 

^  ,  надтелефбннаи  надтелефон)),)  че¬ 
стота 

~  несущая  носеща  честота 
~ .  несущая  виртуальная  носеща 
виртуална  честота 
нйзкая  ниска  честота 
номинальная  номинална  честота 
~ ,  нормальная  нормална  честота 
опбрная  опорна  честота 
~,  основи  я  основна  честота 
~  переключения  честота  на  пре¬ 
включване 

~ ,  перем  н на я  промс влива  честота 
~  неременного  тбка  често; а  на  ;;ро- 
менлнв  ток 

^  периодйческой  функции  честота 
на  периодична  функция 
~  питания  честота  нп  захранване 
поббчная  странична  честота 
~  повторения  честота  на  повтаряне 
~  повторения  ймпульсов  чесггота 
на  повторение  на  импулси 
повьипенная  повишена  честота 
~  подкачки  честота  на  помпане 
— ,  лоднесущая  подносеща  честота 
иодтональная  подтонална  често¬ 
та 

~~  иолоей  пропускания  честота  на 
п  р  о пуск ат ел  н  а  л  ент а 
~  иолукадров  честота  на  нолукадрн 
,  пороговая  прагова  честота 
постоянная  постоянна  честота 
предельная  гранична  честота 
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о*,  прнведенная  приведена  честота 
~ ,  лромеж  точная  междинна  често¬ 
та 

,  промт  шленная  промишлена  че¬ 
стота 

пульсаций  честота  на  пулсации 
,  рабе  чая  работна  честота 
~ ,  разностная  честота,  получена 
от  разликата  на  други  честоти 
/— ,  резонансиая  резонанена  честота 
резонансиая  угловая  резонаис- 
на  ъглова  честота 
^  ,  речев  я  говорна  честота 
~  самопейтрализации  самонеутра- 
лизираща  честота 

^ ,  сверхвис  кая  свръхвисока  чес¬ 
тота 

~  сети  мрежова  честота 

,  симметрйчная  симетрична  често¬ 
та 

~ ,  синхрониз  рующая  синхронизи¬ 
раща  честота 

следования  честота  на  повтаряне 
(на  импулси ) 

~  см;  ш  полей  вж.  часгота  полу- 
кадров 

собствснная  собствена  чесгога 
собственних  колебаннх  честота 
на  собствен)?  колебания  (трепте¬ 
ния  ) 

~ ,  средния  средна  честота 
~  среза  честота  на  срязвано 

стандартная  стандартна  честота 
~  строк  вж.  частота  строчной  раз- 
вертки 

~  строчной  развертки  честота  на 
редова  развивка 
суммарная  сумарна  честота 
тактозая  тактова  честота 
«■**',  телефбнная  телефонна  честота 
тон;  и ь на я  тонална  честота 
угловая  ъглова  честота 
угловая  мгновенная  ъглова  миг¬ 
новена  честота 

ультрависокая  ултрависока  че¬ 
стота 

ультразвуковая  ултразвукова  че¬ 
стота 

ультранйзкая  ултраниска  че¬ 
стота 

~  усиления  честота  на  усилване 

фикейрованная  фиксирана  че¬ 
стота 


ЧАС 

—  фйльтра,  гранйчная  гранична 
честота  на  филтър 
цветовия  поднесущая  носеща 
честота  на  цветно  изображение 
циклотронная  циклотроннп  че¬ 
стота 

^ ,  зталонная  стандартна  [еталон* 
иа}  честота 
частотньж  честотен 
частотомер  м  честотомер.  измервател 
на  честота 

~ ,  вибраци  нньш  вибрационен  че- 
стотомер 

,  гетеродйнньж  хетеродииен  често' 
томер 

ймлульснмм  импулсен  честото 
мер 

интегрйрующнй  интегриращ  че* 
стотомер 

^ .  конденсаторньш  кондензаторен 
честотомер 

ламповий  лампов  честотомер 
мостово»  мостов  честотомер 
осциллографйческий  осцилогра 
фичен  честотомер 

—  поглощающего  типа  честотомер 
от  поглъщащ  тип 

~  ,  резона  ненмй  резонансен  често¬ 
томер 

резонанси Ь1Й  стрелочний  резо- 
нанссн  стрелкови  честотомер 
~  с  косвени Ь1М  возбуждением  често¬ 
томер  с  косвено  възбуждане 
~  с  непосредствен нь!м  возбуждением 
честотомер  с  непосредствено  въз¬ 
буждане 

~ .  стрелочний  стрелкови  честото¬ 
мер 

~ ,  цифров  й  цифров  честотомер 
злектронно-счетний  електронен 
честотомер  с  преброяване 
злектронний  електронен  често¬ 
томер 

злектронний  баланси ий  електро¬ 
нен  балансен  честотомер 
злектронний  конденсаторний 
електронен  кондензатореи  често¬ 
томер 

злектронний  цифровой  електро-' 
нен  цифров  честотомер 
частотопреобразователь  м  честото- 
преобразувател 
часть  ж  част 

анодная  анодна  част 
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дугогасящая  дъгогасяща  част 
катбдная  катодна  част 
~  ком  нд,  операцибнная  операци¬ 
онна  част  на  команди 
команди,  служебная  служебна  част 
на  команда 

конйческая  конус,  конусна  част 
(на  електроннолъчева  тръба) 

,  контактния  контактна  част,  кон¬ 
тактно  тяло 

логйческая  логическа  част 
мнймая  имагинерна  част 
подвйжная  поднижна  част 
^  тетрбда,  трибдная  триодна  част 
на  тетрод 

токоведущая  тоководеща  част 
трибда,  диодная  диодна  част  на 
триод 

ходов  я  ходова  част 
~  шкальг,  раббчая  работна  част  на 
скала 

часм  мн.  часовник 

главнме  електрически  часовник- 
майка 

камертбннме  камертонен  часов¬ 
ник 

кварцевме  кварцов  часовник 
пьезокварцевме  ниезокварцов 
часовник 

~  с  злектрйческим  заводом  електри¬ 
чески  часовник 

злектрйческие  вж.  часм  с  злек¬ 
трйческим  заводом 
чашечка  ж  чашка,  камбанка 
^  звонка  чашка  [камбанка |  на 
(електрически)  звънец 
чередование  с  редуване 

ймпульсов  редуване  на  импулси 
— '  фаз  редуване  [ред]  на  фази 
чересстрочннй  презредов 
чернйла  мн.  мастило 

изоляционнме  изолационно  ма¬ 
стило 

магнйтнме  магнитно  мастило 
четверка  ж  четворка 

скрученная  звездбй  звездна  че¬ 
творка 

четверть  ж  длинм  волни  четвърт 
вълна 

четкость  ж  четливост,  яснота,  точ¬ 
ност 

х-'  изображения  яснота  на  изобра¬ 
жение  [образ,  картина] 
кажущаяся  привидна  яснота 


~  телевизионното  изображения  яс¬ 
нота  на  телевизионно  изображе¬ 
ние 

четмрехпблюсник  м  четириполюсник 

актйвнмй  активен  четириполюс¬ 
ник 

вентйльньЕЙ  вентилен  четири¬ 
полюсник 

волновбднмй  вълноводен  чети¬ 
риполюсник 

~ ,  дифференцйрующий  диферен¬ 
циращ  четириполюсник 
~,  идеальнмй  идеален  четириполюс¬ 
ник 

квазилинейнмй  квазилинеен  че¬ 
тириполюсник 

корректйрующий  коригиращ  че¬ 
тириполюсник 

линейнмй  линеен  четириполюс¬ 
ник 

минимально-фазовмй  минимално 
фазов  четириполюсник 
~  мостовото  тйпа  четириполюсник 
от  мостов  тип 

нагруженимй  натоварен  четири¬ 
полюсник 

~ ,  неминимально-фазовмй  немини- 
мално-фазов  четириполюсник 

несимметрйчнмй  несиметричен 
четириполюсник 

обобщеннмй  обобщен  четирипо¬ 
люсник 

обратйммй  обратим  четириполюс¬ 
ник 

оконечнмй  краен  четириполюс¬ 
ник 

пассйвнмй  пасивен  четирипо¬ 
люсник 

перехбднмй  преходен  четирипо¬ 
люсник 

реактйвнмй  реактивен  четири¬ 
полюсник 

резонаненмй  резонансен  чети¬ 
риполюсник 

~  с  фикейрованнмм  искажением  че¬ 
тириполюсник  с  фиксирано  [опре¬ 
делено]  изкривяване 
~ ,  симметрйчнмй  симетричен  чети¬ 
риполюсник 

скрещеннмй  кръстосан  четири¬ 
полюсник 

смешаннмй  смесен  четириполюс¬ 
ник 
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соглас  ющий  съгласуващ  чети- 
риполюсник 

трансформйрующий  трансфор¬ 
миращ  четириполюсник 
фазосдвигающий  фазоизмсстващ 
четириполюсник 

шумящий  шумящ  четириполюс¬ 
ник 

чет ьфех полюси  и й  четириполюсен 

чехол  м  калъф 
числйтель  м  числител 
число  с  число;  брой,  количество 
алгебрайческое  алгебрично  число 
~  Бернулли  число  на  Бернули 
. — ■  Веберсво  Веберово  число 
волновое  вълново  число 
,  дробное  дробно  число 
~  измерсний  количество  измерва¬ 
ния 

~  квантовое  главное  квантово  глав¬ 
но  [първо}  число 
кислотное  киселинно  число 
~ ,  к  мплексное  комплексно  число 
~  Лудольфово  число  на  Лудолф 
~  массов^е  масово  число 

мнймое  имагинерно  число 
нату  льное  натурално  число 
~  Неперозо  Неперово  число 
~ ,  нечетное  нечетно  число 
~ ,  обратное  реципрочно  число 
~  Пи  число  Пи 

положйтельное  положително  чи¬ 
сло 

простое  просто  число 
^ ,  псевдослучайное  псевдослучай¬ 
но  число 

рациональное  рационално  число 
~  степенен  свободи  сигнала  брой 
на  степените  на  свобода  на  сигнал 
строк  брой  на  редове 
трансцендентное  траисцендент- 
но  число 
целое  цяло  число 
четное  четно  число 
чистота  ж  чистота 
~  оптйческого  спектра  чистота  на 
оптически  спектър 
~  цвета  чистота  на  цвят 
увствйтельность  ж  чувствителност 
абсолютная  абсолютна  чувстви¬ 
телност 

анодная  анодна  чувствителност 
баллистйческая  балистична  чув¬ 
ствителност 


~  глаза,  цветовая  цветна  чувстви¬ 
телност  на  окото 
динамйческая  динамична  чувст¬ 
вителност 

~ ,  динамйческая  пороговая  дина*' 
мична  прагова  чувствителност 
~  измерйтельного  механйзма  чувст* 
вителност  на  измервателен  меха¬ 
низъм 

~  к  напряжению  в  свободном  поле 

чувствителност  по  напрежение  в 
свободно  поле 

~  к  току  в  свободном  поле  чувстви¬ 
телност  по  ток  в  свободно  поле' 
квантовая  квантова  чувствител¬ 
ност 

магнйтная  магнитна  чувстви¬ 
телност 

монохроматйческая  монохрома- 
тична  чувствителност 
осевая  осова  [ аксиална ]  чувстви¬ 
телност 

отноейтельная  относителна  чув¬ 
ствителност 

пеленгационная  пеленгационна 
чувствителност 

~  передающей  телевизионной  ка¬ 
мери  чувствителност  на  предава¬ 
телна  телевизионна  камера 
~  по  мощности  чувствителност  по 
мощност 

~  по  напряжению  чувствителност 
по  напрежение 

~  по  отклонению  чувствителност 
по  отклонение 

~  по  току  чувствителност  по  тон 
~ ,  полная  пълна  чувствителност 
предельная  гранична  чувстви¬ 
телност 

~  прибора  чувствителност  на  уред- 
~  приемника  чувствителност  на 
приемник 

~  приемника,  номинальн&я  номи¬ 
нална  чувствителност  на  прием¬ 
ник 

~  приемника,  пороговая  прагова 
чувствителност  на  приехмник 

~  приемника,  предельная  гранична 
чувствителност  на  приемник 

~  реле  чувствителност  на  реле 
световая  светлочувствителност 

спектральная  спектрална  чув*' 
ствителност 
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статйческая  статична  чувстви¬ 
телност 

стрбчная  редова  чувствител¬ 
ност 

угловая  ъглова  {пеленгационна] 
чувствителност 

удельная  специфична  чувстви¬ 
телност 

~  злектрбнного  фотозлемента  чув¬ 
ствителност  на  електронен  фото- 
елемент 

чувствителни  ми  чувствителен 


Ш 

лнаг  м  стъпка 
~  вйнта  стъпка  на  нарез 
—  вран  мия  искателя  стъпка  на 
завъртане  на  избирам 
интегрйрования  стъпка  из  инте¬ 
гриране 

~  квантов  ния  стъпка  на  кваиту- 
ване 

~  квантовия  стъпка  на  квантуване 
~  коллектора  стъпка  на  колектор 
~  обмбтки  стъпка  на  намотка 
~  переадресации  стъпка  на  пре- 
адресация 

,  пблюсньж  полюсна  стъпка 
~  по  коллектору,  полюсний  по¬ 
люсна  стъпка  на  колектор 
~ ,  потенциальиий  потенциална 

стъпка 

~  программи  стъпка  на  програма 
~  пупиниз&ции  стъпка  па  пупини- 
зация 

~  разверткн  стъпка  на  развиване 
[развивка] 

~  регулйроваиия  стъпка  на  регу¬ 
лиране 

сетки  стъпка  на  решетка 
ш&йба  ж  шайба,  диск 

вьшрям!  гельная  изправителна 
шайба 

шар  м  сфера 

дизлектрйческий  дкелектриче- 
ска  сфера 
шассй  с  шаси 

шбдинг- генератор  м  ш един  г-гене¬ 
ратор 

зиединг- сигнал  у  шединг-сигнал 


шейка  ж  трубки  гърло  [шийка]  на 
тръба 

шеллак  м  шеллак 
шестерня  ж  зъбно  колело 
шина  ж  шина 

/V-,  алюм  ниевая  алуминиева  шина 
жесткая  твърда  шина 
заземляющая  заземяваща  шина, 
шина  за  заземяване 
медная  медна  шина 
~ ,  многополбеная  пакетна  шина 
~ ,  однополбепая  плбекая  единична 
плоска  шина 

передакнцая  предавателна  шина 
~ ,  плбекая  плоска  шина 

распределйтельная  разпредели¬ 
телна  шина 

,  сббрная  събирателна  шина 
стальиая  стоманена  шина 
ц! ирина  ж  ширина 
— -  диаграммм  направлениости  шири¬ 
на  на  диаграма  на  насоченост 
~  дорожки  ширина  на  писта 
~  запрещенной  зони  ширина  на 
забранена  [непроиускаща  зона] 

~  зони  пеленгосания  ширина  на 
зона  на  пелешувапе 
~  ймпульса  ширина  на  импулс 
канала  ширина  на  канал 
~  перехбда  ширина  на  преход 
~  полоси  ширина  на  лента 
~  полоси  пропускания  ширина  на 
пропускателна  лента 
~  по  лос  I  чаетбт  ширина  на  че¬ 
стотна  лента 
~  пучка  ширина  на  сноп 
~  спектра  ширина  на  спектър 
~  спектра  сигнала  ширина  на  спек¬ 
търа  на  сигнал 
~  строкй  ширина  на  ред 
~  щели  ширина  на  процеп 
~  екрана  ширина  на  екран 
широкополбстность  ж  широколент- 
иост 

схеми  широколентност  на  схема 
широкополбений  широколентов 
шифр  м  шифър 
шифратор  м  шифратор 

групповбго  кода  шифратор  за 
групов  КОД 

объектного  кода  шифратор  за 
обектен  код 

~  передающего  устройства  шифра¬ 
тор  на  предаващо  устройство 
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щифоование  с  шифроване 
шкала  ж  скала 

баоабанная  бапабанна  скала 
безнучевая  скала  без  нула 
веоньеоная  Вернерова  скала 

—  вращающаяся  въотяща  се  скала 
*— •  времени  скала  за  впеме 

вспомогатечьная  помощна  скала 
гоадуйоованная  вж.  шкала,  ка- 
либобванлая 

грубото  отсчета  скала  за  грубо 
отчитане 

~  дйсковая  дискова  скала 

инднкаторная  индикаторна  ска¬ 
ла 

,  калибрбваннля  калибрована 
скала 

,  квадоатйчная  квлдратична  скала 
комбянйрованная  комбинирана 
скала 

~ круговая  кръгова  скала 
~ ,  линейная  линейна  скала 

,  логарифмйческая  логаритмична 
ск  ал  а 

— ,  логйческая  логическа  скала 
— ■  настобйки  скала  за  паст пой ка 
нелинейная  нолинейна  скала 
неоавномерная  неравномерна 
скала 

^  освещсн пости  осветителна  скала 
,  подвйжная  подвижна  скала 
поозоачная  прозрачна  скала 
равномеоная  равномерна  скала 
растянутая  разтегната  скала 
светяшаяся  светеща  скала 
^ ,  спир  льная  спирална  скала 
■  твеодости  скала  на  твърдост 
тбчного  отсчета  скала  за  <Ьино 
отчитане 

~  цветов  скала  на  цветове 
~  чаетбт  скала  на  честоти 
~  шкаф  м  шкаф,  шпанк 
*— •  напбльной  установки  шкаф  за 
уредба,  които  се  поставя  паправо 
върху  пода 

—  настеннмй  стенен  шкаф 
растедечйтечьнъ1ч  разпредели¬ 
телен  шкаф,  комплектно  разпреде¬ 
лително  устройство 

дакаф-злектоохочодйльник  м  елек- 
трохладилен  шкаф 
шлбйф  м  шлайф 
шнур  м  шнур 
^ ,  гмбкий  гъвкав  шнур 


_ ШТР 

кооссирбвочньш  репартитореи 
шнур 

микоотелефбнний  микротелефо- 
нен  шнур 

поисоед инйтельнь|й  присъеди¬ 
няващ  [свързващ!  шнур 
телефбннь|й  отд  льнмй  телефо¬ 
нен  шнур,  монокорд 
~ ,  удчиняющий  удължаващ  [удъл* 
жителен]  шнур 

зчектр  (ческий  електрически 
шнур 

шнур- контакт  м  шну ров  контакт 
шнупование  с  поовървяпе 
~  разояда  тлф.  иропървяне  на 
разряд 
шоз  м  шев 

сваонбй  завапъчеп  шеи 
шотт-зФ^ект  м  Шот-ефект 
шоот-зффект  м  Шротов-ефект,  дро- 
бов  ефект 

штанга  ж  лост,  щанга  (дълъг  мета * 
леи  поът ) 

~,  измерйтельная  измервателна 
щанга 

изолйпующая  изолираща  [изо¬ 
лационна!  щанга 

~ ,  опеоатйвная  командна  щанга 
штехкео  м  щекер;  щепсел 
штепсечъ  м  щепсел 
~ ,  вьимвнбй  повиквателен  щепсел 
двухпооводнбй  двупроводен 
[двужилен!  щепсел 
~ ,  однопблюснмй  еднополгосен  щеп¬ 
сел 

~ ,  однопооводнбй  едпопроводен 

[едножилен]  щепсел 
опобенмй  запитвателен  щепсел 
~ ,  рея  .  довий  гумен  щепсел 

,  тоехпроводнбй  трипроводен [три- 
жилен!  щепсел 
штифт  м  тцифт 

контактнмй  контактен  щифт 
~ ,  напоавчяющий  водещ  щифт 
~  отчипачия  противозалепващ 
щифт  (нп  пеле) 

~,  подстрбечнмй  щифт  за  донастроЙ- 
ка 

езязи  съединителен  щифт 
~ ,  соединйтельньхй  вж.  штифт  свй« 
зи 

штрих  м  щрих,  черта,  резка 

двойиой  двоен  щрих,  двойна  чер* 
га 


ШТЬ1 _ 

дополнйтельньш  допълнителен 
щрих,  допълнителна  черта 
запаздьтающий  закъснителен 
щрих,  закъснителна  черта 
одинбчньш  единичен  щрих,  еди¬ 
нична  черта 

опережающий  изпреварващ 

щрих,  изпреварваща  черта 
основной  основен  щрих,  основна 
черта 

штьфек  м  краче,  щифт,  контактен 
щифт 

~  л  мп ь!  краче  на  лампа 

напраЕЛяющий  направляващо 
краче,  направляващ  щифт 
~  цбколя  краче  на  цокъл,  цокълен 
щифт 

^  штепсельного  разъема  щепселен 
контактен  щифт 
ШТЬ1РЬ  м  шип,  щифт 
~ ,  настрбечньтй  щифт  за  настройка 
~  с  дизлектрйческой  оболочкой 
щифт  с  диелектрична  обвивка 
согласующий  съгласуващ  щифт 
штепсельний  щепселен  щифт 
шум  М  шум  (еж.  С7?Щ0  шуми) 
аддитивньтй  адитивеп  шум 
антенньш  антенен  шум 
атмосферния  атмосферен  шум 
белий  бял  шум 
виоеймий  впосим  шум 
внутренний  вътрешен  шум 
,  внутриламповнй  собствен  шум 
на  електронна  лампа 
~  вторйчной  змйссией  шум  на  вто¬ 
рична  емисия 
входнбй  входен  шум 
~ ,  галактйческий  гал античен  шум 
гауссовский  Гаусов  шум 
***,  генерационно-рекомбинаци онний 
генерационно-рекомбинационен 
шум 

граммофонной  игли  шум  на  гра¬ 
мофонна  плоча 

диффузибнньш  дифузионен  шум 
^  дробовбго  зффекта  шум  на  дро- 
бов  ефект 

избьгточний  излишен  шум,  пре¬ 
комерен  шум 

ймпульсний  импулсен  шум 
индуцйрованний  индуктиран 
[индуциран]  шум 
информационни#  информацио¬ 
нен  шум 
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~ ,  кавитацибнний  кавитационен 

шум 

~  квантования  шум  на  квантоване 
квантов и й  квантов  шум 
коммутационний  комутационен 
шум 

— ,  контактний  контактен  шумг 
шум  вследствие  лош  контакт 
~  контура  шум  на  кръг,  шум  на 
верига 

коррелйрованньш  корелиран 
шум 

— ,  космйческий  космически  шум 
/^,  ламповий  лампов  шум 

линейнмй  шум  на  (електриче¬ 
ска)  линия 

мерцания  шум  па  трепкане 
~  микрофбнного  зффекта  шум  от 
мнкрофонен  ефект 
микрофонний  мнкрофонен  шум 
модуляцибнний  модул ациокен 

шум 

мультиплмкатйвний  мултипли^ 
кативеп  шум 

~  на  вхбде  шум  па  входа 

наведен  ний  индуктиран  ]вне* 

сей]  шум 

~  насьицения  шум  на  насищане 
некогерентньж  некохерентев 
шум 

низкочаст  тний  нискочестотев 
шум 

нормальний  нормален  шум 
~  от  иетбчников  питания  шум  от 
източници  на  захранване 
~  от  пульсаций  шум  от  пулсации 
[пулсирания ] 

~  прибора,  собствени ь1Й  собствен 

шум  на  уред 

~  ейльного  тока  шум,  индуктиран 
от  силен  ток 

собствен  ний  собствен  шум 
~  сопротивления  шум  на  съпроти¬ 
вление 

~,  телеграфнъш  телеграфен  [ин¬ 
дуктиран]  шум 
тепловбй  термичен  шум 
термйческий  вж.  шум,  тепловбй 
~  транзистора  шум  при  транзистор 
~  транзистора,  дробовбй  дробов 
шум  при  транзистор 
~  транзистора,  тепловбй  топлине» 
шум  при  транзистор 
~  усилйтеля  шум  на  усилвател 
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~  усилйтеля,  собственньж  собствен 
шум  на  усилвател 
флуктуационньш  флуктуацио- 
нен  шум 

алектрйческий  електрически  шум 
—  алектронной  лампи  шум  на  елек¬ 
тронна  лампа,  електронен  шум 
алектронний  електронен  шум 
шум-фактор  м  шум-фактор 
шумовой  шумов 

шумоглушйтель  м  шумозаглушител 
шумомер  м  шумомер 
шумопеленгатор  м  шумопеленгатор 
шумопеленгация  ж  шумопеленгация 
шумфактор  м  шумов  фактор,  кое¬ 
фициент  на  шума 
ш^ми  м  мн.  шумове 

рекомбинации  шумове  на  реком- 
бинация  (при  транзистор ) 

~ ,  случайиме  случайни  шумове 
~  токораспределения  шумове  на 
токоразп редели пето  (при  транзи¬ 
стор) 

шунт  м  шунт 

~ ,  внутренний  вътрешсч!  шунг 
индукт  вний  индуктивен  шунт 
— ,  калиброванний  калибриран 
шунт 

~,  магнйтнь|й  магнитен  шунт 
~ .  многопредельньш  многопреде- 
лен  [многограничен]  шунт 
наружньш  външен  шунт 
резонансньш  резоиансен  шунт 
универсальньш  универсален 
шунт 

шунтйрование  с  шунтиранс 
шунтировать  шунтирам 
шунтйрующий  шунтиращ  {паралел¬ 
но  отклоняващ!  електрически  ток 


щ 

щека  ж  щека,  челюст,  рамо 

щелчкй  м  мн .  шум  от  преходни  про¬ 
цеси 

щель  ж  процеп,  пролука 

~  для  измерений  вж.  щель,  изме- 
рйтельная 

для  оптйческой  звукозаписи  про¬ 
цеп  за  оптичен  звукозапис 


_ _ ЩУП 

измерйтельная  измервателен 
процеп 

полуволиовая  полувълнов  про¬ 
цеп 

щетка  ж  четка 

~  контактного  кольца  четка  на  кон¬ 
тактен  пръстен 

щеткодержатель  м  четкодържател 
щит  м.  табло;  щит,  предпазна  пре¬ 
града 

~,  агрегатнмй  агрегатно  табло 
групповой  групово  табло 
двойной  распределйтельний  двой¬ 
но  разпределително  табло 
~,  диспетчерский  командно  табло 
на  диспечер 

командньгй  командно  табло 
коммутационнмй  разпредели¬ 
телно  табло 

контрол ьнь|й  контролно  табло 
местнмй  местно  табло 
~  переключения  превключвателно 
[разпределително]  табло,  разпре¬ 
делител 

~  переключения,  главньш  главен 

разпределител,  главно  разпреде¬ 
лително  табло 

~  переключения,  промежуточнмй 

междинен  разпределител,  междин¬ 
но  разпределително  табло 
~ ,  ра с предел йтель ний  разпредели¬ 
телно  табло,  комплексно  разпре¬ 
делително  устройство 

~,  регулйрующий  регулиращ  пулт 

~  с  вмдвижнмми  бл  ками,  распре- 
делйтельнь|й  разпределително  та¬ 
бло  с  подвижни  блокове 

~  с  коридбром  обслуживания,  рас- 
пределйтельнмй  разпределително 
табло  с  коридор  за  обслужвана 

~  с  мнемонйческой  схемой,  рас¬ 
пре  дел  йтель  нмй  разпределително 
табло  с  мнемонична  схема 

сигнальнмй  сигнално  табло 

~  со  светя  щейся  схемой  разпреде¬ 
лително  табло  със  светеща  схема 

управления  командно  табло 
цеховой  цехово  табло 

алектросиловой  електросилово 
табло 

щуп  м  сонда,  луфтомер,  хлабиномер 
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3 

•вольвента  ж  еволвента 
•аолюта  ж  еволюта 
•вристичесхий  евркстичен 
•йдофор  м  ейдсфор 
еквивалент  м  еквивалент 

антенни  антенен  еквивалент 
«•^аатухания  местното  зффскта  ек¬ 
вивалент  на  затихване  на  местен 
ефект 

**  затухаиия  еквивалент  на  затих¬ 
ване 

аатухания  разборчивости  екви¬ 
валент  на  затихване  на  разбирае¬ 
мост 

тепловой  топлинен  )термичен] 
еквивалент 

зкономический  икономически 
еквивалент 

електрохимический  електрохи- 
мически  еквивалент 
~  зффективиой  передачи  еквива¬ 
лент  на  ефективно  предаване 
еквивалентности  ж  еквивалентност 
■**  лар  еквивалентност  на  чифтове 
I  двойки] 

•кономичность  ж  икономичност 
-V  катода  икономичност  на  катод 
т*  привода  икономичност  на  за¬ 
движване 
•кран  м  екран 

**,  акустмческий  акустичен  екран 
«V,  алюминированньш  алуминизи- 
ран  екран 

«■*,  двухелойний  двуслоен  екран 
-*»,  звукопоглощающим  звукопоглъ¬ 
щащ  екран 

искровои  искров  екран 
ламповий  екран  на  лампа,  лам- 
пов  екран 

•м,  люминесцентньш  луминесцен¬ 
тен  екран 

люминесцйрующий  лумннесци- 
ращ  екран 

магннтний  магнитен  екран 
•*> ,  металлизированний  мьтализи- 
ран  екран 

м,  металл ический  метален  екран 
многослойний  многослоен  екран 
многоячеиковьш  многоклегьчен 
екран 

м,  мозайчньзй  мозаичен  екран 


~  осциллографа  екран  па  осцило¬ 
граф 

отражанлций  отразяваш,  екран 
ллоский  плосък  екран 
~,  поглощающий  поглъщащ  екран 
прием нь!й  приемен  екран 
лроекционний  проекционек  ек¬ 
ран,  проекцнонно  платно 
прозрачньш  прозрачен  екран 
радиолокационний  радиолока- 
ционен  екран 

~ ,  рентгеновский  рентгенов  екран 
~  с  темньш  изображением  екран  с 
тъмно  изображение 
телевизионни»)  телевизионен  ек¬ 
ран 

тепловой  топлинен  екран 
трехцьетнь1Й  трицветен  екран 
флюоресцирующнй  флуоресци¬ 
ращ  екран 

^ ,  цветной  цветен  екран 
~ ,  цильндрический  цилиндричен 
екран 

~  електронно  -лучевой  трубкн  екран 
на  електроннолъчева  тръба 
електролит  нит  ний  електромаг¬ 
нитен  екран 

— ,  злектростатйческий  електроста¬ 
тичен  екран 

зкранирськнг.е  с  екраниране 

магнитисе  магнитно  екраш-.роне 
вкракирвьанньш  екраниран 
зкранировка  ою  еж.  зкраийрованме 
зкранироьать  екранирам 
зкетрон  м  екеглрон 
експандер  м  експаидер,  разши рител 
зкеплуатация  ж  експлоатация 
зкенлуат ироват ь  експлоатирам,  из¬ 
ползувам 

експозиция  т  експозиция 
зкепонента  ж  експонента 
зкетраволирование  с  еж.  зкеграпо* 
ляция 

зкетрагюллция  ж  екстраполация, 
екстраполпрапе 

лиьеиная  линейна  екстрапола¬ 
ция 

зкетраток  м  екстраток,  токове  яе 
Фуко 

зкетремаль  ж  екстремал 
акстремум  м  скстремум 

абсодютньш  абсолютен  екстра- 
мум 

локальньш  локален  екстремук» 
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ЗЛЕ 


собственний  собствен  екстремум 
собствени ь[й  относйтельний  соб¬ 
ствен  относителен  екстремум 
услови Ь1Й  условен  екстремум 
влегаз  м  елегаз  (електроизолационен 
газ) 

електрет  м  електрет 
влектризация  ж  електризация,  на- 
електризиране 

газа  наелектризиране  [йонизи¬ 
ране]  на  газ 

влектрик  м  електротехник 
електрификация  ж  електрификация; 

електрифициране 
влектрйчество  с  електричество 

атмосферное  атмосферно  елек¬ 
тричество 

отрицательное  отрицателно  елек¬ 
тричество 

положйтельное  положително 
електричество 

електроакустика  ж  електроакустика 
електроакустйческий  електроакусти- 
чен 

електроаппарат  м  електрически  апа¬ 
рат,  електроапарат 
електровоз  м  електрически  локомо¬ 
тив,  електролокомотив 
/■*',  аккумуляторньш  акумулаторен 
локомотив 

контакти Ь1Й  контактен  електро¬ 
локомотив 

промишлени Ь1Й  промишлен  [за¬ 
водски]  електрически  локомотив 
електробойлер  м  електрически  бой¬ 
лер 

електрованна  ж  електрически  за¬ 
грявана  вана;  електрическа  пещ 
тйгельная  електрическа  тигелна 
ванна  пещ;  електрическа  тигелна 
солна  вана 
електрод  м  електрод 

водорода ьнс  водороден  електрод 
возбуждающий  възбуждащ  елек¬ 
трод 

вспомогательньш  помощен  елек¬ 
трод 

входной  входен  електрод 
~  високото  потенциала  електрод 
с  висок  потенциал 
***,  виходной  изходен  електрод 
главний  главен  електрод 
гол  ми  гол  електрод 
графйтовий  графитен  електрод 
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дел  тельнмй  делителен  електрод 
~  дуговой  печи  електрод  на  дъго¬ 
ва  пещ 

~,  зажигающий  запалващ  електрод 
~,  заземляющий  заземяващ  елек¬ 
трод,  заземителеи  електрод 
~,  замедляющий  забавящ  електрод 
зондйрующий  сондиращ  електрод 
~,  игольчатий  игловиден  [иглен] 
електрод 

измерйтельний  измервателен 
електрод 

ионизйрующий  йонизиращ  елек¬ 
трод 

легкообмазанний  електрод  с 
много  тънка  замазка 
металлйческий  метален  електрод 
обмазанний  облечен  [покрит,  об- 
мазан]  електрод 
отклоня ющ и й  отклоняващ  елек¬ 
трод 

охрани  ми  защитен  електрод 
погружаемий  потопяем  електрод 
поджигающий  подпалващ  елек¬ 
трод 

лодовий  подов  електрод 
покрит  и  й  обвит  [покрит]  елек¬ 
трод 

полеускоряющий  полеускоря- 
ващ  електрод 

пр  волочньш  жичен  електрод 
пусковой  пусков  електрод 
радиальний  радиален  електрод 
роликовьж  ролков  електрод 
сварочний  заваръчен  електрод 
сигнальний  сигнален  електрод 
толстообмазанний  електрод  с 
дебела  замазка 

тонкообмазаннмй  електрод  с 
тънка  замазка 

трубчатьш  тръбен  [кух]  електрод 
управляющий  управляващ  елек¬ 
трод 

ускоряющий  ускоряващ  елек¬ 
трод 

фокуейрующий  фокусиращ  елек¬ 
трод 

акранйрующий  екраниращ  елек¬ 
трод 

електродвйгатель  м  електродвигател 

асинхронни»  компенейрованни 

компенсиран  асинхронен  електро¬ 
двигател 


ЗЛЕ _ 

аспнхронньш  синхрониз  рован- 

нмй  синхронизиран  асинхронен 
електродвигател 

взрмвобезопасньш  взривобезопа¬ 
сен  електродвигател 
глубокоп  зньш  електродвига¬ 
тел  с  дълбоки  канали 
~  двойното  питания  електродвига¬ 
тел  с  двойно  захранване 
закр  гь1Й  затворен  (закрит] 
електродвигател 

закрь!ть1Й,  обдуваемьш  затворен 
обдухван  електродвигател 
защищенньж  защитен  електро¬ 
двигател 

каси  дньж  каскаден  електро¬ 
двигател 

коллекторньж  колекторен  елек¬ 
тродвигател 

компаундньж  компаупден  елек¬ 
тродвигател,  електродвигател  със 
смесено  възбуждане 
компенсйрованньж  компенсиран 
ел  ект  р  о  дв  и  г  ател 

многоскоростной  многоскоростен 
електродвигател 

многофазньш  многофазен  елек¬ 
тродвигател 

многофазни  сериесний  кол¬ 
лекторньж  многофазен  сериен 
колекторен  електродвигател 
многофазньш  шунтовой  кол- 
л  к торни й  многофазен  шунтов 
колекторен  електродвигател 
неявнополюсннй  пеивнополю- 
сен  електродвигател 
однофазний  еднофазен  елек¬ 
тродвигател 

однофазньж  последовательний 

еднофазен  последователен  елек¬ 
тродвигател 

однофазний  реактивни»  конден- 
саторннй  реактивен  еднофазен 
кондензатореп  електродвигател 
первйчннй  първичен  електро¬ 
двигател 

~  леременного  тока  електродвига¬ 
тел  за  променлив  ток 
~  постоянното  тока  електродвига¬ 
тел  с  постоянен  ток 
реактйвний  реактивен  електро¬ 
двигател 

репульсибнннй  репулсионен 
електродвигател 
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самовентйлируемий  двигател  със 
самовентилиране 

самокомпенсйрованний  самоком- 
пенсираи  електродвигател 
~  с  возратно-поступательннм  дви- 
жением  електродвигател  с  въз¬ 
вратно-постъпателно  движение 
~  с  двойной  белйчьей  клеткой  елек¬ 
тродвигател  с  двойна  кафезна  на¬ 
мотка 

~  с  жесткой  характерйстикой  елек¬ 
тродвигател  с  твърда  [шунтова] 
характеристика 

синхронний  синхронен  електро¬ 
двигател 

~  с  короткозамкнутой  компенсаци- 
онной  обмоткой  електродвигател 
с  късо  съединена  компенсационна 
намотка 

~  с  короткозамкнутмм  ротором  къ¬ 
со  съединен  асинхронен  електродви¬ 
гател,  асинхронен  двигател  с  ро¬ 
тор  накъсо 

~  с  мягкой  характерйстикой  елек¬ 
тродвигател  с  мека  ( серийна )  ха¬ 
рактеристика 

с  одиночной  белйчьей  клеткой 

електродвигател  с  единична  ка¬ 
фезна  намотка 

~  со  смешанной  характерйстикой 

електродвигател  със  смесена  [с 
компаундна]  характеристика 
~  с  регулйруемой  скоростью  вра- 
щения  електродвигател  с  регули¬ 
руема  скорост  на  въртене 
~  с  самовозбуждением  електродви¬ 
гател  със  самовъзбуждане 
~  с  фазньш  ротором  електродвига¬ 
тел  с  фазен  ротор 

~,  трехфазньж  трифазен  електро¬ 
двигател 

универс  льньш  универсален  елек¬ 
тродвигател 

явнополюсньш  явнополюсен  елек¬ 
тродвигател 

9лектродинамика  ж  електродинамика 
злектродинамометр  м  електродина- 
мометър 

злектрододержатель  м  електрододър- 
жач,  електродна  ръкохватка 

злектродуговой  електродъгов 

злектродуховка  ж  електрическа  фур¬ 
на  (от  готварска  печка ) 
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ЗЛЕ 


алектроемкость  ж  електропоглъгцае- 
мост,  електрокападитет 
влектроинкубатор  м  електрически 
инкубатор 

влектроинтегратор  м  електроинте- 
гратор 

алектрокамин  м  електрическа  ка¬ 
мина,  електрическа  лъчиста  печка 
електрокар  м  електрокар 
алектрокардиограмма  ж  електрокар- 
диограма 

влектрокардиограф  м  електрокар- 
диограф 

електрокардиография  ж  елек  тро- 

кардиография 
влектрокартон  м  пресшпан 
електрокастрюля  ж  електрическа 
тенджера 

електрокерамика  ж  електроксрамика, 
електротехническа  керамика 
влектрокорунд  м  електрокорунд 
влектрокотел  м  електрически  котел 
водогр  йнь!й  електрически  ко¬ 
тел  за  топла  вода  (електрически 
бойлер) 

влектролиз  м  електролиза 
електролйт  м  електролит 
електролкшинесцснция  ж  електро- 
луминесценция 

електромагнит  м  електромагнит 
блокйрующий  блокиращ  елек¬ 
тромагнит 

вращательний  въртящ  електро¬ 
магнит 

запйемвающий  записващ  елек¬ 
тромагнит 

запомни  ющий  запомнящ  елек¬ 
тромагнит 

крановьш  кранов  електромаг¬ 
нит 

печатающий  печатащ  електро¬ 
магнит 

~  расцепления  електромагнит  на 
разцепване 

регистрйрующий  регистриращ 
електромагнит 

акранйрованний  екраниран  елек¬ 
тромагнит 

влектрометр  м  електрометър 

*■»',  абсолютни»  абсолютен  електро¬ 
метър 

вибрационний  вибрационен 
електрометър 


капиллярнии  капилярен  елек. 
трометър 

квадранти Ь1Й  квадрантен  елек¬ 
трометър 

ламповий  лампов  електрометър 
ламповий  дннам  ческий  лампов 
динамичен  електрометър 
у-*,  ламповий  многокаскадний  лам¬ 
пов  многостъпален  електрометър 
ламповий  однокаскадньш  лампов 
едностъпален  електрометър 
многокамерний  многокамерен 
електрометър 

струнний  струнен  [жичен]  елек¬ 
трометър 

електромотор  м  електродвигател, 
електромотор 
електрон  м  електрон 

валентньш  валентен  електрон 
~  внешней  оболочки  електрон  от 
външна  обвивка 

~  внутренней  оболочки  електрон 
от  вътрешна  обвивка 
вторичния  вторичен  електрон 
горячий  горещ  електрон 
граничний  граничен  електрон 
начинающий  начален  електрон 
нулевой  нулев  електрон 
первичний  първичен  електрон 
полусвободний  полусвободен 
електрон 

~  проводймости  електрон  на  про¬ 
водимост 

свободний  свободен  електрон 
св язанний  свързан  електрон 
уединени ий  самотен  електрон 
електрон-волът  м  електрон-волт 
9лектронагрев  м  електрическо  за¬ 
гряване;  електрическо  отопление 
високочастотний  високочестот¬ 
но  загряване 

~  индукцией  индукционно  загря¬ 
ване 

косвенний  индиректно  електро- 
загряване 

^  метод  ом  сопротивления  електро- 
съпротивително  загряване 
електронагреватель  м  електронагре- 
вател,  електронагревателно  тяло, 
електронагревателно  устройство 
длектронасос  м  електрическа  помпа 
електроника  ж  електроника 

информационная  информацион¬ 
на  електроника 


ЗЛЕ. 
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квйнтовая  квантова  електроника 
медицинския  медицинска  елек¬ 
троника 

молекулярния  молекулярна  елек¬ 
троника 

проммшленная  промишлена  елек¬ 
троника 

технйческая  техническа  [при¬ 

ложна]  електроника 
физйческая  физическа  елек¬ 

троника 

•лектронно-лучевбй  електроннолъчев 
апектронно-оптйческий  електронно- 
оптичен 

злектронний  електронен 
алектронограмма  ж  електронограма 
електронограф  м  електронограф 
електрообогрев  м  електрическо  за¬ 
гряване  [затопляне] 
алектрооборудование  с  електрооб¬ 
завеждане;  електросъоръжения, 
електрически  съоръжения 
влектроосвещение  с  електрическо  ос¬ 
ветление 

алектропайка  ж  електрическо  споя¬ 
ване  [запояване] 

алектропаяльник  м  електрически 
поялник 

алектропередача  ж  електропренася- 
не,  електропредаване 
алектропечь  ж  електрическа  пещ,, 
електропещ 

барабанния  барабанна  електри¬ 
ческа  пещ 

бессердечниковая  индукцибн- 
ная  индукционна  електрическа 
пещ  без  стоманена  сърцевина 
вакуумния  дуговая  вакуумна 
електродъгова  пещ 
вакуумая  индукционния  вакуум¬ 
на  индукционна  електропещ 
восстанов!  гельная  редукционна 
електропещ 

вмсокочаст  тная  индукционная 

високочестотна  индукционна  елек¬ 
тропещ 

вьюокош  хтная  висока  електро¬ 
пещ,  електрически  загрявана  ви¬ 
сока  пещ 

для  закалки  металла  електриче¬ 
ска  калилна  пещ,  електрическа 
пещ  за  закаляване  на  метал 
для  пайки  електрическа  [ванна] 
пещ  за  спояване 


дуговая  електродъгова  пещ 
закалочная  електрическа  пещ 
за  закаляване 

индукционния  индукционна  елек¬ 
тропещ 

^ ,  индукционная  плавйльная  ин¬ 
дукционна  електропещ  за  топене 
камерная  електрическа  камерна 
пещ 

канальная  канална  пещ 
карусельная  каруселна  електри¬ 
ческа  пещ 

колпаковая  камбанна  електри¬ 
ческа  пещ 

конвейерная  конвейерна  елек¬ 
трическа  пещ 

конвекционная  конвекционна 
електрическа  пещ 

~  к  свенного  нагрева  електриче¬ 
ска  пещ  с  индиректно  загряване 
лабораторния  лабораторна  елек¬ 
трическа  пещ 

методическия  методична  елек¬ 
трическа  пещ 

м  фельная  муфелпа  електриче¬ 
ска  пещ 

~  непрермвного  действия  електри¬ 
ческа  пещ  с  непрекъснато  дейст¬ 
вие 

~  периодйческого  действия  елек¬ 
трическа  пещ  с  периодично  дейст¬ 
вие 

~  плавйльная  ванная  ванна  елек¬ 
тропещ  за  топене 

~  прямбго  действия  електрическа 
пещ  с  директно  загряване,  директ¬ 
но  загрявана  електрическа  пещ 

~  с  вь]движнь1м  подом  електриче- 
ска  пещ  с  изваждащ  се  под 

~  с  завйсимой  дугбй,  дуговая  елек- 
тродъгово-съпротивителна  пещ 

~  со  стальн  1м  сердечником,  ин- 
дукционная  индукционна  електро¬ 
пещ  със  стоманена  сърцевина 

~ ■  сопротивления  съпротивителна 
електрическа  пещ 

~  с  подъемньш  подом  електрическа 
пещ  с  повдигащ  се  под 

~  с  шагающим  подом  електрическа 
пещ  с  крачещ  под 

термйческая  електрическа  пещ 
за  термообработване 
тйгельная  тигелна  електропещ 
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шахтная  шахтна  електрическа 
пещ 

алектропечь-ванна  ж  електрическа 
ванна  пещ 

електропитание  с  електрозахран¬ 
ване 

електроплита  ж  електрическа  гот¬ 
варска  [кухненска]  печка 
алектроплйтка  ж  електрически  кот¬ 
лон,  електронагревателна  плоча 
алектропоезд  м  електрически  влак 
алектропрессшпан  м  преешпан 
алектроприемник  м  консуматор  на 
електрическа  енергия 
електропровод  м  електропровод 
електропроводна  ж  електропровод¬ 
на  инсталация 

електропроводимо сть  ж  електропро¬ 
водимост 

ионная  йонна  електропроводи¬ 
мост 

катафоретйческая  вж.  злектро- 
провод  мость,  мол ионная 
мол ионная  молионна  електро¬ 
проводимост 

объемная  обемна  електропрово¬ 
димост 

~  полупроводников,  д  рочная  по¬ 
лупроводникова  дупчеста  електро¬ 
проводимост 

полупроводников,  злектронная 

полупроводникова  електронна 
електропроводимост 
~ ,  удельная  специфична  електро¬ 

проводимост 

злектролитйческая  вж.  злектро- 
проводймость,  ионная 
^ ,  злектронная  електронна  елек¬ 
тропроводимост 

9лектрофоретйческая  вж.  злек- 
тропроводимость,  молионная 
влектропройгрь1ватель  м  електриче¬ 
ски  грамофон 

алектрорезка  ж  рязане  с  електри¬ 
чески  ток 

дуговая  електродъгово  рязане 
•лектросварка  ж  електрическо  зава¬ 
ряване,  електрозаварка 
автомат  щеская  дуговая  авто¬ 
матично  електродъгово  заваряване 
аргонодуговая  електродъгово  за¬ 
варяване  в  аргонова  среда 

контактния  контактно  [съпроти¬ 
вително]  електрозаваряване 


_ ЗЛЕ 

рбликовая  ролково  [шевно]  елек- 
трозаваряване 

стмковая  челно  контактно  зава* 

рнвапе 

- .  гочечная  точково  електрозава- 
ряване 

— ,  злектродуговая  електродъгово 

заваряване 

злектросварщик  м  електрозаварчик 
злектросеть  ж  електрическа  мрежа 
злектроскоп  м  електроскон 
~  с  конденсатором  електроскоп  с 
кондензатор 

злектросмабжение  г  електроснабдя¬ 
ване 

злекфссталь  ж  електростомана;  сто¬ 
мана,  добита  в  електрическа  пещ 
злектростанция  ж  електрическа  цен¬ 
трала,  електроцентрала 

-  ,  атомпая  атомна  електрическа 
централа,  АЕЦ 

-  .  дйзельная  дизелова  електри¬ 
ческа  централа,  ДЕЦ 

1  пдравлйческая  водна  електро¬ 
централа,  ВЕЦ 

-  .  тспловая  топлоелектрическа  цен¬ 
трала,  ТЕЦ 

злектрос татика  ж  електростатика 
злектросгрйкция  ж  електрострик- 
ции 

злектро техника  ж  електротехника 

-  ,  прнкладная  приложна  електро¬ 
техника 

злектротехнический  електротехни¬ 
чески 

злектротига  м  електрическа  тяга 
злектроустановка  ж  електрическа 
уредба  (инсталация! 
злектрофильтр  м  електрически  фил¬ 
тър,  електрофилтър 
злектрофор  м  електрофор 
злектрочась!  мн.  електрически  ча¬ 
совник 

злектроцентраль  ж  електроцентрала 
злектро  шпйндель  м  електрошпиндел 

злектрозиергетика  ж  слектроеиерге- 
гпка 

злектрознергия  ж  електрическа  енер¬ 
гия,  електроенергия 

злектрознергетик  м  електроенерга- 
тик 

злектрознергосистема  ж  електриче¬ 
ска  енергийна  система 


електроанцефалография  ж  електро- 
енцефалография 

електроанцефалоскбп  м  електроен- 
цефалоскоп 

елемент  м  елемент 

аккумуляторнмй  акумулаторен 
елемент 

актйвньш  активен  елемент 
базов  мй  базов  елемент 
безь1нерционнь1Й  безинерционен 
елемент 

биметаллйческий  биметален  еле¬ 
мент 

вентйльнь(й  вентилен  елемент 
вторйчнмй  вторичен  елемент 
(  акумулатор  ) 

вращающий  въртящ  елемент 
воспринимающий  възприемащ 
елемент 

вьшрямйтельнмй  изправителен 
елемент 

гальванйческий  галваничен  еле¬ 
мент 

-  «ДА»  елемент  «ДА» 

двойчний  двоичен  елемент 
задающий  входнбй  задаващ  вхо¬ 
ден  елемент 

~  задержки  закъснителен  елемент 
запоминакнцкй  запомнящ  еле¬ 
мент 

~  «И»  елемент  «И» 

измерйтельньш  измервателен  еле¬ 
мент 

~  изображения  елемент  на  изобра¬ 
жение 

изодрбмнмй  изодромен  елемент 

~  «ИЛИ»  елемент  «ИЛИ» 

ймпульснь1й  импулсен  елемент 
индуктивно  св  заннмй  индук¬ 
тивно  свързан  елемент 

исполнительнмй  изпълнителен 
елемент 

коммутйрующий  комутиращ  еле¬ 
мент 

контактнмй  контактен  елемент 
концентрационньш  концентрацио¬ 
нен  елемент 

корректйрующий  коригиращ  еле¬ 
мент 

— ,  криогенний  криогенен  елемент 
линейнмй  линеен  елемент 
логйческий  логически  елемент 
логйческий  магнйтнмй  логиче¬ 
ски  магнитен  елемент 


магнйтнь(й  магнитен  елемент 
магнйтнь1й  бесконтактньж  маг* 
нитен  безконтактен  елемент 
мажоритарни»  мажоритарен  еле- 
мент 

меднозакиснмй  медноокисен  еле¬ 
мент 

множительний  умножаващ  еле¬ 
мент 

настр  ивающий  настройващ  еле¬ 
мент 

-  «НЕ»  елемент  «НЕ» 

,  нелииейньш  нелинеен  елемент 
— • .  несимметрйчнмй  несиметричен 

елемент 

^ ,  нормальньш  нормален  елемент 
— однонаправленньш  елемент  с 
еднопосочно  действие 
— ,  оконечньш  краен  елемент 
~ ,  операционньтй  операционен  еле¬ 
мент 

~ ,  паесивнмй  пасивен  елемент 

первйчньш  първичен  елемент 
переключающий  превключващ 

елемелт 

плавкий  стопяема  вложка,  сто' 
пяем  елемент 

подвижи  мй  подвижен  елемент 
поршневой  бутален  елемент 
преобразовательнмй  преобразу¬ 
ват  елен  елемент 

приводной  задвижващ  елемент 
.  промежуточньш  междинен  еле¬ 
мент 

,  лротиводействующий  противо- 
действуващ  ( балансиращ ,  компен - 
сиращ)  елемент 
~ ,  пусковой  пусков  елемент 

,  развертивающий  развиващ  еле¬ 
мент 

~  ,  растровьш  растерен  елемент, 
растер-елемент 

реактивний  реактивен  елемент 
релейньш  релеен  елемент 
решающий  решаващ  елемент 
с  запаздмванием  елемент  със  за¬ 
къснение 

с  распределенньши  пар  метрами 

елемент  с  разпределени  параметри 
~  с  сосредоточенньши  параметрами 
елемент  със  съсредоточени  пара¬ 
метри 

,  сверх  проводящ  и  й  свръхпрово» 

дещ  елемент 
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— '  связи  елемент  за  връзка 
селеновмй  селенов  елемент 
симметричний  симетричен  еле¬ 
мент 

согласования  съгласуващ  еле¬ 
мент 

~  сравнения  сравняващ  елемент 
суммйрукиций  сумиращ  елемент 
~  схеми  елемент  на  схема 

тормозной  спирачен  елемент 
трехзначний  пороговмй  прагов 
тризначен  елемент 
управления  елемент  за  управле¬ 
ние 

— '  управления,  задающий  задаващ 
елемент  за  управление 
управл  ющий  управляващ  еле¬ 
мент 

управляющий  вмходной  изхо¬ 
ден  управляващ  елемент 
усил  тел  ь  ний  усилвателен  еле¬ 
мент 

~ ,  усилительний  дизлектрйческий 
диелектричен  усилвателе[{  елемент 
— усилительний  магнити ий  маг¬ 
нитен  усилвателен  елемент 
усилительний  полупроводнико- 
вий  полупроводников  усилвате¬ 
лен  елемент 

усилйтельний  злектровакуум- 

ний  електровакуумен  усилвателен 
елемент 

~  фазовото  пространства  елемент 
на  фазово  пространство 
феррйтовий  феритов  елемент 
ферриттранзйсторний  ферит- 
транзисторен  елемент 
фильтрйрующий  филтриращ  еле¬ 
мент 

хронизйрующий  хронизиращ  еле¬ 
мент 

<*•'  цепи  елемент  на  верига 

нувствйтельний  чувствителен 
елемент 

чувствйтельний  первйчнмй  пър¬ 
вичен  чувствителен  елемент 
злектрохимйческий  електрохи- 
мичен  елемент 
бллипс  м  елипса 
•маль  ж  емайл 

злектроизоляционная  електро¬ 
изолационен  емайл 
омальлак  м  емайллак 
ямальпрбвод  м  емайлиран  проводник 


змйссия  ж  емисия 

автозлектронная  автоелектрон- 
на  емисия 

~ ,  вторйчная  вторична  емисия 
ймпульсная  импулсна  емисия 
йон пая  йонна  емисия 
~  насмщения  емисия  на  насищане 
первйчная  първична  емисия 
термозлектронная  термоелек- 
тронна  емисия 

удельная  относително  топлоиз- 
лъчване 

фотозлектронная  фотоелектрон- 
иа  емисия 

холодная  студена  емисия 
злектронная  електронна  емисия 
злектронная  вторйчная  елек¬ 
тронна  вторична  емисия 
~ ,  злектронная  удельная  електрон¬ 
на  специфична  емисия 
злектростатйческая  електроста¬ 
тична  емисия 
змйттер  м  емитер 

вторйчний  вторичен  емитер 
линейний  линеен  емитер 
~  транзйстора  емитер  на  транзистор 
змйттерний  смитерен 
змитрон  м  емитрон 
зндовибратор  м  ендовибратор 
зндорадиозбнд  м  ендорадиосонда 
зндоскопйя  ж  ендоскопия 
знергетик  м  енергетик,  специалист 
ио  енергетика 
знергетика  ж  енергетика 
знергетйческий  енергиен,  енергети¬ 
чен 

знергия  ж  енергия 

атомная  атомна  енергия 
внутренняя  вътрешна  енергия 
вбдная  водна  енергия,  хидро- 
енергия 

~  возбуждения  енергия  на  възбуж¬ 
дане 

— .  гидравлйческая  хидравлична 
енергия 

звуков  я  звукова  енергия 
~  излучения  енергия  на  излъч¬ 
ване 

~  ионизации  енергия  на  йонизи¬ 
ране 

кинетйческая  кинетична  енер¬ 
гия 

колебательная  трептяща  енергия 
лучйстая  лъчиста  енергия 
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магнйтная  магнитна  енергия 

~  магнитното  поля  енергия  на 
магнитно  поле 

механйческая  механична  енергия 
нулевая  нулева  енергия 
~ ,  потенциальная  потенциална 
енергия 

'  при  абсолютном  нуле  енергия  при 
абсолютна  нула 

о'",  световая  светлинна  енергии 
своббдная  свободна  енергия 

сблнечная  слънчева  енергия 

тепловая  топлинна  енергия 
химйческая  химическа  | химич¬ 

на]  енергия 

злектрйческая  електрическа  енер¬ 
гия 

~  злектрйческого  поля  енергии  па 
електрическо  поле 
злектрокинетйческая  електро- 
кинетнчна  енергия 
^ ,  алектромагнйтная  електромаг¬ 
нитна  енергия 
ядерная  ядрена  енергия 
енергобаланс  м  енергиен  баланс 
внерговооруженность  ж  енерговъо- 
ръжсност 

енергопередача  ж  енсргопреиасяис 
внергопитаине  с  енергеенабдяване, 
снабдяване  |захранваие]  с  енергия 
анергорезерв  м  запас  на  енергия 
•мергосистема  ж  енергийна  система, 
енергосистема 

л/,  объединенная  обединена  енер¬ 
госистема 

анергоснабжение  с  енергоснабдява¬ 
не,  снабдяване [захранване]  с  енер¬ 
гия 

•нтальпия  ж  еиталпня,  топлосъдър- 
жание 

антроп ййнь1й  ентропиеи 
ентропия  ж  ентропия 

апостерибрная  апостериорна  ен¬ 
тропия 

~ ,  априорная  априорна  ентропия 

дифференциальная  диференци¬ 
ална  ентропия 

~  информации  ентропия  на  инфор¬ 
мация,  информационна  ентропия 
на  виходе  канала  ентропия  на 
изхода  на  канал 

^  распределения  ентропия  на  раз¬ 
пределение 
епископ  м  епископ 


зпицентр  м  епицентър 
зрг  м  ерг 
зрископ  м  срископ 
зрбзия  ж  ерозия 

злектрйческая  електрическа  еро¬ 
зия 

зретед  м  оерстед 

зретедбметр  м  оерстедомер  ( уред  за 
измерване  на  напрегнатостта  на 
магнитно  поле ) 

зскапбн  м  ескапон  (твърда  гума  от 
синтетичен  бутадиенов  каучук) 
зстпатрбн  м  естпатрон 
зталбн  м  еталон 

вторйчн Ь1Й  вторичен  еталон 
~  емкссти  еталон  за  капацитет 
~  индуктйвности  еталон  за  йндук- 
тивност 

—  напряжения  еталон  за  напреже¬ 
ние 

первйчнуй  първичен  еталон 

—  переменного  напряжения  еталон 
за  променливо  напрежение 

раббчий  работен  еталон 
~  частотй  еталон  за  честота 
зталонйровакие  с  еталони ране 
~  частотм  сталонйрапе  на  честота 
зффект  м  ефект 

барометрйческий  барометричен 
ефект 

бинауральнмй  бинаурален  ефект 
~  блйзости  ефект  на  близост 
Брйджмена  ефект  на  Бриджмен 
^  Джбуля — Томсона  ефект  на 

Джаул— Томсон 

—  ,  динатрбннь1Й  динатронен  ефект 

Дбпплера  Доилеров  ефект 

дробовбй  сачмен  1дробов1  ефект 
Зеебека  ефект  на  Зеебек 
-V/,  интегральнмй  интегрален  [усре¬ 
днен]  ефект 

^ ,  краевбй  краев  ефект 

Люксембургско- Горькбвский 
Люксембургско-Горковскисв  ефект 
магнйтнмй  поверхностнмй  маг¬ 
нитен  повърхностен  ефект 
~  мерцания  ефект  на  трепкане 

[мигане],  фритер-ефект 
местнмй  местен  ефект,  ефект  на 
самочуване 

микрефонний  микрефонен  ефект 
~9  ночней  нотен  ефект 

обратний  магнитострикционний 
обратен  магнитострикционен  ефект 
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обратими  пьезозлектр  ческий  об¬ 
ратен  пиезоелектрически  ефект 
острови  й  островен  ефект 
пирозлектрйческий  пироелек- 
трически  ефект 
поверхностнмй  повърхностен 
ефект,  скин-ефект 

у-у ,  поверхностнмй  флуктуационнмй 
повърхностен  флуктуационен  ефект 
у~,  поляризационнмй  поляризацио- 
нен  ефект 

прямой  магнитострикцибннмй 

прав  магнитострикиионен  ефект 
прямой  пьезозлектрйческий  прав 
пиезоелектрически  ефект 
радиометрйческий  радиометри- 
чен  ефект 

~  релаксации  релаксационен  ефект 
релейни й  релеен  ефект 
^  сглаживания  ефект  на  изглаж¬ 
дане  (на  импулси) 
стр  бзскопйческий  стробоскопи- 
чен  ефект 

у~,  тепловой  топлинен  ефект 
^  теплозбй  реакции  ефект  на  топ¬ 
линна  реакция 

~ ,  термозлектрйческий  тсрмоелек- 
трически  ефект 
^  Тбмсона  ефект  на  Томсон 
у*,  транзйсторнмй  транзисторен 
ефект 

туннельнмй  тунелен  ефект 
учг,  флуктуацибннмй  тепловой  топ¬ 
линен  флуктуационен  ефект 
/V,  фотогальванйческий  фотогал- 

ваничен  ефект 

фоторезистйвнмй  фоторезисти- 
вен  |фотосъпротивителен1  ефект 
фотозлектрйческий  фотоелек- 

трически  ефект 

фотозлектрйческий  обрат н м й  фо- 

тоелектрически  обратен  ефект 
фотозлектрбннмн  фотоелектро- 
нен  ефект 

Хблла  ефект  на  Хол 
Шбттки  Шотки-ефекг,  ефект  на 
Шотки 

злектрогидравлйческий  електро- 
хидравличен  ефект 
оффектйвность  ж  ефективност 

вмпрямления  коефициент  на  из¬ 
правяне 

излучения  ефективност  на  из¬ 
лъчване,  коефициент  на  излъчване 


~  катода  ефективност  на  катод 
~  направленного  действия  ефектив¬ 
ност  на  насочено  действие 
~  оценки  ефективност  на  оценка 
у—  змиссии  ефективност  на  емисия 
зффектйвнмй  ефективен 
зхо  с  ехо 

блйжнее  близко  ехо 
запаздмвающее  закъсняващо  ехо 
ионосферное  йоносферно  ехо 
опережающее  изпреварващо  ехо 
парное  двойно  ехо 
зхо-ймпульс  м  ехо-импулс 
зхоббке  м  вж.  зхокамера 
зхограмма  ж  ехограма 
зходефектоекбп  м  еходсфектоскоп 
зхозаградйтель  м  ехозаградител 
зхоизмерйтель  м  ехоизмервател 
9хок  мера  ж  ехокамера 
зхолокатор  м  ехолокатор 
зхолбт  м  ехо лот 

ультразвуковбй  ултразвуков  ехо- 
лот 

зхорезонатор  м  ехорезонатор 
зхосигнал  м  ехосигнал 

Ю 

юстйровать  юстирам,  нагласявам 
юстирбвка  ж  юстировка,  наглася- 
ване 

я 

явление  с  явление 

околозлектрбдное  околоелектрод* 

но  явление 

термозлектрйческое  термоелек* 
трическо  явление 
ядернмй  ядрен 
ядро  с  ядро 
~  атомное  атомно  ядро 
язмк  м  език 

бдреснмй  адресен  език 
адреснмй  машйнньж  адресен 
език  на  машина 

адреснмй  неалгоритмйческий  не* 
алгоритмичен  адресен  език 
адреснмй  операторнмй  операто- 
рен  адресен  език. 

адреснмй  формализбваннмй  фор¬ 
мализиран  адресен  език 
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уч- ,  адреснмй  человеко-машйннмй 

човеко-машинен  адресен  език 
алгоритмический  алгоритмичен 
език 

вспомогательнмй  спомагателен 
език 

входнбй  входен  език 
/чу,  виходной  изходен  език 

дескрйпторнмй  дескрипторен  език 
/«ч/,  естественнмй  естествен  език 
информационний  информацио¬ 
нен  език 

информацибнно-логйческий  ин¬ 
формационно-логически  език 
/•ч/,  искусственньж  изкуствен  език 
/■ч-,  логйческий  логически  език 
/чу,  машйнньж  машинен  език 
/ч,  оператори Ь1Й  операторен  език 
~  программйрования  език  на  про¬ 
грамиране 

промежуточньш  междинен  език 
~  состояния,  дрееньш  адресен 
език  на  състояния 
/ч,  формальньш  формален  език 
уч/,  9талоннь1Й  еталонен  език 
язмк-объект  м  език-обект 
язйк-посредник  м  език-посредник 
якорь  м  котва,  ротор  (на  електро¬ 
двигател  ) 

гладкий  гладка  котва 
/ч,  дйсковь1Й  дискова  котва,  дисков 
ротор 

/ч/ ,  зубчатмй  назъбена  котва,  котва 
с  канали,  ротор  с  канали 
кольцевой  пръстеновидна  кот¬ 
ва,  пръстеновиден  ротор 
/ч,  поето  нного  магнита  котва  на 
постоянен  магнит 
~  реле  котва  на  реле 
ч  с  пазами  котва  с  канали,  ротор 
с  канали 

ч  електромагнита  котва  на  елек¬ 
тромагнит 
яма  ж  яма 

ч,  потенциальная  потенциална  яма 
янтарь  м  кехлибар 
яркий  блестящ,  ярък 
яркость  ж  яркост,  блясък 
ч,  визуальная  визуална  яркост 
-ч/  изображения  яркост  на  образ 
ч,  кажущаяся  видима  яркост 
гч',  максимальная  максимална  яркост 
поверхностная  повърхностна 
яркост 


ч,  постоянная  постоянна  яркост 
ч  свечения  екрана  яркост  на  све¬ 
тене  на  екрана 
ч,  средняя  средна  яркост 
ч  фона  яркост  на  фона 
ч,  цветовая  цветна  яркост 
ярмб  с  ярем 

ячейка  ж  гнездо,  клетка;  елемент  за 
управление 

/ч/,  волновбдная  поглощающая  въл- 
новодна  поглъщаща  клетка 
ч  вьшисл  тельной  машйнм  клет¬ 
ка  на  изчислителна  машина 
<ч  двойчная  двоична  клетка,  биста- 
билна  клетка 

/ч/,  динамйческая  динамична  клетка 
ч,  запоминающая  запомняща  клет¬ 
ка 

/чу  заломинаюшего  устройства  клет¬ 
ка  на  запомнящо  устройство 
К.ерре  клетка  на  Кер 
/ч/,  криотрбнная  криотронна  клетка 
ч,  кристаллйческая  кристална  клет¬ 
ка 

-ч/,  логйческая  логическа  клетка 
ч,  модуляторная  модулаторна  клет¬ 
ка 

уч/  памятн  клетка  на  памет 
~  Пйрса  клетка  на  Пирс 
ч,  развязмвающая  разделителна 
клетка 

ч  решетки  бримка  на  мрежа,  брим¬ 
ка  на  решетка 

/ч/  сетки  вж.  ячейка  решетки 
ч,  трйггерная  тригерна  клетка 
-ч/,  ферритдибдная  феритдиодна 
клетка 

/ч/,  ферр»  ттранзйсторная  фериттран- 
зисторна  клетка 

ч,  ферриттриодная  вж.  ячейка, 
ферриттранзйсторная 
ч  фйльтра  клетка  на  филтър 
ч,  алектролюминесцентная  елек- 
тролуминесцентна  клетка 
у-/,  алектроолтйческая  електрооп- 
тична  клетка 

/чу  ,  алементарная  елементарна  клет¬ 
ка 

ящик  м  кутия 

/ч/  приемника  кутия  на  приемник 
ч,  лусковбй  кутия  с  пускова  апа¬ 
ратура 

/ч/,  распределйтельний  разпредели¬ 
телна  кутия 


СОКРАЩЕНИЯ 

А  1.  [амперметр]  амперметър  2.  (амплитуда]  амплитуда  3.  [анод]  анзд 
4.  [антенна]  антена 

А  [ангстрем]  ангстрьом,  А 
а  [ампер]  ампер,  А 

АБВ  [антенна  бегущей  волни]  антена  за  бягаща  вълна 

АВК  [автоматйческнй  волюмконтроль]  автоматичен  обемен  контрол 

АВМ  [  аналоговая  вмчислйтельная  машйна]  аналогова  изчислителна  машин! 

АВП  1  автомат  времени  пуска |  автоматично  повторно  включване 

АВР  [  автоматйческнй  ввод  резерва]  автоматично  включване  на  резерв 

АГ  [  атомньш  генератор]  атомен  генератор 

АГП  [а  втомат  гашения  поля]  автомат  за  отслабване  на  поле 

АДН  [  автоматйческая  дистанционния  настройка]  автоматична  дистанцион¬ 
на  настройка 

АИМ  [амплитудно-ймпульсная  модулация]  амплитудно-импулсна  модула¬ 
ция 

АЛС  [автоматйческая  локомотйвная  сигнализация]  автоматична  локомо¬ 
тивна  сигнализация 

АЛСК  [автоматйческая  локомотйвная  сигнализация  с  ко.чтролем  скорости] 

автоматична  сигнализация  със  скоростен  контрол 

АЛСН  [автоматйческая  локомотйвная  сигнализация  непреръ!Еного  типа 
с  автостопом]  автоматична  локомотивна  сигнализация  непрекъснат  тип 
с  автостоп 

АЛСТ  [автоматйческая  локомотйвная  сигнализация  точечного  типа  с  ав- 
тостопом]  автоматична  локомотивна  сигнализация  точков  тип  с  авто¬ 
стоп 

АМ  1.  [амплитудно-модулйроваиньш]  амплитудно  модулиран  2.  (ампли- 
тудная  модул  ция |  амплитудна  модулация  3.  [амплит удная  манипула¬ 
ция]  амплитудна  манипулация  4.  |автоколебателънь1Й  мультивибратор] 
двтоколебателен  мултивибратор 
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АМТС  [автоматйческая  междугородная  телефонния  станция]  междуградска 
автоматична  телефонна  централа 

АН  [  автоматйческая  настройка]  автоматична  настройка 

АНА  [автоматйческая  настройка  антенни]  автоматична  антенна  настройка 

АНК  [  автоматйческая  настройка  кбнтуров]  автоматична  настройка  на  треп- 
тящи  кръгове 

АО  [амплитудний  ограничйтель]  амплитуден  ограничител 

АП  [  автоматйческая  подстрбйка,  автоподстрбйка]  автоматична  настройка 

АП  В  [автоматйческое  повтбрное  включение]  автоматично  повторно  включване 

АПД  |  аппаратура  передачи  даннмх]  апаратура  за  предаване  на  данн» 

АПФ  [автоподстрбйка  фази]  автоматично  настройване  на  фаза 

АРГ  [автоматйческое  регулйрование  грбмкости]  автоматично  регулиране  на» 
гръмкост 

АРК  [автоматйческое  регулйрование  контрастности]  автоматично  регули¬ 
ране  на  контраст 

АРМ  1.  [  автоматйческое  регулйрование  мощности]  автоматично  регулиране 
на  мощност  2.  [автоматйческий  регулятор  мощности]  автоматичен  регу¬ 
латор  на  мощност 

АРМС  [автоматйческая  радиометеорологйческая  станция]  автоматична  ра- 
диометеорологична  станция 

АРН  1.  [автоматйческая  регулировка  напряжения]  автоматично  регули¬ 
ране  на  напрежение  2.  [автоматйческий  регулятор  напряжения]  автома¬ 
тичен  регулатор  на  напрежението 

АРП  [автоматйческий  радиопеленгатор]  автоматичен  радиопеленгатор 

АРС  1.  [автоматйческое  регулйрование  скорости  вращения]  автоматично 
регулиране  на  скорост  нь  въртене  2.  |автоматйческий  регулятор  скорости 
вращения]  автоматичен  скоростен  регулатор 

АРУ  1.  [автоматйческая  регулировка  усиления]  автоматично  регулиране 
на  усилване  2.  [автоматйческое  регулйрование  уровня]  автоматично  ре' 
гулиране  на  ниво 

АРФ  [автоматйческая  регулировка  фази]  автоматично  регулиране  на  фаза 

АРЦЧ  |  автоматйческое  регулйрование  центральной  частоти]  автоматично 
регулиране  на  централна  [главна]  честота 

АРЧ  1.  [  автоматйческая  регулировка  частоти]  автоматично  регулиране  на 
честота  2.  [автоматйческая  регулировка  чувствйтельности]  автоматично 
регулиране  на  чувствителност  3.  [автоматйческий  регулятор  частоти) 
автоматичен  регулатор  на  честота 

АРЯ  [автоматйческая  регулировка  яркости]  автоматично  регулиране  на 
яркост 
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АСО  [автоматйческое  сопровождение  объекта]  автоматично  съпровождане 
на  обект 

АСЧ  [автоматическая  стабилизация  частотм!  автоматично  стабилизиране 
на  честота 

АТ  [абонентский  телеграф]  абонатен  телеграф 

АТАС  1.  [абонентское  телеграфйрование  автоматйческой  системи]  абонат¬ 
но  телеграфиране  —  автоматична  система  2.  [абонентский  телеграф  ав¬ 
томатйческой  системи]  абонатен  телеграф  —  автоматична  система 

АТРС  1.  [абонентское  телеграфйрование  ручной  системи]  абонатно  теле- 
графиране  —  ръчна  система  2.  [абонентский  телеграф  ручной  системи] 
абонатен  телеграф  —  ръчна  система  3.  [автоматйческая  телеграфная 
радиостанция)  автоматична  радиотелеграфна  станция 

АТС  [автоматйческая  телефонная  станция]  автоматична  телефонна  цен¬ 
трала 

АУ  [арифметйческое  устройство]  аритметично  устройство 

АУС  [агрегатния  унифицйрованная  система]  агрегатна  унифицирана  си¬ 
стема 

АФУ  [антенно-фйдерное  устройство]  антенно-фидерно  устройство 

АФХ  [амплитудно-фазовая  характерйстика]  амплитудно-фазова  характери¬ 
стика 

АЦП  [  аналого-цифрово  й  преобразователь]  аналого-цифров  преобразувател 

АЧТ  [абсолютно  черное  тело]  абсолютно  черно  тяло 

АЧХ  [амплитудно-частотная  характерйстика]  амплитудно-честотна  харак¬ 
теристика 

АЗС  [атомная  електростанция]  атомна  електрическа  централа,  атомна  елек¬ 
троцентрала 

б  1.  [бар]  бар,  в  2.  [бел]  бел 

БАП  [бмстродействукицее  автоматйческое  повторное  включение]  бързо- 
действуващо  автоматично  повторно  включване 

БАС  [батарея,  анодная  сухая]  суха  анодна  батерия 

БВОН  [блок  виработки  отклоняющнх  напряжений]  блок  за  получаване  на 
отклоняващо  напрежение 

БДВ  [бистродействующий  вьмлючатель]  бързодействуващ  прекъсвач 

БЗК  [блок  запоминания  команд]  блок  за  запомняне  на  команди 

БП  1.  [боковая  полоса]  странична  лента  2.  [безуелбвний  переход]  без- 
условен  преход 

в  [вольт]  волт,  V 

л-а  [вольт-ампер]  волт-ампер,  УА 
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ВАРУ  [временное  автоматйческое  регулйрование  усиления]  временно 

автоматично  регулиране  на  усилване 

еб  [вебер]  вебер,  \УЬ 

ВЗУ  [внешнее  запоминающее  устройство]  външно  запомнящо  устройство 
ВК  [вмравнивающий  контур]  изравняващ  кръг  [контур] 

ВКУ  1.  [вбнтиль,  кремниевмй  управляемия]  силициев  управляем  вентил 
2.  [видеоконтрольное  устройство]  видеоконтролно  устройство 

ВЛ  [воздушная  линия]  въздушна  линия 
ВМ  1внчислйтельная  машйна]  изчислителна  машина 
в.  н.  [вмсокое  напряжение1  високо  напрежение 
вт  [ватт]  ват,  \У 
Вх.  [вход]  вход 

ВЦ  [вмчислйтельнмй  центр1  изчислителен  център 

ВЧ  1.  [внсокая  частота]  висока  честота  2.  [внсокочастотнмй]  високоче¬ 
стотен 

ВЧС  [вмсокочастотная  связь|  високочестотна  връзка 
ВЧТ  {вмсокочастотная  техника]  високочестотна  техника 
ВШК  | входящий  шнуровой  комплбкт]  входящ  шнуров  комплект 
Вмх.  [вмход]  изход 

ВЗПЧ  [ведущие  злектрйческне  первйчнме  час  |]  водещ  електрически  пър¬ 
вичен  часовник 

ВЗС  [ветрозлектрйческая  станция]  ветрослектроцентрала 
ВЗЧ  | вторичньш  зталон  частотм]  вторичен  честотен  еталон 

Г  [гйга]  гига,  С 

г  1.  1гекто]  хекто,  И  2.  [грамм]  грам,  ^ 

ГАТС  [городская  автоматйческая  телефонная  станция]  градска  автоматич¬ 
на  телефонна  централа 

ГАЦ  [городская  автоматйческая  централизация]  градска  автоматична 
централизация 
гб  [гйльберт]  жилберт,  ОЬ 

ГВ  [головка  воспроизведения  |  глава  за  възпроизвеждане 

гвт  [гектоватт]  гигават,  И \У 

гвт-ч  [гектоватт-час|  хектоват-час,  Ь\1'1т 

Ггц  [гигагерц1  гигпхерц,  ОНг 

ГЗ  I головка  записи]  записваща  глава 

ГКЧ  [генератор  качающейся  часготм]  генератор  с  колебаеща  сс  честота 
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ГМВ  [генератор  меток  времени]  хронометражен  генератор 
ГОВ  [генератор  обратной  волни]  генератор  на  обратна  пълна 
ГОН  [генератор  опорното  напряжения|  генератор  па  поддържащо  напре¬ 
жение 

ГОЧ  [генератор  опорной  частоти]  генератор  на  поддържаща  честота 
ГПИ  [генератор  прямоугольних  ймпулъсов]  генератор  на  правоъгълни  им¬ 
пулси 

ГР  [генератор  развертки]  генератор  на  развивка 
ГРП  [газоразряднмй  прибор]  газоразрядна  тръба  ] лампа  1 
ГРТС  [городская  радиотрансляцибнная  сетъ]  градска  радиоразпоеделителна 
мрежа 

ГРУ  [главное  распределйтельное  устройство!  главно  разпределително 
устройство 

ГРЗС  ] государс!  венная  районная  злектростанция [  държавна  районна  елек¬ 
тростанция 

ГС  1.  [генератор  сигналов]  сигнален  генератор  2.  |голбвка  стирания) 
гасяща  глава 

ГСИ  [гаейтель  серии  ймпульсов!  гасите.!  на  импулсни  серии 
Гейм  [гигасйменс]  гига-Симене,  05 

ГСС  [генератор  стандартних  сигналов]  генератор  на  стандартни  сигнали 

ГССАМ  ]  генератор  стандартних  сигналов  с  амплитудной  модуляц;  ей]  ге¬ 
нератор  па  стандартни  сигнали  с  амплитудна  модулация 

ГССЧМ  | генератор  стандартних  сигналов  с  частотной  модуляцией]  гене¬ 
ратор  на  стандартни  сигнали  с  честотна  модулация 
ГСТС  [генератор  ступенчатих  сигналов]  генератор  със  стъпални  сигнали 
ГТВ  [генератор  тонального  визова]  генератор  за  топово  повикване 

ГТС  I.  [городская  телефонная  сеть]  градска  телефонна  мрежа  2.  [городская 
телефонная  станция]  градска  телефонна  централа 

ГУ  [групповая  установка]  групово  устройство 

ГУЗК  (генератор  ультразвукових  колебания!  генератор  па  ултразвукови 
трептения 

ГШ  [генератор  шума]  шумов  генератор 
Г зв  [гигазлектрон-вольт]  гигаелектронволт,  ОсУ 
ГЗС  [  гмдрозлектростанция  ]  хидроелектроцентрала 

д  [деци.  .  .  1  деци,  О 

ДАС  [дальняя  автоматйческая  связь]  далечна  автоматична  връзка 
дб  [децибел]  децибел,  6В 
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дбвт  [децибелватт]  децибел-ват,  <Ш\У 

дбмвт  [децибелмилливатт]  децибелмиливат,  бВшШ 

ДВ  [длйннме  волни]  дълги  вълни 

ДГ  1.  [диод,  германиевий]  германиев  диод  2.  [генератор,  дуговой]  дъгов 
генератор 

ДДП  [двойной  диод-пентод]  двоен  диод-пентод 
ДДТ  [двойной  диод-триод]  двоен  диод-триод 
дж  [джоуль]  Джаул,  ^ 

ДЗ  [делйтельное  звено]  делител  но  звено 

ДЗУ  [долговременное  запоминающее  устройство]  устройство  за  дълготрайно 

запомняне 

ДК  [диод,  кремниевьш]  силициев  диод 
ДН  [делйтель  напряжения]  делител  на  напрежение 
ДС  [двойной  счетчик]  двоен  брояч 

ДСЧ  [датчик  случайних  чйсел]  датчик  па  случайни  числа 
ДТ  [динамйческий  трйггер]  динамичен  тригер 

ДТР  [дальнее  тропосферное  распростран  ние]  далечно  тропосферио  раз¬ 
пространен  ИС 

ДТУ  [диспетчерская  телевизионния  установка]  диспечерска  телевизионна 
уредба 

ДХ  I.  {датчик  Холла|  датчик  на  Хол  2.  |динамйческая  характеристика] 

динамическа  характеристика 

ДЦВ  [дециметровая  волна]  децпметрова  вълна 

ДШИ  [декадно-шаговон  искатель]  декадно-стълков  избира*. 

ЕИ  [единйца  информации]  единица  информация 
ЕЗС  [едйная  знергосистема]  единна  енергосистема 

ЖАТС  |железнодорожная  автоматйческая  телефенная  станция]  железо¬ 
пътна  автоматична  телефонна  централа 

ж.  д.  АТС  вж.  ЖАТС 


ЗГ  [звуковой  генератор]  звуков  генератор 

ЗМС  [звукометрйческая  станция]  звукометричпа  станция  1централа] 

ЗРУ  [закрнтое  распределйтельное  устройство]  закрито  разпределително 
устройство 

ЗУ  [запоминающее  устройство]  запомнящо  устройство 
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И  [интегралькмй]  интегрален 

НАМ  [ймпульсно-амплитудная  модуляция]  импулсно-амплитудна  модула¬ 
ция 

ИВ  1.  [измерйтель  вйхода]  измервач  на  изхода  2.  [искатель  визова]  изби- 
рач  [търсач]  на  повиквания 

ИГ  1.  [измерйтельньш  генератор]  измервателен  генератор  2.  [ймпульснмй 
генератор]  импулсен  генератор  3.  [искровой  генератор]  искров  генератор 

«Дч  [  измерйтель  девиации  чистоти]  уред  за  измерване  девиацията  на  че¬ 
стота 

ИКЛ  [индикатор  кругового  обзора]  панорамен  индикатор 
ИЛ  [испитатель  ламп]  лампомер,  уред  за  изпробване  на  лампи 

ИМ  1.  [ймпульсная  модуляция]  импулсна  модулация  2.  [исполнйтельний 
механйзм]  изпълнителен  механизъм 

Ин  [инвертор]  инвертор,  преобразувател 
ИН  [индикатор  нуля]  нул^в  индикатор 

ИНИ  [измерйтель  нелинейних  искаженнй]  измервател  на  нелинейни  изкри¬ 
вявания 

ИО  1.  [импульсний  осциллограф]  импулсен  осцилограф  2.  [исполнйтельний 
орган]  изпълнителен  орган 

ИП  1.  {  искатель  повреждений]  нзбирач  на  повреди  2.  [исполнйтельний 
пункт]  изпълнителен  пункт  3.  [йстинний  пеленг]  вярно  |точно,  истин¬ 
ско]  засичане  4.  |источник  питания]  източник  на  захранване 

ИПХ  [измерйтель  переходних  характерйстик]  измервател  иа  преходни  ха¬ 
рактеристики 

ИПЦ  [  индикация  подвйжних  целен]  индикация  на  подвижни  цели 
ИР  [ймпульсное  реле]  импулсно  реле 
ИС  [избирательная  схема]  избирателна  схема 
ИТ  [импульсний  трансформатор]  импулсен  трансформатор 

ИТТ  [  испмт  тельная  таблица,  телевизибнная]  таблица  за  телевизионни  из¬ 
пробвания 

ИУ  [индикатор  уровня|  индикатор  на  ниво,  нивоиндикатор 

ИЧ  [измерйтель  частоти]  измервател  на  честота,  честотомер 

ИЧР  [индикатор  частйчних  разрядов]  индикатор  на  частични  разряди 

ИЧХ  [измерйтель  частотних  характерйстик]  измервател  на  честотни  ха¬ 
рактеристики 

ишк  [иеходящий  шнуровбй  комплект]  изходящ  шнуров  комплект 
ИЗ  [импульсний  злемент|  импулсен  елемент 
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к  1.  {кило.  .  .1  кило.  .  .  к  2.  [кулон]  кулон,  С 
К  {катод]  катод 
ка  [килоамлер]  килоампер,  кА 

КБВ,  к.  б.  в.  [козффициент  бегущей  волни)  коефициент  на  бягаща  вълна 

КВ  [короткие  волни]  къси  вълни 

квт  [киловатт]  киловат,  к\У 

квт-ч  [киловатт-час]  киловат-час,  к\УЬ 

квч  [  край  не  високие  чистоти]  свръхвисоки  честоти 

КГ  {  квантов ий  генератор]  квантов  генератор 

кгц  [килогерц]  килохерц,  кНг 

КЗС  [катодозамикательное  сокращение!  к.  тодоаатварящо  скъсяване  [съ- 
кращение] 

ким  [  к  дово-импульсная  модуляция]  кодово-импулсна  модулация 

КИМАМ  [кодово-ймпульсная  модуляция  с  амплитудной  модуляцией  високо- 
частбтной  несущей]  кодово-импулсна  модулация  с  амплитудна  модулация 
на  високочестотните  носещи 

к.  н.  д.  {козффициент  направленного  действия;  коефициент  на  насоченост 

к..о.  с.  [козффициент  обратной  связи]  коефициент  на  обратна  връзка,  кое* 
фициент  на  реакция 

Кп  1.  [компасний  пеленг]  компасно  засичане  2.  !контролйрую1цая  подпро- 
грамма]  контролираща  подпрограма  3  | козффициент  пульсации]  коефи¬ 
циент  на  пулсация 

КПГ  [квантовий  парамагнйтний  генератор!  квантов  парамагнитен  генерг- 
тор 

к.  п.  д.  {козффициент  полезното  действия]  коефициент  на  полезно  действие 

к.  п.  н.  [козффициент  передачи  напряжения]  коефициент  на  предаване  на 
напрежение 

КПУ  [квантовий  парамагнйтний  усилйтелъ!  квантов  парамагнитен  усил¬ 
вател 

КПУБВ  [квантовий  парамагнйтний  усилйтель  бегущей  волни]  квантов 
парамагнитен  усилвател  на  бягаща  вълна 

КС  [кабельная  сеть]  кабелна  мрежа 

к.  с.  в.  [козффициент  стоячей  волни]  коефициент  на  стояща  вълна 

с.  в.  н.  [козффициент  стоячей  волни  напряжения]  коефициент  на  стоящ? 
вълна  на  напрежение 

КСУ  [контрольно-счйтивающее  устройство]  контролно-четящо  устройство 
КТ  [камера,  телевизионная]  телевизионна  камера 

КТК  |керамйческий  конденсатор  трубчатий  «тръбен  керамичен  кондензатор 
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КТП  1.  [канал  телевизионной  передачи]  канал  на  телевизионно  предаване 
2.  [комплектная  трансформаторния  подстанция]  комплектна  трансфор¬ 
маторна  подстанция 

КУ  1»  [коммутаторная  установка)  комутаторна  уредба  2.  [  корректйрующее 
устройство]  коригиращо  устройство  3.  [козффициент  усиления]  коефи* 
циент  на  усилване  4.  [курсовой  угол]  курсов  ъгъл 

К.УАТС  [коммутаторная  установка  автоматйческой  телефонной  станции] 
автоматична  комутаторна  уредба  [централа] 

КУВ  [кремниевий  управлнемий  вентил ь|  управляван  силициев  вентил 
[изправител] 

К9в  [килозлектрон-вольт]  килоелектрон-волт,  кеУ 

ЛБ  [линейная  батарея]  линейна  батерия 

ЛБВ  [лампа  бегущей  волн  ;|  лампа  за  бягаща  вълна 

лвт  [линейний  вращающийся  трансформатор]  линеен  въртящ  се  транс*- 
форматор 

ЛГИ  [линейно-групповой  искатель]  линейно-групов  избирач 
ЛЗ  [линия  задержки]  закъснителна  линия 
ЛИ  [линейний  искатель]  линеен  избирач 
лк  [люкс]  лукс,  1х 
ам  [люмен]  лумен,  1т 

ЛОВ  [лампа  обратной  волни]  лампа  за  обратна  вълна 

ЛОВМ  [лампа  обратной  волни  тйпа  М]  лампа  за  обратна  вълна  от  типа  М, 
карсинотрон  тип  М 

лово  [лампа  обратной  волни  типа  0]  лампа  за  обратни  вълни  от  типа  О, 
карсинотрон  тип  О 

ЛПВ  1.  [лампа  с  поперечньш  взаимодейсгвием |  лампа  с  напречно  взаимо¬ 
действие  2.  1линия  поверхностной  волни]  линия  с  повърхностна  вълна 

ЛПМ  [лентопротяжний  механйзм]  леитоизтеглящ  механизъм 
лпт  [линейний  поворотнмй  трансформатор!  линеен  въртящ  се  трансформа¬ 
тор 

ЛС  1.  [линейний  соединйтель]  линеен  съединител  2.  [линия  связи]  свър* 
зочна  съобщителна  линия 

ЛТ  [линейний  трансформатор]  линеен  трансформатор 

ЛТА  [ленточний  телеграфний  аппарат]  лентов  телеграфен  апарат 

ЛУ  1.  [ламповий  усилйтель]  лампов  усилвател  2.  [логйческое  устройство! 
логично  устройство 

ЛХК  [лампа  с  холодним  катодом]  лампа  със  студен  катод 
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ЛЧМ  [линейная  частотная  модулация]  линейна  честотна  модулация 
ЛЧХ  [логарифмйческая  частотная  характерйстика]  логаритмична  честоти* 
характеристика 

ЛЗП  [лйния  алектропередачи]  електропровод 

М  [мега]  мега,  М 
м  [мйлли.  .  .]  мили.  .  тп 
Ма  [мегаампер]  мегаампер,  МА 
ма  [миллиампер]  милиампер,  шА 

МАРУ  [мгновенная  автоматйческая  регулировка  усиления]  мигновено  ав- 
томатично  регулиране  на  усилване 

МАТС  1.  [междугородная  автоматйческая  телефонная  сеть]  междуградска 
автоматична  телефонна  мрежа  2.  [междугородная  автоматйческая  теле- 
фонная  станция]  междуградска  автоматична  телефонна  централа 

МБ  [мсгная  батарея]  местна  батерия 
мбар  1миллибар]  милибар,  шЬаг 
мв  [милливольт]  миливолт,  тУ 
мвт  [милливатт]  миливат,  т\У 

МГ  [молеку  ярнмй  генератор]  молекулярен  генератор 
МГД  [  магнйтная  гидродинамика]  магнитна  хидродинамика 

МГДГ  [магнитогазодинамйческий  генератор]  магнитогазодинамичен  гене¬ 
ратор 

мгн  [миллигенри]  милихенри,  шН 

Мгц  [мегагерц]  мегахерц,  МНг 

мка  [микроампер]  микроампер,  р А 

мкв  [микровольт]  микроволт,  рУ 

мкгн  1микрогенри]  микрохенри,  р  Н 

мкс  [максвелл]  максвел,  Мх 

мксек  [микросекунда]  микросекунда,  р$ 

мкф  [микрофарада]  микрофарад,  р  Р 

ММВ  [миллиметровме  волни]  милиметрови  вълни 

мм  рт.  ст.  [миллиметр  рт^тного  столба]  милиметър  живачен  стълб,  тт  Н§ 
МНС  [мбтод  наискорейшего  спуска]  метод  на  най-бързо  пускане 

МОЗУ  [магнйтное  оператйвное  запомни  ощее  устройство]  магнитно  опера¬ 
тивно  запомнящо  устройство 

Мом  [мегом]  мегаом,  МП 
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МП  1.  [магнйтний  пеленг]  магнитно  засичане  2.  [магнйтний  пуск^тель] 
магнитен  пускател 

мпч  1  максимальная  применймая  астота]  максимална  използувана  честоти' 
МР  [мощная  радиостанция]  мощна  радиостанция 
мрад  [миллирадиан]  милирадиан,  тгаб 

МРИ  [маркер  ступени  регйстрового  искания]  маркер  на  степени  на  реги'' 
строво  избиране 

мрп  .(  магнйтний  радиопеленг]  магнитен  радиопеленгатор 

МСА  {международния  стандартния  атмосфера]  международна  стандартна 

атмосфера 

мсб  [миллистйльб]  милистилб,  гпзЬ 
мсек  [миллисекунда]  милисекунда,  шз 
Мсим  [мегасименс]  мегасименс,  М5 

МСЗ  [Междунарсднмй  ссюз  злектросвязи]  Международен  съюз  на  електрод 
съобщенията 

МТС  [междугородная  телеф  нная  станция]  междуградска  телефонна  цен^ 
трала  2.  [междугородная  телефонния  сеть]  междуградска  телефонна  мрежа 

МУ  1.  [магнйтний  усилйтель]  магнитен  усилвател  2.  [местно  управле* 
ние[  местно  управление  3.  [микрофонний  усилйтель]  микрофонен  усил-* 
вател  4.  [множительное  устройство]  множително  устройство 

Мф  1мегафарада]  мегафарад,  МР 

мф  1.  [миллифарада]  милифарад,  шР  2.  [миллифбт]  милифот,  щрЬ 
Мае  [мегазлектрон-вольт]  мегаелектронволт,  МеУ 

МЗК  [Международния  злектротехнйческая  комйссия]  Международна  елек' 
тротехническа  комисия 

н  1.  [н  но]  нано,  п  2.  [ньютон]  нютон,  N 

НАГЗС  [насосно-аккумулйрующая  гидрозлектр  ческая  станция]  помпена' 

акумулираща  хидростанция 

неп  [непер!  непер,  Кр 

НЗ  [нзрмально-закр  1тий]  нормално  закрит 
НИ  [нульиндикатор]  нулиндикатор 

НПС  [нелин  йное  полупроводниковое  сопротивление]  нелинейно  полупро' 
водниково  съпротивление 

нпч  [наименьшая  применяемая  чистота]  най-ниска  приложима  [използу' 
вана]  честота 

мсек  [наиосекунда]  наносекунда,  п$ 
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НСП  [накопйтель  стандарти их  подпрограмм]  съхранител  [шпайхер]  на  стан- 
дартни  подпрограми 

ЬТ  [надтональное  телеграфйрование]  надтоново  телеграфиране 
ЛЧ  [  нйзкие  частбтм]  ниски  честоти 

ОАПВ  [однофазное  автоматйческое  повторное  включение]  еднофазно  авто* 
матично  повторно  включване 
ОБ  [общая  база]  обща  база 

ОВЧ  [  очень  вмсокие  частбтм]  много  високи  честоти 
ОД  [обращеннмй  диод]  обратен  диод 

ОЗУ  [оператйвное  запоминающее  устройство]  оперативно  запомнящо  ус¬ 
тройство 

ОК  [общий  коллектор]  общ  колектор 

ОКГ  [оптйческий  квантовьш  генератор]  оптичен  квантов  генератор 

ОКЗ  ]отношение  короткого  заммкания]  отношение  на  късо  съединение 

ОКП  [обратнмй  комласньш  пеленг]  обратно  компасио  засичане 

окс  [  однокан,  льная  система]  едноканална  система 

ОЛФ  [оптимальнмй  линейнмй  фильтр]  оптимален  линеен  филтър 

ОМ  [  однополосная  модуляция]  еднолентова  модулация 

ОМРП  [обратнмй* м агнйтнмй  радиопеленг]  обратен  магнитен  радиопелен¬ 
гатор 

ОНВ  [обмотка  незавйсимого  возбуждения]  намотка  с  независимо  възбуж¬ 
дане 

ОНЧ  [  очень  нйзкие  частотм]  много  ниски  честоти 

00С  [отрицательная  обратная  связь]  отрицателна  обратна  връзка 

ОП  [обратнмй  пеленг]  обратно  засичане 

ОП  В  |обмотки  параллельного  возбуждения]  намотки  за  паралелно  въз¬ 
буждане 

ОПЧ  [  оптимальная  применяемая  частота]  оптимална  честота  за  използуване 
ОС  [отклоняющая  система]  отклоняваща  система,  система  на  отклонение 

ОУПТ  [операцисннмй  усилйтель  постоянното  тока]  оперативен  усилвател 
на  постоянен  ток 

03  [общий  змйттер]  общ  емитер 
П  [пропорциональньж]  пропорционален 
п  [пйко.  ,  .  ]  пико,  р 

ПП  [программйрующая  программа]  програмираща  програма 

ППГ  [прямоуг  льная  петля  гистерезиса]  правоъгълна  хнстерезисна  лента 
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ПТК  [переключатель  телевизионних  каналов]  превключвател  на  телеви¬ 
зионни  канали,  роторблок 

ПТП  [переключатель  телевизионних  программ]  превключвател  на  телеви¬ 
зионни  програми,  роторблок 

ПТР  [полупроводниковий  терморезйстор]  полупроводников  терморезистор 
ПТС  [передвижная  телевизионная  станция]  подвижна  телевизионна  станция 

ПУПЧ  [ лредварйтельний  усилйтель  промежуточной  чистоти]  предварителен 
усилвател  на  междинна  честота 

ПУЗ  [правила  устройства  злектроустановок]  правила  за  устройство  на  елек-" 
троинсталации 

ПФ  [  полосовой  фильтр]  лентов  филтър 

ПЧ  1.  [промежуточная  частота]  междинна  честота  2.  [псевдослучайно^ 
число]  псевдослучайно  число 

ПЗС  [приливная  злектростанция]  преливна  електроцентрала 
ПЗД  [поляриз  ваннмй  злектр  ческий  дренаж]  поляризиран  електрически 
дренаж 

ПЗФ  [периодйческая  злектростатйческая  фокусировка]  периодична  електро' 
статична  фокусировка 

РАТ  [регулировочний  автотрансформатор]  регулиращ  автотранеформатор 
РБ  [реле  блокировки]  блокиращо  реле 

РВ  1.  [радиовисотомер]  радиовисотомер  2.  |распределйтель  в  зовов]  раз' 
пределител  на  повиквания  3.  [регулятор  возбуждения]  регулатор  на  въз' 
буждане  4.  [реле  времени[  реле  на  време  5.  [ртутний  випрямйтель] 
-живачен  изправител 

РГ  1.  [регулйрованме  громкости]  регулиране  на  гръмкост  2.  [регулятор 
громкости]  регулатор  на  гръмкостта 

РЗ  [радиозонд]  радиосонда 

РИ  1.  [реле,  ймпульсное]  импулсно  реле  2.  [регйстровий  искатель]  реги' 
стров  избирач  3.  [ручное  регулйрованме  избирательности]  ръчно  регули¬ 
ране  на  избиране 
РК  [радиокомпас]  радиокомпас 

РКС  [реле  контроля  синхронизации]  реле  за  контрол  на  синхронизация 
РКУ  [реле  контроля  управления]  реле  за  контрол  на  управление 
РЛ  [радиолйния]  радиолиния 

РЛС  [радиолокационная  станция]  радиолокационна  станция,  радар 
РМ  1.  [максимальное  реле]  максимално  реле  2.  [расчетная  модел ь]  изчис' 
лителен  модел 

РНУ  [радионавигационное  устройство]  радионавигационна  уредба 
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РО  1.  [реле,  ограничйтельное]  ограничително  реле  2.  [регулйрующий 
орган]  регулиращ  орган 

РРГ  [ручной  регулятор  громкости]  ръчен  регулатор  за  гръмкост 
РРЛ  [радиорелейная  линия]  радиорелейна  линия 
РРУ  [ручное  регулйрование  усилия]  ръчно  регулиране  на  усилване 
РСЗ  [радиосигнальная  зона]  радиосигнална  зона 

РСОН  [радиолокационная  станция  обнаружения  и  наведения]  радиостанция 
за  локация,  измерване  и  водене  [направляване] 

РТС  I.  [радиотелеграфния  станция]  радиотелеграфна  станция  2.  [радио- 
технйческое  средство]  радиотехническо  средство  3.  [радиотрансляцибн- 
ная  сеть]  радиотранслационна  мрежа  4.  [радиотелефонния  станция] 
радиотелефонна  станция 

РТУ  [радиотрансляцибнннй  узел]  радиотранслационен  възел 
РТФ  [радиотелефон]  радиотелефон 
РУ  [ручное  управление]  ръчно  управление 

РУНН  [распределйтельное  устройство  нйзкого  напряжения]  разпредели* 
телно  устройство  за  ниско  напрежение 

РЗ  1-.  [релейньж  злемент]  релеен  елемент  2.  [реле,  злектромагнйтное]  елек¬ 
тромагнитно  реле 

РЗПЧ  [резервите  злектрйческие  первйчнме  чаа  ]  резервен  електрически 
първичен  часовник 

РЗС  [районния  злектростанция]  районна  електростанция 
с  \.  [санти]  санти,  с 

САК  [система  автоматическото  контроли]  система  за  автоматичен  контрол 

САР  [система  автоматическото  регулйрования]  система  за  автоматично  ре" 
гулиране 

СВ  [средние  вблн«м]  средни  вълни 
СВЧ  [сверхвнсокие  чаетбтм]  свръхвисоки  честоти 
СДВ  [сверхдлйннме  вблнь*]  свръхдълги  вълни 
оек  [секунда]  секунда,  $ 

СИ  [сйстема  интернациональная]  Интернационална  система  (за  измерване) 
сим  [сйменс]  сименс,  5 

с.  к.  о.  [среднеквадратйчное  отклонение]  средноквадратично  отклонение 
СМВ  [сантиметровме  вблнм]  сантиметрови  вълни 
СН  [стабилизатор  напряжения]  стабилизатор  на  напрежение 
СНС  [самонастраивающаяся  система]  самонастройваща  се  система 
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СПУ  [самолетное  переговорное  устройство]  самолетно  разговорно  устройства 
СРП  [счетно-решающий  прибор]  калкулатор 
СЧ  [средние  част6ть|]  средни  честоти 

Т  1.  [тера]  тера,  Т  2.  [тесла]  тесла,  Т 

ТАН  [телефбнньш  аппарат  настбльньш]  битов  телефонен  апарат  (за  маса ) 

ТКП  [  телевизионная  антенна  коллектйвного  пользования]  телевизионна 
колективна  приемна  антена 

Тгц  [терагерц]  тбрахерц,  ТН 
ТД  [туннельньш  диод]  тунелен  диод 

тит  [телевизионная  испьттательная  таблица]  телевизионна  таблица  за 
изпробване 

ТК  [температурния  козффициент]  температурен  коефициент 

ТКДП  [температурньш  коаффициент  диалектрйческой  проницаемости ]  тем 

иературен  коефициент  за  диелектрическа  проницаемост 

ТКЕ  [температурньш  коаффициент  емкости]  температурен  коефициент  на 
капацитет 

ТКИ  [температурньш  коаффициент  индуктивности]  температурен  коефи¬ 
циент  на  индуктивност 

ТКН  [температурньш  коаффициент  напряжения]  температурен  коефициент 
на  напрежение 

ТКС  1.  [температурньш  коаффициент  сопротивления]  температурен  кое¬ 
фициент  на  съпротивление  2.  [ температури ьш  коаффициент  емкости]  тем¬ 
пературен  коефициент  на  капацитет 

ТКР  вж.  ТКС  1. 

ТКЧ  [температурньш  коаффициент  частотм]  температурен  коефициент  на 
честота 

ТЛГ  1.  [телеграф]  телеграф  2.  [телеграфйя]  телеграфни 

тлгр  вж.  ТЛГ 

ТЛФ  1.  [телефон]  телефон  2.  [телефония]  телефония 

тлф  вж.  ТЛФ 

Том  [терабм]  тераом,  ТО 

ТП  1.  [трансформаторная  подстанция]  трансформаторна  подстанция 
2.  [термопресбразователь]  термопреобразувател 

ТПС  [теплопеленгаторная  станция]  топлозасечна  [термозасечна]  станци 
ТПУ  [танковое  переговорное  устройство]  танково  разговорно  устройств 

ТР  1.  [трансформатор,  разделителни ь|й]  разделителен  трансформатор 

2.  [тиратрбн,  ртутнмй]  живачен  тиратрон  3.  [телерегулйрование]  телере' 
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гулиране  4.  [телефонное  реле]  телефонно  реле  5.  (токовое  реле]  токово 
реле 

ТРВ  [таблица  распределения  величйн]  таблица  за  разпределяне  на  вели" 
чини 

ТТР  [  тиратрон  тлеющего  разряда]  тиратрон  с  тлсегц  разряд 

ТФС  [телефонная  станция]  телефонна  централа 

Тх  {таблица  характерйстик]  таблица  на  характеристики 

ТЦ  [телецентр]  телевизионен  център,  телецентър 

ТЧ  [тональная  частота]  тонова  [звукова]  честота 

ТЗГ  [термозлектр  ческий  генератор]  термоелектрически  генератор 

т.  а.  д.  с.  [термозлектродвйжущая  ейла]  термоелектродвнжеща  сила 

Т9Ц  [теплоалектроцентраль]  топлоелектроцентрала 

УБВ  (усилйтель  бегущей  волни]  усилвател  на  бягаща  вълна 

УБП  [универс  льньж  блок  питания]  универсален  токозахранващ  блок 

УВМ  [управляющая  вмчислйтельная  маш  на]  управляваща  изчислителна 
машина 

УВС  {узел  входящего  сообщения]  възел  на  входящо  съобщение 

у.  в.  ч.  [ультравмеокая  частота]  ултрависока  честота 

УВЧ  1.  вж.  у.  в.  ч.  2.  [ультравь1СОКОчастотнь1Й]  ултрависокочесготен 
3.  [усилйтель  вмеокой  частотм]  усилвател  за  висока  честота 

УЗ  1.  [ультразвук]  ултразвук  2.  [ультразвуковой [  ултразвуков  3.  [уси¬ 
лйтель  записи]  усилвател  на  запис 

УКВ  [ультракороткие  вблнь|]  ултракъси  вълни 

УКВ-ЧМ  [ультракороткие  вблнь!  с  частотной  модуляцией|  ултракъси  вълни 
с  честотна  модулация 

УНЧ  [усилйтель  нйзкой  частотм]  усилвател  за  ниска  честота 

УПТ  1.  [усилйтель  постоянното  тока]  усилвател  на  постоянен  ток  2.  [уси- 
лйтельная  приставка,  телевизионная ]  телевизионна  усилвателна  при¬ 
ставка 

УРТС  [учрежденская  ручная  телефонная  станция]  учрежденска  телефонна 
централа  за  ръчно  обслужване 

УС-  1.  [узел  связи]  свързочен  възел  [център]  2.  [узловая  станция]  възлова 
централа 

Ус  [усилйтель]  усилвател 

УСИ  [усилйтель  сигналов  изображения]  усилвател  на  телевизионни  сиг¬ 
нали 

УФУ  [унифицированнмй  функциональнмй  узел]  унифициран  функционален 
възел 
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УЗ  [управляющий  злектрбд]  управляващ  електрод 
ф  1.  [фарада]  фарад,  Р  2.  {фот]  фот,  рЬ 

ФАПЧ  [фазовая  автоподстрбйка  частотм]  фазова  автонастройка  на  честота 
ФВЧ  [фильтр  висбкой  частоть|]  филтър  за  висока  честота 
ФД  [ фазов Ь1Й  детектор]  фазов  детектор 

ФИМ  [фазово-ймпульсная  модулация]  фазово-импулсна  модулация 

ФМ  [фазовая  модулация]  фазова  модулация 

ФНЧ  [фильтр  нйзкой  частотм]  филтър  за  ниска  честота 

ФОС  [фокусйрующая  и  отклбняющая  система]  фокусираща  и  отклоняваща 
система 

ФП  [фазовое  пространство]  фазово  пространство 

ФПЧ  [фильтр  промежуточной  чистоти]  филтър  за  междинна  честота 

ФРМ  [ фазоразностная  модуляция]  *модулация  за  фазова  разлика 

ФС  [фотосопротивление]  фотосъпротивление 

ф-сек  [фот-секунда]  фот-сскунда,  рЬ-з 

ФСН  [ферромагнитньш  стабилизатор  напряжения]  феромагпитен  стабили¬ 
затор  на  напрежение 

ФТ  1.  [фазовая  телеграфйя]  фазова  телеграфи я  2.  |фототранзйстор]  фо 

тотранзистор 

ФТА  [фототелегр  фнмй  аппарат]  фототелеграфен  апарат 
ФТП  [фарадеево  темное  пространство]  Фарадеево  тъмно  пространство 
ФУ  [функцион  льньш  узел]  функционален  възел 
ф-ч  [фот-час]  фот-час,  рЬ-Ь 

ФЧХ  [фазовая  чаетбтная  характерйстика]  фазова  честотна  характеристика 
ФЗ  [фотозлемент]  фотоелемент 

ФЗОУ  [фотозлектрооптйческий  усилйтель]  фотоелектрооптичен  усилвател 
ФЗУ  | фотозлектроннь1Й  умнбж итель]  фотоелектронен  умножител 

ЦАП  [цйфро-аналоговмй  преобразователь]  цифрово-аналогов  преобразувател 
ЦБ  [центральная  батарея]  централна  батерия 
ЦВ  [цифровбй  вольтметр]  цифров  волтметър 

ЦВМ  [цифровая  вмчислйтельная  машйна]  цифрова  изчислителна  машина 
ЦДА  [цифровбй  дифференциальнь1й  анализатор]  диференциален  анализа¬ 
тор,  дигитал 

ЦИ  [цифровбй  индикатор]  цифров  индикатор 

ЦИП  [цифровбй  измерйтельньш  прибор]  цифров  измервателен  уред 
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ДП  [центр  питания]  токозахранващ  център 
ДС  [центральная  станция]  централна  станция 
ДСС  [цифровая  следя щая  система]  цифрова  следяща  система 
ЦТ  [центр  льное  телевйдение]  централна  телевизия 
ДТВ  [цветное  телевйдение]  цветна  телевизия 

ДТС  1.  [Центральная  телеграфная  станция]  Главна  телеграфна  централа 
2.  [Центральная  телефонния  станция]  Главна  телефонна  централа 

ЦУ  [Центральное  управление]  централно  управление 

ДУМ  [  цифровая  управляющая  машйна]  цифрова  управляваща  машина 

ДУУ  [центральное  устройство  управления]  централно  устройство  за  управ¬ 
ление 

ЦЗС  [центральная  злектростанция]  главна  електроцентрала 

ЦЗФ  [центробежная  злектростатйческая  фокусировка]  центробежна  елек¬ 
тростатична  фокусировка 

ДЗЧС  [центральная  злектрочасовая  станция]  Главна  електрочасовникова 
централа 

ч  [час]  час,  Ь 

ЧАПЧ  [частотная  автоподстройка  частотм]  честотна  автонастройка  на  че¬ 
стота 

ЧД  1.  [частотнмм  дискриминатор]  честотен  дискриминатор 
2.  [частотнмй  детектор]  честотен  детектор 
ЧИМ  [частотно-ймпульсная  модуляция]  честотно-импулсна  модулация 
ЧМ  [частотная  модуляция]  честотна  модулация 

ЧТ  1.  [частотное  телефонйрование]  честотно  телефоииране  2.  [частотное 
телеграфйрование]  честотно  телеграфираие 

ЧУ  [читающее  устройство]  четящо  устройство 

ШГ  [шумовой  генератор]  шумов  генератор 
ШИ  [  шаговмй  искатель]  стъпков  избирач 

ШИМ  [ широтно-ймпульсная  модуляция]  широко-импулсна  модулация 
ШП  [шумопеленгатор!  шумозасечник,  шумопеленгатор 
ШР  [  штепсельньш  разъем]  щепселна  връзка 

9  1.  [ерстед]  ерстед,  ьорстед,  Ое  2.  [зрг]  ерг,  с 

ЗАТС  [злектронная  автоматйческая  телефонная  станция]  електронна  авто¬ 
матична  телефонна  централа 
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9ВЛ  [злектронноволновая  лампа]  електронновълнова  лампа 

9ВМ  [злектронная  вичислйтельная  машйна]  електронноизчислителна  ма¬ 
шина 

9ВП  [злектронний  вакуумния  прибор]  електровакуумен  уред 

ЗВЦМ  [злектронная  вичислйтельная  цифровая  машйна]  електронноиз¬ 
числителна  цифрова  машина 

9ВЧ  [злектрйческие  вторйчнме  часм]  вторичен  [допълнителен]  електри¬ 
чески  часовник 

ЗГДА  [  злектрогидродинамйческая  аналогия]  електрохидродинамична  ана¬ 
лог  И  5Г 

ЗД  1.  [злектродетонатор]  електродетонатор  2.  [злектродинамйческий] 

електроди  намичен 

з.  д.  н.  [злектродвйжущее  напряжение]  електродвижещо  напрежение 
з.  д.  с.  [злектродвйжущая  ейла]  електродвижеща  сила 

ЗЗИ  [злектролюминесцентньш  знаковьш  индикатор]  електролуминесцен- 
тен  знаков  индикатор 

ЗИТ  [злектронная  испит  тельная  таблица]  електронна  таблица  за  изпроб¬ 
ване,  електронноизпробвателна  таблица 

ЗК  1.  [  злектронньш  коммутатор]  електронен  комутатор  2.  [злектрйческий 
камйн]  електрическа  камина  3.  [злектрйческий  клапан]  електрически 
клапан  4.  [злектрокар1  електрокар 

ЗКГ  [злектрокардиограмма]  електрокардиограма 

ЗЛД  [злемент  логйческого  действия]  елемент  за  логическо  действие 

9ЛТ  [злектроннолучевая  трубка]  електроннолъчева  тръба 

ЗМ  1.  [злектромагнйт]  електромагнит  2,  [злектремагнйтний]  електромаг¬ 
нитен  3.  [злектромеханйческий  манометр]  електромеханичен  манометър 

9МГ  [злектромиограмма]  електромиограма 

ЗМР  [злектронньш  магнйтний  резонанс]  електромагнитен  резонанс 
ЗМУ  [злектромашйнний  усилйтель]  електромашинен  усилвател 
90  [злектронний  осциллограф]  катоден  електронен  осцилограф 

90П  [злектронно-оптйческий  преобразователь]  електроннооптически  пре¬ 
образувател 

ЗОС  [злектрбнно-оптйческая  система]  електроннооптична  система 

9П  1.  [злектронний  потенциометр]  електронен  потенциометър  2.  [злектро- 
пилесос]  електрическа  прахосмукачка 

9ПП  1.  [злектропечная  подстанция]  електропещна  подцентрала  2.  [елек- 
тропневматйческий  преобразователь]  електропневматичен  преобразувател 

9ПР  [зффектйвная  площадь  рассеяния]  ефективна  площ  на  разсейване 
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ЗПЧ  [алектрические  первичнме  чаен]  първичен  [главен]  електрически  ча¬ 
совник 

ЗРВ  [алектронное  реле  времени]  електронно  реле  за  време 

ЗРГ  [алектроретинограмма]  електроретинограма 

ЗС  1.  [алектрйческая  станция]  електрическа  централа  2.  [злектрйческий 
сигнализатор]  електрически  сигнализатор  3.  [енергия  связи]  енергия  не 
връзката 

ВТА  [алектротепловая  аналогия]  електротоплинна  аналогия 

ЗЦВМ  [алектронная  цйфровая  вьшислйтельнея  машйна]  електронноциф- 
рова  изчислителна  машина 
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